
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ROMANIA 

1 bi e 201 b | sărbătorim Împreună 


Nr. 8378,10890/1655267,1677517/ 1 0. IAN. 2018 

Către: SC EDIL PROIECT SRL 
B-dul Hristo Botevnr. 27, sector 3 

Spre ştiinţâ: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Mutare şi redimensionare branşament de apă potabilă şi racord de 
canalizare la imobilul din str. Jean Louis Calderon . sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655267/28.08.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8378/29.08.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1677517/05.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10890/06.11.2018, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „ Mutare şi redimensionare 
branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Jean Louis Calderon 
nr. 80, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de lOm (branşament) + 6m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Jean Loius Calderon, perpendicular, 
până la aproximativ 2m şi 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 



lflia 20181 sArbAtorim împreuna 


Nr. 8741,11363/1658060,1683303/ 1 Q, (AN. 2019 

Către: D-na 

Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-dui Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. 
Giurgiului , parter, sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1658060/06.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8741/07.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1683303/22.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11363/23.11.2018, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentarea cu energie 
electrică a imobilului situat pe şos. Giurgiului nr. 119, bl. 11, sc. 7, parter, sector 4, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului 

tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, informare DGL 
sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2014, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, astfel: 

• din nişa existentă a blocului, până la imobilul alimentat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

Direcţia de Mediu 

1918 ÎQÎB | SĂRBĂTORIM [MPfJEUNĂ 

Nr. 8968,11329/1659439,1682637/ 1 Q. IAN. 2019 

Către: Dl. 


BUCUREŞTI f 

î * < ■ ■ : î • 

: : ■:! 






ROMANIA 



Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Gura 
Crivăţului , sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs M înregistrată la P.M.B. cu nr. 1659439/12.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8968/13.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1682637/21.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11329/22.11.2018, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie 
electrică a imobilului cu adresa Drumul Gura Crivăţului nr. 30, sector 3 ", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
PS3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 80m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Crivăţului, până la limita din 

partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. . 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018^ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucr ări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


-s .*?••• .****. 
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ROMÂNIA 


Nr. 9998,10946/1668276,1677928/ 1 q, | A „ J019 


Către: Dl. 


- solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: V 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str.-Ruschitsr 
sector 2, Bucureşti „ 

- 1 - > 

Referitor ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1668276/09.10.2018 şi fa* 
Direcţia de IS/lediu cu nr. 9998/10.10.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1677928/06.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10946/07.11.2018, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Cimentare cu energie 
efecfr/ca a imobilului situat pe str. Ruşchiţa nr. 67, sector 2", conform documentaţiei depuse 

ii v" r l r '.. « a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificam nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP 
sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul str. Ruşchiţa, până la limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 


• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime fată 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

- ; r fa ca 5 ul -în-, care reţeaua de branş'are nu poate fi "modelată? în scopul menţinerii h 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei pBăte fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea-arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele'pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se^ constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
îucra»} veţ? -a*/ea obligaţia înloowii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - IŞmartie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Atfexa.nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriull/lunicipiului Bucureşti, art.4, iit.b. _ . 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execu tă lucrări de defrişare sau 

toaletare. - 

Prezentul aviz.are4ermenr.de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 11327/1682584/ 1 & 1 AN. 2013 


■i Vrv 


■; . • ■ 


i» 1 • 


ROMÂNIA 

1918 2010 j SĂRBĂTORIM iMPPEUNĂ 


Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referit^ to lucrarea: Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Agricultori 
' .., sector 2 , Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1682584/21.11.2018 şi la 
de Med'iu cu nr 11327/22,11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Agricultori nr. 
30, ap. 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 2m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Bâlciului, perpendicular, până la 
aproximativ 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




DIRECTOR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI jl. 

Directa de Mediu 


■tt. 

ROMÂNIA 


Nr. 11114/1680012/ 


, Cifre: Dl. 
- Şos. 


_ - IMAN,* ‘ 
nr. bl. ,sc._ ^et. ,ap , sector 4 


Spre ştiinţă: . . , 

r '"' ADP Seetor 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector2~„ 


- Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabjlăjşi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Sachelarie Visarion * * sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1680012/13.T2.20t8_şi la^ 
Direcţia de Mediu cu nr. 11114/14.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Sachelarie Visarion nr. 43, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

j a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
pmisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 1 7, 12.2018,^-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 3m (branşament) + 5m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Sachelarie Visarion, perpendicular, până 
~ l a aproximativ 6m şi 8m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii, 

fără. afectarea vegetaţiei existente în aliniament 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distantelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997' Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 


Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
• va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. , .. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătâtea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
-radicular al acestora, defrişarea^arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că. în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24’ îuni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea -obliga^ tnlooşiriî exemplarelor uscate şl suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la i HCGMB 220/19.04,2018^ privind 
aprobarea "Ndrmelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor do 
infrastructură,(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform hfC.G.M.B. nr. 304/2009. privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm, că în baza acestui aviz nu se execută lucr ări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



r+m h 



u IAN- ^ 



RedP.RJ3ex.-20. 12,2010 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hţtpJ/www.pmb.rorsnstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize arbori Jn_consultare/avizej&iboriJn^consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 11065/1679659/ 


10, IAN. 



ROMÂNIA 

■ ii* Mi m lUUaUnw 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL - 

Str. Ghiocei nr. 11, sectof 2~%- 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

E .. 

Referitor la lucrarea: Branşăment de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul 
Regimentului , sectâr 1, Bucureşti ^ a* 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1679659/12.11.2018 şlla 
Direcţia de Mediu cu nr. 11065/13,11.2018, prin care solicitaţi avizul de specjalitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Dramul » 
Regimentului nr. 24-28, sector . 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. hr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Regimentului, perpendicular, până 
la aproximativ 25m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. - 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare*şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele-de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentuîaviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR 

Simona-Mi 
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fz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





ROMAN IA 


Nr. 11051/1678907/ 


i a ian. m 


Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicare exemplarului de la 
“ registratura PMB ~ __ 


Spre ştiinţă:- . - r . _ - > - 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spatii 
Verzi - ■ 

B-dul Metalurgiei&r. 12-18/Grand Arena, et 1, sector 4 


H ±‘ 






Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilufsituat pe str. Adierii 

sector 4, Bucureşti .. >x ' ' ~ 

~ *** - ' : . 1 •-* 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1678907/09.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu pr. 11051/12.11,2018,.prin care solicitaţi avizuLde_specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Adierii nr. 32, 
sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data~de 17rt2.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 9m, astfel: ^ 

• din conducta existentă în carosabilul str. Adierii, perpendicular, până la limita din 

partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime fată 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997' Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor -materiale în. jurul trunchiului arborilor Şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor - prin 
manevrarea utilajelor din-dotare. . ... 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la dondiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în caşul în oare în rana verificărilor-ulterioare (24-luni de-la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. ... 

Pentru orice' modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la sţarea iniţială. 

în pejioada 15 noiembrie * 15 martie, prezentul -aviz este valabil numai însoţit de 
- acordul administratorului domeniului publî&*în care se specifică condiţiile de luciu pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220719.04.2018^ privind^ 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate,- va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. * 

Prekenful âViz arejte.rmen de valabilitate 1 an de ta data emiterii.**. 
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Red:P,RJ3ex*-20r 12.201B - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 11037/1678628/ 

Către ; SC APA NOVA SA 


ia IAN.206 


Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



România 


t D^*r J-i 3 knm.u 



Referitor la lucrarea: Branşament de apă pptabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat fie Intrarea Epocii " \ sector 1, Bucureşti 

. ^Referitor la cererea dvs., -înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1678628/08.11.2016 Ji -fe- 
Direcţîa de Mediu cu nr. 11037/09:11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe Intrarea Epocii nr. 14, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Qlasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia. Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz» de -traseu ebiis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în dată de 
11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se-'vâ executa pp o lungime de 5m {branşament). +' 
4m (racord), astfel: ’ ’ '' V 

• din conductele existente în carosabilul (drum de pământ) Intrării Epocii, până la 
aproximativ 2m şi 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

■ în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.G.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele'de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă-facem 
cunoscut avizul favbrabil execuţiei lucrărilor menţionate. 


Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz esTe 'valabil numai însoţit <?e~ 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradalele pe teritoriul“Municipiuiui Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în-prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform ârtr4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 




Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul avt^fe^ermen de valabilitate 1 an?de la data emiterii. 

DIRECTOR 

Simona-Mariada P8PA V\\ -/n 

Red:P.R73ex.-20.12^01Bf prezw*u££rtFă'fost postat pe site-ul PMB /» 

httpJ/wvw pmb.ra/înstitutii/primaria/directii/dîrBClia_iTis>diLi/avrze_arbori_in_consultaiB/avize_artxiriJn_consuttare.php, pe data de... V# 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1 0887/1677401 / 1 0. IAN. 2019 

Către: SC ELECTRO TIRON SRL 

Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6 


«• 



ROMÂNIA 

îgifl 2Q\b | sArbAtorim ImpreunA 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe str. izbiceni \ sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1677401/05.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10887/06.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Izbiceni nr. 21, sector 1”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 230m, astfel: 

• din PT 2258 exitent pe str. Luptătorilor, prin trotuarul nr. pare al str. Lulptătorilor, apoi 

prin trotuarul nr. impare al str. Izbiceni, până la limita din partea stângă a prorpietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente aliniament şi în vecinătatea traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04 2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



07. IAN. 2019 


Red:P.R V3ex.-20.12.2010 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http7/www.pmb.ro/institutii/primana/direclii/directia_mediu/avize_artx>ri_in_con5ultare/avize_arborijn_consultare.php . pe data de „.. . . . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


•V/ V ‘ 

•* r S ■ / • 

*- • rn 1 

* * * • 

ROMÂNIA 

191B 70181 SĂRBĂTORIM iMPREUNĂ 


Nr. 10813/1 676498/ 10. IAN. 2015 


Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin _ solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Aeromodelului sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1676498/01.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10813/02.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Aeromodelului 
nr. 25, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 12m (10m de stâlp + 2m prin săpătură), astfel: 

• din stâlpul existent în dreptul imobilului alimentat, până la limita din partea dreaptă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1,5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 

DIRECTOR EXECUTIV, 



Red:P.RJ3ex-20.12.2018 * prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

httpJ/www.pmb ro/inslitulît/primaria/direclii/direclia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avi 2 e_arbori in_consultare.php , pe data de 
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ROMANIA 

lflts 2010 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


Nr. 1 0730/1 675533/ 1 0, IAU 2013 

Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 


Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
drum de acces, str. Ilioara sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675533/30.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10730/31.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
drum de acces, str. Ilioara nr. 54, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

.. • a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS3), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 146m, astfel: 

• din conducta existent în carosabilul str. Ilioara, continuă prin carosabilul str. Ilioara pe 

partea imobilelor cu nr. pare, până la aproximativ 20m faţă de limita din partea 

dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. ... t . *• 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04,2018^ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. _ _ 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se e xecută lucrări de defrişare sau 

toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Inşi ~ - ~A 



07. IAN. 2M 


Red:F RJ3eK -2Q. 12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/priinaria/directii/direclia_mediu/avize_arborijn_consu1lare/avize_arborijn_consuttare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 11332/1682721/ 1 & IAN. 2019 



ROMÂNIA 


îgifl zoi e i sărbătorim Im par un A 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze pentru imobilul situat pe Drumul Regimentului 
> sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1682721/21.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11332/22.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze pentru imobilul situat pe Drumul Regimentului nr. 
39-43, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. r- ~ /27641 din 

02.08.2018. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. 

18 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 5,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Regimentului, perpendicular, până la 

aproximativ 6,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 



întocmit: 

Exp. fZexana EARASCA 



o 7. ian, m 


Red P.R73ex.-20. 12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 

hllpV/www pmb ro/tnstitutti/primaria/directit/directia_mediu/avize_artx)ri in consultare/avize_arbori in .consuHare php , pe data de 
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Nr. 11360/1683395/ ] Q, jAN. 2019 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nazarcea 

, sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs. p înregistrată la PM.B. cu nr. 1683395/22.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11360/23.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nazarcea nr. 
66, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de lOm, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Nazarcea, perpendicular, până la 
aproximativ 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti", 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



O 


t) 7. IAN. 2019 


Red;P.R./3ex.-20 i 12.2010 - prezentul aviz a fost postai pe siteniî PME3 

http://www.pmb.ra/înstitutii/primaria/direclii/directia_mediu/avize_arborijn_consu1lare/avize_art)ori_in_consultare.php , pe data de.. 
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191B 20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ 


Nr. 11361/1683392/ 1 0. IAN. 2019 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Jiului 

, sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1683392/22.11.2018 şi la 
Direcţia de Medju cu nr. 11361/23.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Jiului nr. 2 D, 
sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. â 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 3,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Jiului, perpendicular, până la aproximativ 

0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 

isuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art,4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executa lucră ri de defrişare sau 
toaleta re, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



Red:P.R./3ex.-20.12.201B - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
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Direcţia de Mediu 



1 91 s joi e \ sAobAtooim Împreună 


10. IAN. 2019 


Nr. 11386/1683352/ 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin dl. 

B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Fortunei nr. 

, sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1683352/22.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11386/23.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării:„ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Fortunei nr. 
56, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U, nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2014, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 15m (lOm pe stâlp + 5m săpătură), astfel: 

• din stâlp până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti", 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



il^viz a fost postai pe srte-ul PMB 

firectit/diTOtia. mediu/a vize arbori in consulta re/a vize arbori in consultare p 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 11770/1689178/ 10. IAN. 2813, 

Către : SC MCC GENERAL PRO CONSTRUCTSRL 

Şos. Giurgiului nr.'48, sector 4 ■ " ■ - . 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


BUCUREŞTI 


i :. .■ 

î- -î • + 


* % - * 

• c *■ ~ 


• _ ■ » .. - • 

România 



Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Alexandru 
Bocăneţ „ sector 5, Bucureşti 

Referitor- la cererea ’dvs:, înregistrată la P.M.B. cu rifT'i689178/12.12.201 8 şi la 
Direcţia c|e Mediu cu ijr. 11770/13.12.2018, prin care solicitaţi avizul de. specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa strTAlexandru 
Bocăneţ nr. 25-29, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea JVIotificării 
nr - emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,~Plan de 

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm’ 
că, în urma verificării efectuate pe teren în daîa de "18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se 
va executa pe o lungime de 258m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul str. Dantelei, continuă, prin carosabilul str. A lexandri i 
Bocăneţ pe partea imobilelor cu nr. pare, până la mijlocul limitelor de proprietate. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, 
în \imput~executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 

de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997' Reţele edilitare 
subteranş. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei* faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate li secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după'obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
gietarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
tucsădi, veb* avea obligaţia înlocuirii aMempla&lor uscate şj suportarea, contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
„ lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai'însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate „în Anexa^hr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru -avizarea, autorizarea, coordonareajşî execuţia lucrărilor de 
infrastructură {tehnico-ediiitare şî stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz~de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare saj 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate l an de la~data emiterij. 

_ . — - - —, r_ 


DIRECTOR EXECUTIV, 

SimonarfiţzfîăftaPOPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 11179/1681065/ 


i a iait 20» 



ROMÂNIA 


Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: - - 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Şiret, sector 1, Bucureşti 

m • ^,1 ^ ? ” tr M ». 

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată I F*.M.B. ouo>r, 1681065/15.11.2018 şi’fa 
[Direcţia cfe Mediu cu nr. 11179/16.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Şiret, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseUj.emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 11.12.2018, s-a copstatat că lucrarea se va executa pe o lungime' de 9,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Şiret, perpendicular, până la aproximativ 

2,5m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului nr. 14 din str. Rdtaşului. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 -Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul Tropare reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectuajiumai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

• Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prisprăbiisfrea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea,, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezenVul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. - ^ 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 

toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 



0 % O 


Red:P.R73ex-2£U2.2O10 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ii.-.-***. : 
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Direcţia de Mediu J 


Nr. 11191/1681474/ 


1 a IAN. 208 


ROMÂNIA 

1 




Căfre: SC MIR AL INSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 - ’ 

Spre .ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

7 * 

f‘ L - l " ţ- 

Referitor la lucrarea . Continuarea extinderii reţelei publice de apă potabilă din dreptul 
capătului terminus (branşament de apă potabilă al clădirii H) până la intersecţie cu 
sfrrhlen/a Traian, sector 3rBucufeşti ă- „L' • 7-' 

... '--w. - ' • —- ■ - .HjŞT 4 

Referitor la cererea tfvs., InfegisTfatS 'la P.M.B. cu nr, 1681474/16.11.2018 şi la 
Direcţia de Mbdiu cu nr. 11191/19.11*2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Continuarea extinderii reţelei publice de apă potabilă din dreptul 
capătului terminus (branşament de apă potabilă al clădirii H) până la intersecţie cu 
str. Nerva Traian, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr - 7. emisă-drAgenţiii pentrtrProtecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se 
va executa pe o lungime de 164m, astfel: 

• în carosabilul Splaiului Unirii, pe tronsonul cuprins- între str. Morilor si str. Nerva 

Traian. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime fată 
de .axul arborilor de 1-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular- al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de'protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale" în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea~Tămurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

. în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Prizam tsjn cazul în careJn- Lnrta-veEficărilor ulterioare (24Ami deJa finalizarea 
lucrator) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţiln apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor pripStâi^roduse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. , 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor: 

■ La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la-starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie"- 15 martie,-prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se. specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexă nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018_ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autoriza^,'coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico^edilltare şi stradale) de pe. teritoriul Municipiului Bucureşti . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul avfz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. * ^ . 

- Menţionăm că în-baza acestui atiz riO se "execută lucrăr i de defrişare s^u 

toaletare. " ■ 

Prezentul aviz arS-termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. - 
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Nr.11331/1682722/ 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 




CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Dirijorului < 
sector 1, Bucureşti” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1682722/21.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11331/22.11.2018, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *Branşament de gaze naturale pe 
str. Dirijorului nr. , sector 1, Bucureşti ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

06.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare autentificat sub nr. de notar public Mone Gabriela Olga, Extras de 

carte funciară de informare nr. , Memoriu tehnic, Aviz de traseu 

nr - emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale 

emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, 
Netcity-Telekom, pian de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale nou, pozat subteran, redusă presiune, din PE 
100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 6,0 m şi a unui post de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale redusă presiune, din PE 
100 SDR 11, Dn 125 mm, existentă în carosabilul din str. Dirijorului. Traseul de pozare a 
branşamentului proiectat va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr. 

din str. Dirijorului, la aproximativ 7,0 m de limita de proprietate stânga a acestuia. 
Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public, iar pozarea 
conductei de branşament se va executa prin săpătură în şanţ deschis, la adâncimea de 0,5-0,9 
m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.12.2018 s-a constatat că pe traseul 
propus pentru executarea lucrării există spaţiu verde sub formă de platbandâ cu lăţimea de 0.8 
m, la marginea trotuarului aferent imobilului alimentat, cu material dendrologic plantat în 
aceasta. 

în proximitatea traseului branşamentului de gaze naturale propus se află 2 ex. pomi fructiferi cu 
0 10-15 cm, H=1,5-4,0 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate. 

Prezentul aviz este valabil cu respectarea următoarelor condiţii: 
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- în proximitatea arborilor localizaţi în platbanda din trotuar săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu istrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1-1.5 m faţă 
de arbori, respectând standardele şi normativele în vigoare, inclusiv SR 8591/1997-Reţele 
edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 

în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, reducerea 
suprafeţei platbandei din trotuar. . _ . .... 

In cazul nerespectării condiţiilor de mal sus, arborii din proximitatea lucrării poţ fi puşi in 
pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare sau pot intra în declin biologic. în această situaţie, nu 
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
3C6St0rB. 

Beneficiarul şi Constructorul lucrărilor edilitare răspund de viabilitatea materialului 
dendrologic (arbori, arbuşti) situaţi pe traseul lucrărilor, fiind direct răspunzători de eventualele 
accidente şi pagube produse ca urmare a prăbuşirii acestora, conform art.10, alin. 4 din 
Anexa nr.1 la H.C.G.M.B, 220/2018 privind Normele pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare şi stradale) de pe 
teritoriul municipiului Bucureşti. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defriş are sau de toaletare, 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de traseul 
emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menţionate 
condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru 
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare şi are aplicabilitate pe traseul propus în 
acesta. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 1a H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Exp. Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


■ J 


DirecŞa de Medîu 


Nr. 10001,11679/1668332,1687793/ f5. IAN. 2013 

Către ; E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA — prin Dl. solicită ridice re 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Constantin Stere i \ sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1668332/09.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10001/10.10.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1687793/07.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11679/10.122018, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentarea cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Constantin Stere nr. 42, sector 1, conform- 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de v 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1"), vă comunicăm că, în urina verificării 
efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lijcrareg. se va executa pe o 
lunginoeLde 4m, astfel: „ _ |§r>- 

• din cablul existent în trotuarul str. Constantin Stere, pânala limita de proprietate^ , 
a imobilului alimentat. 

• în vecinătatejiu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind .. 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico r edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municjpiulur Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toăletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr 1 î270 /1682107/. 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr.58-60, parter, apt A, 040119, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4 

B.dul Metalurgiei nr, 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucureşti 



Scopul lucrării: a Alimentare cu energie electrică a imobilului situat in strada Sld. 
Nicolae Belerciu, t sector 4, Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1682107/19.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11270/20.11.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Alimentare cu 
energie electrică a imobilului situat în strada Sld. Nicolae Belerciu, nr. sector 4, 
Bucureştr, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract 
de vânzare-cumpârare aut. cu nr. de notar public Oana Teodora 

Boşca, Aviz tehnic de racordare nr şi fişa de soluţie aferentă 

emise de E-Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de 

traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală din cadrul 

Primăriei Sector 4, avize emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi planuri 
anexă la acestea, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizarea unui branşament electric nou trifazat prin pozarea subterană a 
unui cablu tip DC4126/14X, 3x10+6C, pe un traseu de lungime=1,0 m în domeniui 
public'ţlungimea cablului electric — 13,0 m). Branşamentul electric propus se va lega la 
LEA (linia electrică aeriană) existentă pe stâlpul din dreptul imobilului cu nr.18 din str. 
Sld. Nicolae Belerciu. Traseul branşamentului electric proiectat va porni de la stâlpul 
existent, va traversa trotuarul din dreptul imobilului, până la BMPT (bloc de măsură şi 
protecţie) ce va fi montat pe proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate a 
imobilului alimentat. Pozarea branşamentului electric proiectat se va realiza la 
adâncimea de 0,9 m, în şanţ deschis de lăţime 0,5 m (în trotuar). 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018, s-a constatat 
câ pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate . 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau d e toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, aplicabilitatea documentului fiind 
pentru traseul propus în planul anexă la Certificatul de Urbanism, Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Având în vedere că imobilul alimentat se află în Parcelarea Progresul, aflată pe 
Lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată, poziţia 193, cod B-ll-s-B-17915, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii şi Identif 
Naţionale, iar în perioada 15 Noiembrie —15 Martie, în execuţia lucrărilor se vor respecta 
condiţiile de lucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu al administratorului 
terenului, conform Anexei nr.1 la H.C.G.M.B. nr220/2018 pentru aprobarea Normelor 
privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul şi constructorul lucrării vor fi responsabili de execuţia lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Insp. Daniela VOINESCU 



Red:D V -/3ex70p.01.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www-pnib.ro/institutii/primaria/diPBctii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php 

pe data de.—— 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.11428 /1683828/...IODJI 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 


. 7 sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Erou 
Ion Scorţan, \ sector 2, Bucureşti " 

A urmare a solicitării depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Ana 
- Maria Andrei, înregistrată la P.M.B. cu nr.1683828/26.11.2018 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.11428/27.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Erou Ion 
Scorţan, nr. sector 2, BucureştP, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

11.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz 
tehnic de racordare nr. şi fişa de soluţie aferentă emise de E- 

Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic. Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis 

de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize emise de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare şi planuri anexă la acestea, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

• realizarea unui branşament electric nou trifazat prin pozarea subterană a 
unui cablu, 3x10+6C, pe un traseu de lungime=4,0 m în domeniul public. Branşamentul 
electric propus se va lega la LEA (linia electrică aeriană) existentă pe stâlpul din 
trotuarul aferent imobilului cu nr. din str. Erou Ion Scorţan. Traseul branşamentului 
electric proiectat va porni de la stâlpul existent, va continua prin trotuarul din dreptul 
imobilului alimentat, până la BMPT 32 A (bloc de măsură şi protecţie trifazat) ce va fi 
montat la limita de proprietate cu domeniul public a imobilului alimentat, cu acces din 
exterior. Pozarea branşamentului electric proiectat se va realiza în trotuar la adâncimea 
de 0,8 m, în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.12.2018, s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării mentionate - 

in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau d e toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

P re zentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, aplicabilitatea documentului fiind 
pentru traseul propus în planul anexă la Certificatul de Urbanism. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, la execuţia lucrărilor se vor respecta 
condiţiile de lucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu al administratorului 
terenului, conform Anexei nr.1 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor 
privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul şi constructorul lucrării vor fi responsabili de execuţia acestei lucrării 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit. 

Daniela VOINESCU 


11 IAR M 


Red:D.V„/3ex./07.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcjjade MecSu 


Nr. 11542/1685707/ T^AN. 20TT 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, cfădireaŞtefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: PS3-DÂDP""Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Separare consum de apă potabilă pentru apartamentul nr. 2, et. 1 
din imobilul situat pe str. Lipscani , sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1685707/03.12.2018 şi la 
Direcţia de^Mediu cu nr. 11542/04.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarşa lucrării: „Separare consum de apă potabilă pentru apartamentul nr. 2, et. 1 diri — 
imobilul situat pe str. Lipscani nr. 96, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

i a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
PS 3 , avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma 

verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea ş a _ - 

executa'pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existenti-Mn carosabilul str. JacqueS'Eliasfperpendicularr'până la 
-aproximativ 15,5m faţă de limita diri păiîeardreăţ>tă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma ahalizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de'protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă .facem, , 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrăriloTmenţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia , 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor-pentru avizarea, autorizarea, coordonarea.şi- execuţia lucrărilor de 
ihfrăstructură“(tehnico-şd,iHţare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucteşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 


Prezentul av| 

DIRECTOR Et 
Sin<ona-M&rii 

Red:P.RJ3ex.-08.01.20 
htlpV/www.pmb.rofinstituUi'jlSFfeni 



teîmen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 







Nr. 11 458M684680/ 15. IANL 2019 

Către: SC ENERCONSTRUCT SRL 

Str. Caraiman nr. 63, sector 1 

Spre ştiinţă:Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 j 

Referitor ta lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situaţie strrŞelari 
sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1684680/27.11.2018 şi ta 
Direcţia de Mediu cu nr. 11458/28.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea ci^energie electrică a imobilului situat- pe str. Şelari 
nr. 12, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. *™""“ , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe a lungime de 
120m, astfel: 

• dini PT existent în dreptujjmobilului nr. 4 din str. Gabroveni, prin drumul de piatră 
al str. Gabroveni, subtraversează str. Şelari şi continuă pe partea imobilelor cu 
nr. pare, până în dreptul imobilului alimentat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 


Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform ari. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionam că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 

Simona-M, 



întocmit 


Red:P,R73ex.-08.&^aUb - fost postat pe sîte-ul PMB 

http://ww.pmb. ro/iiwrl^/prjifran^^ (pe data^ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr.11 459/1684678/... ! j* J 

CĂTRE, 

S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. 
prin 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2. Bucureşti 

Obiectul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Vasile Vasilievici Stroescu r , sector 2, Bucureşti“ 

Ca urmare a solicitării depuse de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin Domnul 
Batog Adrian, înregistrată la P.M.B. cu nr.1684678/27.11.2018 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.11459/28.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării:" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Vasile 
Vasilievici Stroescu nr. , sector 2, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism 
nr - emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă, Fişa de soluţie nr. ermisă de E-Distribuţie Muntenia 

SA, Memoriu justificativ, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului 

Public Sector 2, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 


plan coordonator avizat de 


, pian uuutuunaiui avizai uu 

administratorii reţelelor tehnico edilitare şi stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea 
constă în: 


• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric 
JT, 3x150+95N, pe un traseu de lungime aprox. 53 m, care porneşte din CD-397 
existentă pe trotuarul aferent nr. impare din str. V.Vasilievici Stroescu - la intersecţia cu 
B.dul Ferdinand, va continua prin trotuarul nr. impare până în dreptul imobilului cu nr. 

, până la FDCP ce va amplasată pe proprietatea imobilului, la limita de proprietate a 
imobilului alimentat cu imobilul cu nr. şi va avea acces din exteriorul proprietăţii. 
Cablul electric va fi pozat subteran în trotuar, la adâncimea de 0,8 -1,0 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.12.2018 s-a constatat 
că în proximitatea lucrării, în aliniamentul trotuarului din dreptul CD-397 (la intersecţia 
străzii V.Vasilievici Stroescu şi B.dul Ferdinand ) există plantat în alveolă un exemplar 
Ulmus sp., 0=70 cm, h=8-9 m. Trotuarul are lăţimea de 1,5m - 2,0m. 
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3. în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate . 

La executarea lucrărilor de realizare a extinderii reţelei electrice pentru 
alimentarea imobilului sus menţionat se vor respecta standardele şi normativele în 
vigoare, inclusiv SR 8591/97 - Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. Se va 
păstra distanţa de 1,0m faţă de arborele menţionat aflat în proximitatea traseului. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lu crări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Având în vedere că lucrările se execută în "Zone protejate", zona 98 - Horei, 
prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, se vor respecta condiţiile 
de lucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu emis de administratorul 
terenului uinde se desfăşoară lucrarea, conform Anexei nr.1 la H.C.G.M B. nr.220/2018 
pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



ii ia*, na 


întocmit, 

Daniela VOINESCU 



Red:D. V, ,/3ex707.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httDi/www.pmb.ro/instilutii/Driniaria/diiectii/directia mediu/aviz e arbori in consuttare/avize arbori In conşglţere,phB 
pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 11 696/1687973/ 1 î ^N, ^ ® 

Către : SC GENERAL MPMIMPEX SRL 
Str. Bascovnr. 8-12. sector 5 

Spre ştiinţa: 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni -.Serviciul Administrare Spaţii Verziei Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


ML - 




*}_ 


4' 

■V* 


Referitor ia lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
IntrareaPrumul Mic întrş Vii.jsector 5, Bucureşti 7 

- Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu .nr. J 687973/1p.ţ2.2018 şi la Direcţi 
de Mediu cu nr. 11696/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere reţea de distribuţie â gazelor naturale şi branşamente pe Intrarea Drumul 
Mic între Vii, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

•, a planurilor anexate şi Memoriului... tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
indivicluaSig"lll^reţînâtorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), 
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat 
că lucrarea se va executa pe o lungime de 43,5m, astfel:. 

• din conducta existentă în dreptul imobilului nr. 17 din Intrarea Drumul Mic între Vii, 
până la limita din partea dreaptă a imobilului nr. 23 din IntrareaIDrumul Mic între Vii. 

•, în .vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentrţrşvizârea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnîco-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXi 

Simona-Maria/jfc ; întocmit: 

-Exp. IfoxanaPARASCA 


Red:P. R73ex.*09.01.201§ -Wwj| 
http^/www.pnito.io/înstitulii/priSr' 




ost postat pe sîle-ul PMB 
iTi/directia_mediu/avi2e_arbori_in_consuîtare/avize arbori_H|^imiiiltafe.php , pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 


Nr. 11699/1687987/ u-WM 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţanr.t, sector 1 

Referitor (a lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Lipscani *, corespondent cu str. Gabroveni n- sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687987/1a 12.2018 şiJa 
Dîrecţferde Mediu cu nr. 11699/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Lipscani 
nr. 66, corespondent cu str. Gabroveni nr. 29, sector 3", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. _ , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m, astfe|:_ 

. , ■ din conducta existentă în carosabilul str. ^g abroveni, gergenţficular, până-la. 

aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureştj* vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit 'de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai 
însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de 
lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 
privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare. şi jstradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a' spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



gostat pe sîte-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Control - 


-'■■w 


O 


Nr. 11700/1688457/ 15, IAN. 2019 

Către :ŞP Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB ' - 

pentru SC E-Disfribuţie Muntenia SA I - 

Sp/e sjiinţă. PS4 - Pirecţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi 
Servicii Spatii Verzi Ir": 

B-du! MeţalurgieLrit£l2-18, Grarjri Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul 
Dealu Aluniş sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1688457/10.12.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 11700/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrprn: , Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Dealu Alunis nr 21 
sectpr 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă’ de Agenţia 

penţru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis 
de DGL. sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren Tn data de 
17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 240m, astfel: ■ - 

7 * din P’T j 4588^istent în vecinătatea- imobilului nr. 20 din Drumul Dealu Aluniş, 
continuâ-prin drumuLde pietdşipe partea hr. impare al - Drumului DealtrAluniş'-cu 
subtraversarea acestuia, apoi pe drumul de exploatare până" la lirffifâ din partea 
dreaptă a imobilului alimentat. 

în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană, 
urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. -— 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiteri prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

-v In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
oul ^administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
s, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
?l° r pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehhteo-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conjform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spahiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

■ Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucr ări de defrişare sau toaletare. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR £ 

Simona-Marii întoa 

IASCA 

l C 1 

Red:P.FL/3ex,-09.01 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Dkecţja de Mediu 


Nr. 11702/1688417/ * a IAN. Zui — - 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 1 

--v 

-Spre ştiinţă: ADP-Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

. * 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
*_ str. Gheorghe Pop deBăseşti 7 sector 2, Bucureşti — 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M£. cu nr. 1688417/10.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11702/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru Imobilul situaf^pe 
-str. Gheorghe Pop de Băseşti nr.-47, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memorjujyi tehnic, Clasarea Notificării 
nr - emisă de Agenţia pentru- -Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma Verificării efectuate pe teren în data de 
17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Gheorghe Pop de Băseşti, până la 
limita din partea stângă a proprietăţii. - 

- • în vecinătate nu exista arbori pfântaţi în aliniament. 

în urma. analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009' privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.^ , 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. r 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului- public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul MunicipiuluiBugureşti". yt&if - 
Nerespectarea celor menţionate - în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 1 . 

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acesttii aviz nu se execută lu crări de defrişare sau 
toaletare . — 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXi 
Simona-Man 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.11799 /1690049/. ^ 


CĂTfîE, 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 

■* a • ■■ 

Spre ştiinţă: , 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR*' 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

■* . 1 - 

Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Dumitru Florescu nr. 
, sector 1, Bucureşti” 



Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICON S.R.L., înregistrată laP.M.B. 
cu nr.1690049/13.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11799/14.12.2018, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării Branşament de 
gaze naturale pe str. Dumitru Florescu nr*.. , sector 1, Bucureşti”, yă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
nr. din 16.07.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună 

cu planul anexă, Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 

de Notariatul de Stat Sector 1 Bucureşti, Ordin de lucru nr. 
şi Acord de acces nr. emise de Distrigaz 

Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis 

de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avizele emise de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare şi stradale împreună cu planurile anexă, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în-: 

• realizare branşament de gaze naţuralenou, pozat subterari. ^E 100 SDR fi, Dn 
32 mm, cu lungimea de 3,0 m (2,0 m în proiecţie orizontală) şi a unui post de reglare- 
măsurare aferent. Branşamentul va fi cuplat la conducta de gaze naturale existentă în 
carosabilul străzii Dumitru Florescu, iar traseul acestuia va subtraversa parţial 
carosabilul şi trotuarul aferent imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurâre 
ce va fi, montat la limita de proprietate, la limita de proprietate dreapta ^imobilului 
alimentat. Pozarea conductei aferentă branşamentului de gaze naturale propus se va 
executa cOpan tă.. în şanţ deschis cu lăţimea de Q.4^- realizat prin săpătură manuală. 

a verificării efectuatele .2015 s-a constatat că 

x sau f n proximitatea aSeSISîa mjextsfă^rogetaţie. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor diri teren, în conformitate 
- ™,cu H.C.Q,M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
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de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucram fnenţkxta^a. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iac la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul'aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare şi în baza soluţiei de 
alimentare anexată Acordului de de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. 

emis de Distrigaz Sud Reţele. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior,emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

La execuţia lucrărilor în perioada 15 Noiembrie '-ÎS Martie, prezentul aviz va fi 
însoţit de avizul de traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează 
lucrarea, în care sunt menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în 
Anexa nr.1 la H,C.G.M.B. = nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edjlitare .şi , 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul şi constructorul sunt responsabili de execuţia lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Daniela VOW^SCU 

Red :D.V. 7 3ex710.01.2019-prezentul iute a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.10997,122 /1678349,1696682 /. JJU.AN. 2019 





•••• 


ROMAN IA 


1*1 B fOlfl | SĂRBĂTORIM ImRR tUNĂ 


CĂTRE, 

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt.4, 040119, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4 

B.dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe str. 
Orgu Tănase , sector 4, Bucureşti” 


Având în vedere cererea depusă de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY 
S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1678349/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.10997/08.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1696682/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr, 122/10.01.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării “ Extindere conductă şi 
branşament de gaze naturale pe str. Orgu Tănase nr. , sector 4, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 26.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. de notar public 

Văduva Necşoiu Caria Elena, Act de dezmembrare aut. cu nr. 6866/23.10.2017 de 
notar public Ene Diana-Cosmina, Ordin de lucru nr. emis de 

Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia 

Gospodărire Locală Sector 4, plan coordonator avizat de administratorii reşelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nouă RP PE 100 SDR 
11 Dn 125 mm cuplată la conducta de gaze naturale RP PE 100 SDR 11 DN 125mm, 
existentă în carosabilul din str. Orgu Tănase, în apropierea trotuarului aferent imobilelor 
cu nr. poştale impare. Conducta propusă va avea lungimea de 51,0 m, va avea punctul 
de cuplare la conducta existentă în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE221731 şi cap 
terminal în dreptul imobilului cu nr. (IE 201333) din str. Orgu Tănase. 

• realizare branşament de gaze naturale nou, pozat subteran, RP, PE 100 SDR 11, 
Dn 40 mm, cu lungimea de 3,0 m (2,0 m în proiecţie orizontală) şi a unui post de 
reglare-măsurare aferent. Branşamentul va fi cuplat la conducta de gaze naturale 
proiectată Dn 125mm RP, iar traseul acestuia va subtraversa parţial carosabilul şi 
trotuarul aferent imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat 
la limita de proprietate, la aprox. 20 m de limita de proprietate dreapta a imobilului 
alimentat. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.12.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţje. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 


emis de Primăria Municipiului Bucureşti 


de Urbanism nr. 


împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare şi în baza planului coordonator. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de 
traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt 
menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. 
nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul şi constructorul sunt responsabili de execuţia lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 
Daniela \ 



15. IAN. 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.10383,11893/1671937,1691585 OSOTW 


CĂTRE, 


Bulevardul Ion lonescu de la Brad nr. 61-63, et.4, ap.14, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării : “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr. de pe 
strada Jandarmeriei, sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a solicitării depuse de Domnul , înregistrată la P.M.B. cu 

nr.1671937/18.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10383/19.10.2018, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1691585/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu 
nr. 11893/19.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: “ Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr. de pe 
strada Jandarmeriei, sector 1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. de notar public Miu 

Alexandru Claudiu, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele administratorilor reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric 
trifazat, ţip 3x95+50N, pe un traseu de lungime 125,0 m în domeniul public. Traseul 
racordului electric propus va porni din cutia de distribuţie nou propusă ce se va 
amplasa în imediata vecinătate a PTA 3281 (din dreptul imobilului cu nr. cadastral 

str. Jandarmeriei), va continua prin trotuarul numerelor pare din strada 
Jandarmeriei până la cutia de siguranţă şi blocade măsură şi protecţie trifazat, nou 
proiectate, ce vor fi amplasate în incinta imobilului alimentat, în firida prevăzută în 
decupajul gardului. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019 în trotuarul nr. 
pare din str. Jandarmeriei, în vecinătatea traseului lucrării există platbandă cu lăţimea 
de 1,0 —1,5 m, între trotuar şi limitele de proprietate imobile. în acest spaţiu verde s-au 
inventariat următorii arbori situaţi în vecinătatea traseului lucrării: 

- 17 ex. Salix sp. (salcie), cu 0 între 10 şi 15 cm, h= 1,5 - 3,0 m, dintre care 1 
ex. multitulpinal şi 1 ex. bitulpinal; 

- 10 ex. puiet, 0=7- 8 cm, h= 1,0 -1,5 m, 

- arbuşti şi plante perene. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul . 
favorabil condiţionat lucrării menţionate . 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

. |n proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

* în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane Condiţii de amplasare; 

. Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. , , „ 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 

de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 

prăbuşirea acestora. . 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută l ucrări de defrişare sau de 
aletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în csz u\ în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15 
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine 
condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B, nr.220/2018 
pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă emis de Primăria Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători în cazul 

nerespectării condiţiilor din prezentul aviz. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Meditu 


Nr. 11605/1686517/ J ft ^ ~ .. ,r ^ . 

Câfre: SC BEST ELECTROPROIECT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA 

) 1 î 1 HI 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor- la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
şos. Gheorghe lonescu Siseşti , sector 1, Bucureşti. ^ * w> 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la'P.M.B. cu nr. 1686517/04.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11605/05.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Gheorghe 
lonescu Siseşti nr. 42, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea ‘ 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia ^Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 22m(domeniu public) 
+ 8m(domeniu privat), astfel: 

• din cablul existent în trotuarul nr. Impare al şos. Gheorghe lonescu Siseşti, 

subtraversează şos. Gheorghe lonescu Siseşti, până la limita din partea'dreaptă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionănhfaptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manua|~sau utilizând o tehnologie^adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distfugă sistemul radicular ahriateirj^ luerăfil6r“Cohstrucţorul va 

iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua, de branşate nu poate-fi ”modelată” îh scopul meriţirierir 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în . cauză: se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în căzui în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialiilui dendrologic sunteţi răspuozăto#-<3e eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. - 

Precizăm că în cazulJn care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, -veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului, aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructura (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti' 1 . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr: 304/2009, privind Normele de proiecţie a spapbr verzi de pe . 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. , - 

Menţionăm că în baza acestui' aviz nu se execută lucrări de defrişare său 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-l\£ 



întocmit: 

t 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 11633/1686605/ 




Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL 
Str. Bascovnr. 8-12, sector 5 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
b-dul Ghencea şi str. Braşov, sector 6, Bucureşti 

fi 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1686605/05.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11633/06.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
b-dul Ghencea şi str. Braşov, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
547R/1637905 din 27.07.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. 16867/06.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va*exe.cuta pe ojqngime de 31 Om, astfel: 

• din conducta existentă în trotuarul B-dului Ghencea la intersecţie cu str. Braşov, 
continuă prin trotuarul str. Braşov, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea 
dreaptă a proprietăţii şi aproximativ 15m faţă de limita din partea stângă a imobilului 
alimentat din str. Braşov nr. 25 L. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita .dopunereă'pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular ahacestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem Cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialuluî dene cdogîc sunteţi răspunzători de eventualele paguba produse la condiţii 
meteo nefavmalBfe. 

Precizăm caîn cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului.înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 11 . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionat» 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teriţoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. : 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare său 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 






15. IAU 20» 



Red:P,R./3ex.-14.01,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


Nr. 11678/1687752/ 




Către: SC GRID SITAL SRL 

Str. Steluţei nr. 11, sector 1 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

1 i 

Referitor la lucrareat Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Gheorghe Buciumat secţor 1, Bucureşti • 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687752/07.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11678/10.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gheorghe 
Buciumat nr. 26, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis ADP 
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, 

, s-a constatat că lucrarea se^va executa pe o lungime de 3,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Gheorghe Buciumat, perpendicular, până 

la aproximativ 20m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 

- lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 

- altor- materiale jn jurur trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
’^manevrareâ utilajelor clin dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al "acestora, defrişareâ 1 a'rboTilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza-unei'Solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabila 

Precizăm că 7n «azul înecare în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) sâ’ŞSnsi Sseăre. sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului. aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie * 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şl stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul avîz-are termen de valabilitate.1 an d&la data emiterii. 



15.lAN.Mfl 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţja de Mecfiu 


Nr. 11698/1687981/ ia MKm 


Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL 
Str. Bascovnr. 8-12, sector 5 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
drumul de exploatare de -lângă. Cartierul Brâncuşi, parţial pe Aleea Domnişoara Pogany, 
sector 6, Bucureşti 





Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687981/10.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11698/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
drumul de exploatare de lângă Cartierul Brâncuşi, parţial pe Aleea Domnişoara Pogany, 
sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 382R/16224583 din 11.06.2018, a 
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 14486/27.06.2018 emisă 
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acorduriie individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 244m, astfel: 

• din conducta existentă, pe drumul de servitute, pe partea nr. impare a 
str. Domişoara Pogany, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a 
imobilului alimentat din b-dul Timişoara nr. 103 A. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi a vegetaţiei spontane din 
vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare sybterane^Pondiţii de amplasare. 

- 'Menţionăm faptul că, în dreptut arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau .utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 

„_distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 

rriŢ/ - lua măsuri, de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de^ecigfe|te.fîniil4n baza unei ■solicitări punctoala 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabila 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii ptoduse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunpsout avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie * 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de~ 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr» 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mai 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr.11814/1690712. 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 


prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4,040119, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Elocinţei *, sector 1, Bucureşti” 

Având în ‘'Pderr solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul 
- împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.i 6907121 IA A 2.201 8 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11814/17.12.2018, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: * Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe strada Elocinţei nr. , sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, fişa de soluţie nr. emis de Enel-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric joasă 
tensiune, tip 3x50+25C, pe un traseu de lungime 65,0 m în domeniul public. Traseul reţelei 
electrice propuse va pomi din cutia de siguranţă amplasată pe trotuarul nr. impare din str, 
Elocinţei la intersecţia cu str. Luptătorilor şi va continua prin trotuarul nr. impare din str. Elocinţei 
până la firida de distribuţie şi contorizare - FDCP 12M+1T, ce va fi montată pe proprietatea 
imobilului cu nr. , la limita de proprietatea a acestuia spre imobilul nr. 15. Cablul electric va fi 
pozat subteran în trotuarul de lăţime de 2,4 m, în şanţ cu lăţimea de 0,4 m şi la adâncimea de 
0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019, pe trotuarul nr. 
impare din str. Elocinţei, în proximitatea lucrării există aliniament stradal sub formă de platbandă 
cu lăţimea de 1,40 m. Lăţimea trotuarului este de 2,4 m. în aliniamentul stradal au fost 
inventariat următorul material dendrologic: 

7 ex. Tilia sp.(tei), 0=50-60 cm, h=8,0 -9,0 m. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat luc rării menţionate. 
Prezentul avizul este valabil numai cu respectarea următoarelor condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m faţă de arbori/arbuşti, 
conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi, 
aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare in declin biologic, înclinare peste 
40° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele 
pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau d e toaletare. 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în cazul în care execuţia lucrărilor se desfăşoară în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, 
prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului 
public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp friguros 
prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare şi este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarului, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrării şi de 
nerespectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60„parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Episcop Vulcan , sector 1, Bucureşti" 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE- MUNTENIA S.A. prin 

- împuternicit ai S.C. Best Electroproiect S.R.L ., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1690710/1^.12.2018 şi la Direcţia de Mediu- cu 
nr.11815/17.12.2018, prin care se solicită 'emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Episcop Vulcan nr. , sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu pianul 
anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. , Memoriu tehnic, fişa 

de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric 
de joasă tensiune, tip 3x150+95N, pe un traseu tle lungime 12,0 m, din care 7,0 m în 
domeniul public. Traseul reţelei electrice propuse va porni din cutia de distribuţie 
existentă, amplasată lângă postul de transformate-PTAB 412 de pe trotuarul nr. pare 
din str. Episcop Vulcan, în dreptul imobilului alimentat, va subtraversa carosabilul şi 
trotuarul din str. Episcop Vulcan până la firida de distribuţie, contorizare şi protecţie nr.1 
ce vâ fi argplasată pe proprietatea~beneficlârulUi, corp 1. Se va monta un alt cablu de 
joasă ţepene de tip 3x150+95N va face legătura dintre firida de distribuţie, contorizare 
şi protecţiei. 1 şi tirida.de distribuţie, corrtorizare*şî protecţie nr.2, ce va fi amplasată 
pe proprietatea beneficiarului, corp 2. Traseul celui de al doilea cablu va avea lungimea 
de 8,0 m. Reţeaua electrică propusă va~.fi pozată în şanţ .deschis, executat prin 
săpătură, la adâncimea de 0,9 m, respectiv lai ,2 m la subtraversări. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.T)1^2TTTO pe traseul 
lucrării nu există vegetaţie pe traseul lucrării 

în urma analizării documentaţiei depuse -şi a constatărilor (fin teren, în 
conformitate cu H.C.G.M B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil lucrării menţionate . . 

Gardul viu de pe traseul lucrării va fi subtraversat, fără afectarea acestuia. 
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare , iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. _ 
în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută- lucrarea, aviz care va conţine 
condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexă nr,3 la H C.G.M.B. nr.220/2018 
pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi qu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. ■* şi în baza planului de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi este valabil numai în prezenţa 
avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. ' j ' 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 




întocmit, 

Daniela VOINESCU 


15.IAN.M® 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.l 181 61 1690706. 

1 a IAN. 2019 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 


prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4,040119, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Muşeteşti , sector 1, Bucureşti” 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 

- împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L., 
înregistrată ia P.M.B. cu nr.l690706/14.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.l 1816/17.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: “ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Muşeteşti nr. , sector 1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. de notar public 

Andreea Dana Rădulescu, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis 

de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu 
electric, tip 3x50+25C, pe un traseu de lungime 75,0 m în domeniul public. Traseul 
reţelei electrice propuse va porni din stâlpul existent pe str. Sold. Dobre loan, în dreptul 
imobilului cu nr. cadastral (aferent PT 1531), care va străbate trotuarul 

nr.impare din aceeaşi stradă, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Muşeteşti 
până la firida de distribuţie şi contorizare ce va fi amplasată pe proprietatea imobilului 
nr. din str. Muşeteşti. Pozarea subterană a reţelei electrice propuse se va executa la 
adâncimea de 0,9 m, în şanţ deschis realizat prin săpătură. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019 în trotuarul nr. 
impare din str. Muşeteşti, există plantat în alveolă un ex. pom fructifer (măr), 0=15 cm, 
h=4m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat lucrării menţionate . 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în""cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine 
condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.CG.M.B. nr.220/2018 
pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători în cazul 
nerespectării condiţiilor din prezentul aviz. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4. 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Si 



POPA 


întocmit, 

Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.11817/ 1690699...T[?^!^^ 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă; 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea 
Griviţei sector 1, Bucureşti” 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 
Domnul — împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L, 

înregistrată la P.M.B. cu nr.1690699/14.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.11817/14.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: 0 Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea 
Griviţei nr. , sector 1, Bucureşti ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

din 04.10 2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. şi fişa de 

soluţie anexă, emise de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu nr. 
emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr. 
emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric 
tip 3x50+25C, pe un traseu de lungime 65,0 m în domeniul public. Traseul reţelei 
electrice propuse va porni din stâlpul existent la intersecţia str. Carpaţi cu Calea 
Griviţei, va subtraversa str. Carpaţi şi va continua prin trotuarul din Calea Griviţei 
aferent nr.impare, până la blocul de măsură şi protecţie trifazat -BMPT ce va fi 
amplasat pe proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate. Reţeaua electrică 
propusă va fi pozată în şanţ deschis executat manual, având lăţimea de 0,4 m, iar 
adâncimea de pozare a reţelei electrice va fi de 0,9 m în trotuar, respectiv 1,2 m la 
subtraversare 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019 pe traseul 
lucrării există gard viu de lăţime 0,5m şi înălţime 0,8 m care 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil lucrării menţionate . 

Gardul viu de pe traseul lucrării va fi subtraversat, fără afectarea acestuia. 

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine 
condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 
pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



15.IAN.2W 


Întocmit, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.11892/1691732/. 


mmm 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. X 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Bacului sector 1, Bucureşti ” 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 

- împuternicit al S.C. Best Eiectroproiect S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1691732/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.11892/19.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: “ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Bacului nr , sector 1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Fişa de soluţie nr emisă de E-distribuţie Muntenia SA, 

Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului 

Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu 
electric, tip 3x150+95N, pe un traseu de lungime 160,0 m în domeniul public. Traseul 
reţelei electrice propuse va porni de la postul de transformare PTZ 771 existent în 
incinta imobilului cu nr. cadastral IE 219670, străbate terenul incintei până la trotuarul 
nr. impare din str. Inovatorilor, va continua prin acest trotuar 120 m, subtraversează str. 
Inovatorilor la intersecţia cu str. Bacului, de unde va continua 30 m prin trotuarul nr. 
pare din această stradă până la firida de distribuţie, contorizare şi protecţie, propusă a 
fi montată în incinta imobilului alimentat, la limitate de proprietate cu imobilul nr.2 din 
str. Bacului. 

Pozarea subterană a reţelei electrice propuse se va executa la adâncimea de 0,9 
m, respectiv 1,2 m la subtraversări, în şanţ deschis realizat prin săpătură cu lăţimea 
de 0,4 -0,5 m. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019 pe traseul 
lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil lucrării menţionate . 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare , iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine 
condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 
pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrării. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 
Daniela V< 



15. ian. m 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 265,11798/1698306,1689977/ 


211AN.2MS 


Către: SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SA - prin dl. Razvan Geanta - solicită 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-du! Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale a imobilului situat pe Drumul Jilavei 
sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1689977/13.12.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 11798/14.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1698306/15.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 265/16.01.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: Branşament de gaze naturale a imobilului situat pe 
Drumul Jilavei nr. 50-60, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 10,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Jilavei, până la aproximativ 25m faţă 
de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEC 
Simona-Marian 

Red:P.R73ex.-21.01 
http^/www. pmb ro/însitutil 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 11954,12066/1693170,1694299/ 21 lft N. 

Către: SC BEST ELECTROPROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la. lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Jiului , sector 1 şi a imobilului situat pe 
str. Şinca t , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererile dvs., înregistrate la P.M.B. cu nr. 1693170/10.12.2018, 
1694299/27.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11954/21.12.2018, 12066/28.12.2018! 
prin care^ solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea 
electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Jiului nr. 69, 
sector 1 şi a imobilului situat pe str. Şinca nr. 38-40, sector 1", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr.^ , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificăm nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data 
de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 330m, astfel: 

• din PT existent pe partea nr. pare a str. Jiului, subtraversează str. Jiului, continuă 
prin trotuarul nr. impare al str. Jiului, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Şinca, până 
la aproximativ 5m şi 15m faţă de limitele din partea stângă a proprietăţilor. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi în vecinătatea PT-uiui. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
:ă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 


Bd. Regina ESsabeta nr. 47, cod poşta] 050013, sector 5. Bucureşti. România 















Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. . 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04 2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se e xecută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



B0d:P.R74ex.-22,O1.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr.9361,11452,146/1662681,1684642,1696719.. 

îiwwianf 

CĂTRE, 

COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREŞTI S.A. 

Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: "Obţinere AC pentru intersecpa 12 - B.dul Ion Mihalache - str. 
Clăbucet şi intersecţia 13 - b.dul Ion Mihalache - str. Gala Galaction", sector 1, 
Bucureşti 



Având în vedere solicitarea depusă de Compania Municipală Dezvoltare 
Durabilă Bucureşti S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1662681/21.09.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.9361/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1684642/27.11.2018 şi nr. 1696719/10.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
11452/28.11.2018 şi nr.146/11.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării: “ Obpnere AC pentru intersecpa 12-B.dul Ion 
Mihalache - str. Clăbucet şi intersecpa 13 - b.dul Ion Mihalache - str. Gala 
Galaction", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr.574R/ 
1637147 din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr.36205/28.12.2018 emis de Administraţia 
Străzilor Bucureşti, Aviz nr.12580/18.12.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - 
P.M.B., Clasarea Notificării nr.18528/10.09.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, plan de încadrare), lucrarea constă în: 


- realizare lucrări de semaforizare care presupun: dotarea intersecţiilor cu instalaţii 
de semaforizare (semafoare, automate de dirijarea circulaţiei, camere video, detectori de 
trafic, stâlpi simpli şi cu consolă, butoni trecere pietoni, canalizaţii electrice, camere de 
tragere). Se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS. Traseul de pozare 
subterană a canalizaţiile electrice de alimentare a echipamentelor şi instalaţiilor de 
semaforizare vor fi executate prin trotuar şi carosabil, prin săpătură deschisă, la cota 
min. de 0,75 m, sub cota superioară a carosabilului. în punctele de traversare a părţii 
carosabile sau de schimbare de direcţie, canalizaţia va fi prevăzută cu camere de 
tragere cu adâncimea de 0,84 m. La traversările arterelor de circulaţiE^a^ -X 
subtraversarea liniilor de tramvai, subtraversarea se va realiza prin foraj orizonţj^atrija?^ 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren In data de 12.01.2018 s-a constat: 

- pe B.dul Ion Mihalache, în trotuarul aferent nr. poştale impare, există aliniament 
stradal format dinarbori plantaţi în alveole, astfel au fost inventariat următorul 
material dendrologic în proximitatea traseului lucrărilor: 

2 ex. Catalpa sp. (catalpă), 0= 20-25 cm. h= 4-5 m, 

2 ex. Tilia sp. (tei), 0= 40-50 cm, h= 10-12 m- (din care un puiet), 

1 ex. Fraxinus sp. (frasin), 0= 45-55 cm, h= 14-15 m; 

- pe B.dul Ion Mihalache, pe trotuarul nr. poştale impare, la intersecţia cu str. 
Clăbucet, există platbandă cu lăţime 3,0 m şi arbori din specia platanus plantaţi 
în aceasta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favo rabil condiţionat 
lucrării menţionate . 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

- în conformitate cu art.5 alin, h) din Legea 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, persoanele fizice şi persoanele juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. 

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrăr i de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor nu permite protejarea sistemului radicular al 
arborilor sau coronamentului, existând riscul secţionării/deteriorării acestora, se va 
solicita obţinerea unui aviz de specialitate pentru defrişarea/toaletarea materialului 
dendrologic, aviz ce va fi emis în baza unei solicitări punctuale. 

Conform _ . 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15 
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile 
de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru 
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. 574R i 1637147 din 02,08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planul anexă, 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrării şi 
de nerespectarea condiţiilor din prezentul aviz. 
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Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Daniela VOIN"''' 11 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romanla2019.eu 


Nr.9362,11456,146/1662666,1684631,1696719. -2-2r IAfî 2fl® 

CĂTRE, 

COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREŞTI S.A. 

Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18. sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: "Semaforizări 24 intersecpi/trecere pentru pietoni - Amenajare 
intersecpe 2 — str. Antiaeriană nr.6-8, sector 5, Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de Compania Municipală Dezvoltare 
Durabilă Bucureşti S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1662666/21.09.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.9362/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1684631/27.11.2018 şi nr. 1696719/10.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
11456/28.11.2018 şi nr.146/11.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării: "Semaforizări 24 intersecpi/trecere pentru 
pietoni - Amenajare intersecpe 2 - str. Antiaeriană nr.6-8, sector 5" vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr.620R/ 
1637123 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr.36216/28.12.2018 emis de Administraţia 
Străzilor Bucureşti, Aviz nr.12580/18.12.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - 
P.M.B., Clasarea Notificării nr.18518/10.09.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, plan de încadrare), lucrarea constă în: 

- realizare lucrări de semaforizare: dotarea intersecţiilor cu instalaţii de semaforizare 
(semafoare, automate de dirijarea circulaţiei, camere video, detectori de trafic, stâlpi 
simpli şi cu consolă, butoni trecere pietoni, canalizaţii electrice, camere de tragere). Se 
vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea echipamentelor 
din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS. Lucrările se vor executa pe sos. 
Antiaeriană- de la str. Coman Ion până la str. Rombului. Traseul canalizaţilor electrice 
de alimentare a echipamentelor şi instalaţiilor de semaforizare vor fi executate prin 
spaţiu verde, trotuar şi carosabil, prin săpătură deschisă, la cota min. de 0,75 m, sub 
cota superioară a carosabilului. în punctele de traversare a părţii carosabile sau de 
schimbare de direcţie, canalizaţia va fi prevăzută cu camere de tragere cu adâncimea de 
0,84 m.la traversările de arterelor de circulaţie sau la subtraversarea liniilor de tramvai, 
traversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat, la adâncimea minimă de 1,3 m.. 

Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.12.2018 pe Şos. Antiaeriană 
(traseul studiat - de la str. Coman Ion la str. Rombului), există spaţiu verde sub formă 
de platbandă cu lăţimea de 0,8 m, amenajată pe trotuare. în platbanda din trotuarul 
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aferent numerelor impare, există plantaţi arbori din speciile Acer (arţar), Robima 
(salcâm), Fraxinus (frasin), cu 0 = 30-40 cm, h=4-6 m. Pentru următorul material 
dendrologic (aflat în diferite stadii de declin biologic). 

2. în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat lucrării menţionate . 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defri şare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în caz ifi în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile 
de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru 
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr.620R/ 1637123 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planul anexă. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrării şi 
de nerespectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 

Daniela VOINESCU,^ 

Red D.V ./3exJ17.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 9363,11455,146/1662667,1684635,1696719/ 2-2tMW.-2r.V- 
CĂTRE, 

COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREŞTI S.A. 

Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Intrarea Odobeşti nr.5-7, Sectorul 3 


Obiectul lucrării: "Semaforizări 24 intersecpi/trecere pentru pietoni - Amenajare 
intersecţie 3 - str. Baba Novac - str. ion Ţuculescu, sector 3” 


Având în vedere solicitarea depusă de Compania Municipală Dezvoltare Durabilă 
Bucureşti S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662667/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9363/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr 
1684635/27.11.2018 şi nr. 1696719/10.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr! 
11455/28.11.2018 şi nr.146/11.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării: “ Semaforizări 24 intersecţii/trecere pentru pietoni - Amenajare 
intersecpe 3 - str. Baba Novac - str. Ion Ţuculescu, sector 3" vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr.576R/1637125 
din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Aviz de traseu nr.36212/28.12.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz 
nr.12580/18.12.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - P.M.B., Clasarea Notificării 
nr.18533/10.09.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare) 
lucrarea constă în: 

realizare lucrări de semaforizare prin: dotarea intersecţiilor cu instalaţii de semaforizare 
(semafoare, automate de dirijarea circulaţiei, camere video, detectori de trafic, stâlpi simpli si 
cu consolă, butoni trecere pietoni, canalizaţii electrice, camere de tragere). Se vor prevedea 
trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecţii la 
sistemul de comunicaţii al BTMS. Lucrările se vor executa pe sos. Baba Novac, în intersecţia 
cu str. Ion. Ţuculescu. Traseul canalizaţilor electrice de alimentare a echipamentelor şi 
instalaţiilor de semaforizare vor fi executate prin spaţiu verde, trotuar şi carosabil, prin săpătură 
deschisă, la cota min. de 0,75 m, sub cota superioară a carosabilului. In punctele de traversare 
a părţii carosabile sau de schimbare de direcţie, canalizaţia va fi prevăzută cu camere de 
tragere cu adâncimea de 0,84 m. La subtraversările arterelor de circulaţie sau la 
subtraversarea liniilor de tramvai, subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat la 
adâncimea minimă de 1,3 m.. 

Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 49.12.2018 pe sos. Baba Novac, ia 
intersecţia cu str. Ion. Ţuculescu, există spaţiu verde sub formă de platbandâ cu lăţimea de 0,8 
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m pe trotuarele aferente străzilor Baba Novac şi respectiv Ion Ţuculescu. în aceste suprafeţe 
spaţii verzi există plantaţi arbori - Platanus sp.(platani), cu 0=15-20 cm, h=12-14 m. 

De asemenea, pe str. Baba Novac există scuar cu arbori plantaţi în acesta, amplasat în 
zona mediană a carosabilului. 

Pe trotuarul str. Ion Ţuculescu, există spaţiu verde sub formă de platbandă cu laţimea de 
0,8 m, în care sunt plantaţi arbori din specia Platanus (platan). 

2. în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.GM.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favo rabil condiţionat lucrării 
menţionate . 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, 
prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul 
domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp 
friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor pnvmd 
avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr.576R/ 1637125 din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă. , 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucram şi de 

nerespectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 
Daniela Vi 



Red:D.V../3ex./16.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe stle-ul PMB 
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l Ţym PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

a-y ] Direcţia de Mediu 


H!MM 


Nr.9364,11454,146/1662668,1684638,1696719........... 

CĂTRE, 

COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREŞTI S.A. 

Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: "Obţinere AC pentru amenajare intersecţie 4 - str. Baicului - 
B.dul Gării Obor, sector 2, Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de Compania Municipală Dezvoltare 
Durabilă Bucureşti S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662668/21.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.9364/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1684638/27.11.2018 şi nr. 1696719/10.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr. 1 4/28.11.2018 şi nr.146/11.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de 

specialitate privind executarea lucrării: * Obpnere AC pentru amenajare intersecpe 4 
- str. Baicului- B.dul Gării Obor, sector 2", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr.617R I 
1637126 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr.36215/28.12.2018 emis de Administraţia 
Străzilor Bucureşti, Aviz nr.12580/18.12.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — 
P.M.B., Clasarea Notificării nr. 18532/10.09.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, plan de încadrare), lucrarea constă în: 

- realizare lucrări de semaforizare care presupun: dotarea intersecţiilor cu instalaţii 
de semaforizare (semafoare, automate de dirijarea circulaţiei, camere video, detectori 
de trafic, stâlpi simpli şi cu consolă, buton! trecere pietoni, canalizaţii electrice, camere 
de tragere). Se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS. Traseul de pozare 
subterană a canalizaţiile electrice de alimentare a echipamentelor şi instalaţiilor de 
semaforizare vor fi executate prin trotuar şi carosabil, prin săpătură deschisă, la cota 
min. de 0,75 m, sub cota superioară a carosabilului. în punctele de traversare a părţii 
carosabile sau de schimbare de direcţie, canalizaţia va fi prevăzută cu camere de 
tragere cu idâncimea de 0,84 m. La traversările arterelor de circulaţie sau ia 
subtraversarea liniilor de tramvai, traversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2018 s-a constat: 

- pe str. Baicului există aliniament stradal, iar pe zona afectată de lucrări sunt 
localizaţi 8 ex. Tilia sp.(tei), 0 = 30-40 cm, h=12-14 m, plantaţi în alveole* 

- în str. Baicului, vecinătatea Căii Ferate, există 2 ex. Pinus sp (pin), 0 = 20-30 
cm, h=7-9 m; 
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- în trotuarul B.dul. Gării Obor, în proximitatea traseului canalizaţilor electrice se 
află un ex. Fraxinus sp.(frasin), 0 = 30-40 cm, h=10-12 m. 
în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, in 
conformitate cu H.C G M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat lucrării menţionate . 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

, Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. . A . 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 

de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse pnn 

prăbuşirea acestora. w . , . .. . 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine 
condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C G.M.B. nr 220/2018 
pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 


Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. 617R/ 1637126 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului 
Bucureşti împreună cu planul anexă. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrării şi 

de nerespectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


riana POPA 


Red:D.V../3exJ17.01.2019 - 



18. IAN. 2019 


fost postat pe site-ul PMB 


întocmit, 

Daniela V^NJ;SCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr.9365,11453,146/1662669,1684640,16967ÎI 


CĂTRE, 

COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREŞTI S.A. 

Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: "Obpnere AC pentru intersecţia 5 - B.dul Banu Manta - Str. Teodosie 
Rudeanu", sector 1, Bucureşti 


Având în vedere solicitarea depusă de Compania Municipală Dezvoltare Durabilă 
Bucureşti S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1662669/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.9365/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1684640/27.11.2018 şi nr. 1696719/10.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11453/28.11.2018 
şi nr.146/11.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: " Obţinere AC pentru intersecpa 5 - B.dul Banu Manta - Str. Teodosie Rudeanu” 
vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr.614R/ 1637128 
din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Aviz de traseu nr.36201/28.12.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz 

nr 3o«?«? erT ) is . de Comi Ş ia Tehnică de Circulaţie - P.M.B., Clasarea Notificării 
nr. 18531/10.09.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare) 
lucrarea constă în: h 

- realizare lucrări de semaforizare care presupun: dotarea intersecţiilor cu instalaţii de 
semaforizare (semafoare, automate de dirijarea circulaţiei, camere video, detectori de trafic, 
stâlpi simpli şi cu consolă, butoni trecere pietoni, canalizaţii electrice, camere de tragere). Se vor 
prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecţii 
la sistemul de comunicaţii al BTMS. Traseul de pozare subterană a canalizaţiile electrice de 
alimentare a echipamentelor şi instalaţiilor de semaforizare vor fi executate prin trotuar şi 
carosabil, prin săpătură deschisă, la cota min. de 0,75 m, sub cota superioară a carosabilului în 
punctele de traversare a părţii carosabile sau de schimbare de direcţie, canalizaţia va fi 
prevăzută cu camere de tragere cu adâncimea de 0,84 m. La traversările arterelor de circulaţie 
sau la subtraversarea liniilor de tramvai, subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat. 

In execuţia lucrărilor, în zona mediană a b.dului Banu Manta, la trecerea de pietoni, se va 
crea un spaţiu verde sub forma de platbandă, cu lăţimea celei existente şi lungimea de 8.05 m 
m care se va amplasa un semafor. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 12.01.2018 s-a constat: 

P® B.dul Banu Manta, la intersecţia cu str. Teodosie Rudeanu , există spaţiu verde 
sub formă de platbandă amplasat în zona mediană a carosabilului, cu arbori plantaţi în aceasta 
puieţi din specia Prunus cerasifera pisardii (corcoduş roşu); 


Bd. Regina Efeatoafa nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, Rom&iia 

Tel 021.3055500 
http://www.pmb.ro 


c bj 

V 

UKA» 




■om* •■ouaţi 

001 





















în trotuarul din faţa imobilului cu nr.7 din Str. Banu Manta, exista plantaţi in aiveoie, z 
ex. Tilia sp. (tei), 0=30-35 cm, h= 7-8 m, din care 1 ex. In declin biologic. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil cond iţionat lucrării menţionate, 
în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare, 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

- în conformitate cu art.5 alin. h) din Legea 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
persoanele fizice şi persoanele juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzL 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. . , 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau de toaletare, iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor nu permite protejarea sistemului radicular al arbonlor sau 
coronamentului, existând riscul secţionării/deteriorării acestora, se va solicita obţinerea unui aviz 
de specialitate pentru defrişarea/toaletarea materialului dendrologic, aviz ce va fi emis in baza 

unei solicitări punctuale. ....... .. 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează in penoada 15 Noiembrie - 15 Martie, 
prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului 
public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp friguros 
prezentate în Anexa nr,3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de 

pe teritoriul Municipiului Bucureşti. . ... 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de 
Urbanism nr. 614R/1637128 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă. . . ., , . . 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucram şi de 

nerespectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, av ţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din 
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 

Daniela VOINESCU 

--Jir- 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Dinecga de Mediu 


Nr. 9732,11546/1666127,1685789/ , « .. 

2Z IAN. 2013 

Către : SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă pentru imobilul din B-dul Dimitrie Pompei 
(Fabrica de Glucoza nr. 7) , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666127/02.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9732/03.10.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1685789/03.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11546/04.12.20118, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de apă pentru 
imobilul din B-dul Dimitrie Pompei (Fabrica de Glucoza nr. 7) nr. 2 D, sector 2, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 24m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul B-dului Dimitrie Pompei, perpendicular, până 
la aproximativ 6m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04,2018 privind 
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de def rişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mflriana POPA 



ia IAR ai» 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 9733,11547/1666123,1685786/ 22. IAN. MH9 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din B-dul Dimitrie 
Pompei sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666123/02.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9733/03.10.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1685786/03.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11547/04.12.20118, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de gaze 
naturale pentru imobilul din B-dul Dimitrie Pompei nr. 2 A, conform documentaţiei depuse 

? r ;. . a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificam nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că în urma 
venficării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 12m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul B-dului Dimitrie Pompei, perpendicular până 
la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vâ facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana*PARASCA 


18 MM 


Red:P.R/3ex.-17.01.2010 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 



Nr. 9735,11548/1666120,1685783/ 2-MAN. H5 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din B-dul Dimitrie 
Pompei (Fabrica de Glucoză nr. 7) i , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666120/02.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9735/03.10.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1685783/03.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11548/04.12.20118, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de gaze 
naturale pentru imobilul din B-dul Dimitrie Pompei (Fabrica de Glucoză nr. 7) nr. 2 D, 
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. i g planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 13m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul B-dului Dimitrie Pompei, perpendicular, până 
la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de Im—1.5m 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
eriale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

ca 5 ul ' n car ® r ft eaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. * 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie *’ 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de frişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



18. IAN. 2019 


Red:P. FU3ex.-17.01.2018 - prezentul aviz a lost postat pe site-ul PMB 

httpV/wvw.pmb.ro/înstitutit/tmmaria/dinectJt/directia.rnediu/avize.artxjri.in.consurtare/avize.artxjri in_consultare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


Nr. 11390/1683587/ 


11 IAN. 2013 


Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cei Mare, et 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat 
pe str. Cutişoara sector 1, Bucureşti 

Referitor ia cererea dvs. r înregistrată la P.M.B. cu nr. 1683587/2311 2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11390/26.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Cutişoara nr. 24, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

„ » a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificam nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, aviz 

de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
in data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lunqime de 
1 m(branşament) + 1 m(racord), astfel: 

• din branşamentul şi racordul existente la limita de proprietate, se prelungeşte pe 

proprietatea private, la aproximativ 7,5m şi 8,5m faţă de limita din partea stângă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda aferentă trotuarului traseului. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distantelor minime 
faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de’ 1 m-1 5 m 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. ’ 

Menţionăm f ptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
tor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată” în scopul menţinerii 
c ai ţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 1 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
ucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. , . .. , ,. f - 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emitem prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucra ilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. ^ 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 priviri 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti - 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. ....... M Mtl 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se e x ecuta lucrări de defrişare s au 

toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitem. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit 

Exp. Roxana PARASCA 



U IAN. 2Q& 


Red; P. FU3ex. -16.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ut PMB 

ht1p‘7/www,pmb, rofinstitulii/primaria/directii/directia_mediu'avize arbori Jn consultare/avae.arborijn consuttare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


Nr. 11391/1683588/ " -- 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat 
pe str. Mihai Viteazul sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1683588/23.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11391/26.11,2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Mihai Viteazul nr. 84 A, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

M * a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificăm nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m(bransament) + 
lOm(racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Mihai Viteazul, până la aproximativ 1,5m 

şi 3,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220 / 19 . 04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucr ări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Rowoa PARASCA 



lawmars 


Red:P.FL/3ex,-16.01.2010 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 

httpi/www.pmb, rofinstitutii/priniaria/directii/directia_me(fiu/avi 20 _art>ori_in_ consultare/avize, artwrijn.consultare.php . pe data de. 


m, ■Regina Eisabnta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 11425,11903/1683809,169158&S- iAK. Jf* — 

Către : SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale pe str. Vasile 
Lascăr, sector 2, Bucureşti 

HcnHciSît ri i« r J a ce . reri,e . dvs -' înregistrate la P.M.B. cu nr. 1683809/26.11.2018 
1691586/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11425/27.11.2018, 11903/19.12.2018’ 
P™ ca [ e s °l»citaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de 
distribuţie a gazelor naturale pe str. Vasile Lascăr, sector 2”, conform documentaţiei 
P? p !i s ® ( N , V? r ‘- - 1 a Pl anu rNor anexate şi Memoriului tehnic, 

RiirwActi ^pia flC *ri 11 r* , . em,sa de A 9 en î ia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 

btrazilor), va comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018 
s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 13m, astfel: 

• din conducta existentă în trotuarul str. Vasile Lascăr, pe partea nr. impare 
perpendicular, până la aproximativ 22,5m faţă de limita din partea dreaptă a 
imobilului alimentat nr. 216 din str. Vasile Lascăr. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde din vecinătatea traseului lucrării. 

, n t,m pul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţa de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1 5m 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. ’ 

Menţionam faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua masuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor dîn dotare. K 

^ are re î eaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţa de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
idicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

•Y a . ! a î em , cunoscut ca în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. * 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
ucranlor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucram, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. _ 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţie de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018^ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. _ . . . M „„ 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executa lucrări de defrişare sau 

toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Ma[±apa POPA 



întocmit: 

Exp. Romana PARASCA 



ia IAN. 2019 


Red:P.R73ex.-16.01.2018 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

hnpJ/www.pmb-rofinstitutii/primaria/directii/directta_m«Jtu/avize_aiton ,in_consulta ( c. avize arbonJn.consullare php , p 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 11427/1683957/ TOTT29® — 

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL 

Str. Afluentului nr. 10, sector 1 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu 
conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SRD 11 pe Splaiul Independenţei şi 

str. Halelor (tronson cuprins între str. Pictor Nicolae Tonitza şi str. Căldărari), sector 3 
Bucureşti ' 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1683957/26.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11427/27.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu 
conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SRD 11 pe Splaiul Independenţei şi str. 
Halelor (tronson cuprins între str. Pictor Nicolae Tonitza şi str. Căldărari), sector 3 " 
conform documentaţiei depuse (C. U. nr. t a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenj 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de Administraţia Străzilor, adresă PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 432m, astfel: 

• carosabilul s * r * Halelor şi Splaiul Independenţei, tronson cuprins între str. 

Călăraşi şi str. Pictor Nicolae Tomitza. 

• se avizează execuţia a 11 branşamante noi. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, în dreptul imobilului nr. 2 K din 

Splaiul Independenţei. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de Im—1.5m, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai 
însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de 
lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 
privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



întocmit: 



CD 


laiAN.’îf 


Red:P. R74ex.-17.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http'Jftvww. pfnb.ro/institutii/prifiiaria/direclii/dlwclia ffio#u/avi 2 B_arbori in_consultare/avize._artx)riJn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 11545/1686057/ 2 Z (AN. 2019 

Către: SC GINtCON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe B-dui Ghica 
Tei , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1686057/03.12.2018 şi la 
Direcţia de Medm cu nr. 11545/04.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe B-dul Ghica Tei 
nr. 125 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic,'Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului 
Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 

în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul B-dului Ghica Tei, perpendicular, până la 

aproximativ 3,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. ... .. ... .. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018^ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se exe cută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



l8.Wi2D19 


Red:P-R./3ex.-17.01.201B - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpitfwww. pmb 1 ro/înstitutri/primana/<Jirectii/directia_medîu/avize_artX)ri Jn , consultare/avize .arbori Jn^consuttare.php , pe data de .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

,, -M4UUIM— __ 

Nr. 11550/1685968/ — 

Ci re: Dl. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Separare consum de apă pentru imobilul situat în str. Traian 
nr. >, corp B, parter, ap. 8, sector 3, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1685968/03.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11550/04.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucram: „Separare consum de apă pentru imobilul situat în str. Traian nr. 85 
corp B, parter, ap. 8, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti! 

Avizele/acordunle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor f avizul Ministerului Culturii nr. ) ( vă comunicăm 

că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea 
se va executa pe o lungime de lOm, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Traian, perpendicular, până la aproximativ 

5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

,n tim P ul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţa de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1 5m 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. ' 

Menţionam faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor Drin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

„ Preci2 ăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
ucrarilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
ii, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vâ facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018^ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţioi iată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

a ■ mm * M A n A 

Simona i - 



întocmit: 

Exo. Roxana.PARASCA 





Red:P.RJ3ex.-17.01.2018 - prezontuf aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/vww.pmb.ro/inslitutit/primarta/directii/directia_mediu/avizB_aiboriJn ,consuţlare/avize..aTtx>ri. .în_cofisuHare.pbp . pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 11634/1686622/ 2 1 IAN. 2013 — ' - 

Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL 

B-dul Biruinţei nr. 165 A, Pantelimon, ilfov 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Mutare post de transformare în anvelopă de beton şi racord MT 
din str. Matei Corvine pe imobilul situat din şos. Chitilei, sector 1, Bucureşti 


_. Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1686622/05.12.2018 si la 

Direcţia de Mediu cu nr. 11634/06.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Mutare post de transformare în anvelopă de beton şi racord MT din 
str. Matei Corvine pe imobilul situat la nr. 221 din şos. Chitilei, sector 1, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 30m(25m domeniul public + 5m domeniul privat), astfel: 

• din PTM1067 existent pe trotuarul str. Matei Corvin, prin trotuarul str. Matei Corvin, 

până la noul PTAB proiectat, la aproximativ 5m fată de limita din partea stânaă â 

proprietăţii. ’ 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţa de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de im—1.5m 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua masuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

.. . '" ca 5 ul în care re teaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. * 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 


lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Ne respectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţi nată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucr ări de defrişare sau 



toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Exp. Roxam PARASCA 



18 . IAU» 


Red: P.R73ex,-17.01.2010 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpJ/www.pmb.ro/institutii/pnmaria/directit/directia..mfldîu/avize^arbori_in„consultare/avizB_artDon_in. i consultam.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 11670/1687204/ 

_ 21 IAN. 2013 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat 
pe str. Dărămăneşti , , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687204/06.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11670/07.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Dărămăneşti nr. 6, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

i a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m(bransament) + 
Im(racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Dărămăneşti, perpendicular, până la 

aproximativ 2m şi 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrug sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele’pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cete constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie *’ 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defriş are sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 


întocmit: 

Exd. Roxana PARASCA 




18. ÎAN. 2019 


Red: P. RJ3ex.-17.01.2010 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 

httpi/vmw*pmb.ro/înstîtutîi/primaHa- , diroctii/directia_mediu/avî2e_artx)ri in jwnsultare/avtee arbori jn_consuttare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 11697/1687975/ 2 2 IAN 2019 

Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL 
Str. Bascovrtr. 8-12, sector 5 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor fa lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. 9 Mai, sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P,M.B. cu nr. 1687975/10.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11697/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. 9 Mai, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
.... .... f m * s ^ de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz DAPDU sector 6) vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat 
că lucrarea se va executa pe o lungime de 33m, astfel: 

• din conducta existenţă situate în trotuarul impar al str. 9 Mai, continuă prin trotuarul 
str. 9 Mai până la limita din partea dreaptă a imobilului nr. 55 din str. 9 Mai. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde din vecinătatea traseului lucrării 
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 

faţa de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1 5m 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. ' 
Menţionam faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua masuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţa de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. * 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
ucranlor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucram, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vâ facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. . 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018^ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lît.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrăr i de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



i fl. iau mn 


Red: P, R73ex.*17.01.2018 ■ prezentul aviz a fost postat pe silexul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 11701/1688456/ 

îl IAN. 201B 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. 

Str. Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4 
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electnca a imobilului situat pe str. Jandarmeriei nr. 13, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1688456/10.12.2018 şi la 
Direcţia de Medţu cu nr. 11701/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Jandarmeriei nr. 13, sector V, conform documentaţiei depuse 

L, • nr ‘ .. w .. < a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificam nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat 
că lucrarea se va executa pe o lungime de 274m, astfel: 

• din PT 3597 în Aleea Meteorologiei, prin carosabilul Aleii Meteorologiei, prin 
carosabilul str. Jandarmeriei, până la limita din partea dreaptă a imobilului 
alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 51 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. ... ... 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04,2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti . 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se exe cută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Exp. Roxapa PARASCA 



1 & IAN. 2019 


Red:P.R/3ex.-17.01.2010 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


roman ia2019.eu 


Nr.11851/1691013/ 




CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 


prin 

S.C. ELECTRO INSTAL SOLUTION S.R.L. 

Strada Decebal nr.6, bl.SIO, sc.1, et.7. ap.19, sector3. Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei, nr 4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării; “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Intrarea 
Frumoasă nr.S, sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. 
ELECTRO INSTAL SOLUTION S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1691013/17.12.2018 
şi la Direcţia de Mediu cu nr.11851/18.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului 
situat pe Intrarea Frumoasă sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti, Memoriu tehnic, Aviz 
de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

icureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric, jt-tip 
3x150+95N, pe un traseu de lungime 20,0 m în domeniul public. Traseul reţelei electrice 
propuse va porni din PTAB 4617, existent în incinta imobilului cu nr. cadastral 
situat pe intr. Frumoasă, va străbate carosabilul străzii pe partea numerelor impare, până 
în dreptul imobilului alimentat, la cutia de siguranţă nou proiectată, ce se va amplasa la 
limita de proprietate imobil cu domeniul public. Din CS- nou proiectat, va porni un alt 
cablu electric până la FDCP nou proiectat, ce va fi montat în incinta proprietăţii. Traseul 
acestui cablu electric se va realiza prin terenul proprietate privată. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 12.01.2019, pe traseul lucrării 
nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti afectaţi de traseul lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
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pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil lucrării 

^Precizăm că în baza acestui aviz nu se exe cută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

îîTcazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembne - 15 
Martie, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale si în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului 
public unde se execută lucrarea. Avizul emis de administratorul legal al terenului va 
conţine condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr 3 la H.C.G.M.B. 
nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi 
execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul 

Municipiului Bucureşti x _ 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

si în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 
Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit. 

Daniela VOINESCU 

-r 
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Nr.11925/1692439/ 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

22JAim 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea :“ Branşament de gaze naturale pe str. lezeru 
Bucureşti” 


sector 1, 


Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1692439/19.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11925/20.12.2018, prin 
rare se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării - 
Branşament de gaze naturale pe str. lezeru nr. , sector 1, Bucureşti, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 24.08.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul 
anex , Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 
de Notar Public Ţinea Constantinescu, Ordin de lucru nr. s j 

Acord de acces nr. emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu 

tehme, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia 

pomeniulut Public Sector 1, avizele emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare 
stradale împreună cu planurile anexă, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 


V^lizare branşament de gaze naturale nou, pozat subteran în domeniul public, 
RP, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 11,5 m (10,5 m + 1,0 m riser) si a 
unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul va fi cuplat la conducta de lâze 
naturale existentă în carosabilul străzii lezeru, iar traseul acestuia va subtraversa 
parţial carosabilul şi trotuarul aferent imobilului alimentat, până la postul de reglare- 

masurare ce va fi montat la 0,5 m de limita de proprietate stânga a imobilului 
alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
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de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrării menţionate. _ h* 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se executa lucrări de defrişare sau -gi 

toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul 

de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1 


Bucureşti împreună cu planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emitem acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

La execuţia lucrărilor în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, prezentul aviz va fi 
însotit de avizul de traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează 
lucrarea, în care sunt menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate in 
Anexa nr.3 la H.C.G M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul si constructorul sunt responsabili de execuţia lucrărilor 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit, b) din Anexa nr. 1 la H C.G.M.B, nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

Direcţia de Mediu 

^ IAn, _ 


Nr.11975/1693844/.. 22 ^.... 


BUCUREŞTI 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei Nr.11, sector 2, Bucureşti 




Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Obiectul lucrării: "Extindere conductă de gaze naturale şi branşament pe 

proprietate particulară situată pe Şos. Alexandru Şerbănescu nr.58B, sector 1 
Bucureşti ’ 




Ca urmare a solicitării depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.E.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1693844/21.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11975/27.12.2018, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: “Extindere 
conductă de gaze naturale şi branşament pe proprietate particulară situată pe 

? os - Alexandru Şerbănescu nr. , sector 1, Bucureşti, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Extras de carte funciară de informare nr Memoriu tehnic, 

l U( ? ru nr ' emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz CNCF- 

CFR-SA, Aviz Primăria Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii 
reţelelor tehnico-edilîtare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă nouă pozată 
subteran, din PE 100 SDR11 Dn 90mm pe o lungime de 3,0 m pe str. Alexandru 
bănescu (zona pod), apoi pe drumul de acces din incinta proprietăţii imobilului cu 
nr. din str. Alexandru Şerbănescu -107,0 m, conform planului anexă la CU 
nr * din 04.10.2018. Conducta de gaze propusă va fi cuplată în 

conducta de gaze naturale existentă din PE 100 SDR11 Dn 125 mm MP pozată în 
zona laterală podului din str. Alexandru Şerbănescu 


alizare 2 branşamente noi de gaze naturale cu lungimi de 3 m si respectiv 
6,0 m., pozate subteran, din PE 100 SDR11 Dn 40 mm, pornind din conducta de gaze 
naturale propusă, în drumul de acces din str. Alexandru Şerbănescu nr.58B. 

Adâncimea de pozare a conductei de gaze naturale si a branşamentelor proDUse 
va fi de 0,5-0,9 m ' ' K 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019 pe traseul lucrării 
există vegetaţie spontană la limita de proprietate a imobilului alimentat cu domeniul 

PUt>li în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 

favorabil lucrării menţionate . ... . eD 

în executarea lucrărilor se vor respecta normativele în vigoare, inclusiv sk 

8591/1997 Reţele edilitare subterane Condiţii de amplasare. 

Nu se va afecta vegetaţia cu 0>7 cm. ...... . 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. ^ ^ 

-ÎÎTcazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 

Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută lucrarea va conţine 

condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate in Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 
pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şt execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr nr. emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti împreună cu planul anexă. ...... * ■ 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrăm ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţior ;onform art A, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Daniela VOINEŞCU 


Red;D.V. ./4exV17.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB . . . 

htlDi/wvw .p mb naAnsti t utii/primaria/directii/direCtla mediu/av i ze aţfepn i n conţujlar^avgq flffeo njn, 
pe data de .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU *—**—:*-—~ 


Nr. 285,2724/1 68,487/ 21 IAN. 2019 

Către: Direcţia Utilităţi Publice — Serviciul Alimentare cu Apă fi Canal 
B-dul Regina Eiisabeta nr. 47, sector 5 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Proiect POIM Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în zonele Ghidigeni, Olteniţei, Cheile Turzii şi Henri Conadă din Municipiul 
Bucureşti - Ghidigeni 

Referitor la adresa dvs. nr. 487/13.04.2018 înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr. 
2724/13.04.2018, completată cu nr. 168/17.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
285/17.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare pe 
str. Ghidigeni, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Decizia etapei de evaluare iniţială nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 20.04.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 5473m, astfel: 

• extinderea şi reabilitarea reţelei de apă potabilă pe str. Ghidigeni, tronson cuprins 
între nodul hidrotehnic Bragadiru şi str. Dantelei. 

• extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare pe str. Ghidigeni se va realiza astfel: 

1. pe sectorul dintre nodul hidrotehnic Bragadiru (str. Bulgăraş) şi str. Arefu, 
conducta de canalizare va fi poziţionată în carosabilul str. Ghidigeni; 

2. pe sectorul dintre intersecţia Intrarea Ghidigeni, str. îndrumării, str. Dantelei, 
str. Ghidigeni şi str. Arefu, conducta de canalizare va fi poziţionată în carosabilul 
str. Ghidigeni; 

3. înlocuirea canalizării existente pe str. Arefu cu un nou colector de canalizare şi cu 
descărcare ape uzate în colectorul din beton existent pe str. Dantelei. 

• se execută 90 de branşamente, 11 hidranţi subterani, 29 cămine de vizitare, 22 
cămine comune de racord, 13 guri de scurgere, 92 racorduri. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării. 

• în carosabil şi aleile de acces în bloc fără afectarea vegtaţiei existente în spaţiile 
verzi aferente ale blocurilor la care se refac branşamentele. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
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distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. . 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform HC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV , 

Simona-Mariana POPA 


întocmit: 



Red:P. FU3ex.-22.01.2016 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ui 

http://www.pmfe.ro/în$titutit/primaria/di^ in.consultare.php, pe data de..— 
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PffiMĂFHA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanla2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 286,2723/1 69,486/ 2 1 |AN. 2019 ! 

Către: Direcţia Utilităţi Publice - Serviciul Alimentare cu Apă şi Canal 
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Proiect POIM Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în zonele Ghidigeni, Olteniţei, Cheile Turzii şi Henri Conadă din Municipiul 
Bucureşti - Olteniţei şi Cheile Turzii 


Referitor la adresa dvs. nr. 486/13.04.2018 înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr. 
2723/13.04.2018, completată cu nr. 169/17.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
286/17.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
” Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de canalizare în zonele Olteniţei şi Cheile Turzii, 
sector 4 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. i q planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Decizia etapei de evaluare iniţială nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de Administraţia Străzilor şi DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 20.04.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 6550m, astfel: 

• realizarea unui nou canal colector interceptor pe şos. Olteniţei pe tronsonul cuprins 
între str. Stoian Militam şi Lunca Bârzeşti cu legătură în colectoarele Al şi A3. prin 
metoda pipe-jacking, cu afectarea carosabilului şi a trotuarelor numai în zona 
camerelor de lansare scut, camerelor de recepţie scut, camerelor de intersecţie si a 
căminelor de vizitare. 

• realizarea unor guri de scurgere noi pe şos. Olteniţei, racordate la noul colector. 

• realizarea unui nou canal colector în zona Gheile Turzii, cu preluarea canalului 
existent în zona intersecţiei B-dul Metalurgiei cu str. Dumitru Brumărescu şi a 
canalului propus a se realiza pe şos. Berceni, inclusive conducta de refulare ce va 
desen/i Comunei Berceni. 

• canalul colector va continua pe str. Cheile Turzii, şos. Olteniţei, şos. Vitan Bârzeşti şi 
se va racorda la colectorul A3, care intersectează şos. Vitan Bârzeşti; noul canal 
colector ve fi realizat prin metoda pipe-jacking, cu afectarea carosabilului si a 
trotuarelor numai în zona camerelor de lansare scut, camerelor de recepţie scut, 
camerelor de intersecţie şi a căminelor de vizitare. 

• realizarea unui nou tronson de colector de canalizare pe sos. Berceni, cu racordare 
în colectorul principal de pe str. Cheile Turzii. 
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• nou! colector de pe şos. Berceni va prelua apa uzată care se va colecta prin 
colectoarele existente’ şi apoi o va descărca încolectorul nou proiectat de pe 
str. Gheile Turzii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării. 

• spaţiul verde din sensul giratoriu din B-dul Metalurgie în zona metro Berceni - 
Cimitirul Metalurgiei va fi groapă de lansare, iar la finalizarea lucrărilor acesta va fi 
adus ia starea iniţială, înainte de începera lucrărilor. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare^ 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018^ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA întocmit: 



Red :P.R74ex.-22.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpJ/www.pmb.ro/institutil^n^n& l dfefi!etii/directia_rnediu/avize..art)onJn_consu1tare/avize_arbori i in consuttare.php . pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
DIRECŢIA DE MEDIU 



romania20l9.eu 


Nr. 11650,11953/1687450,1692664/ 2 a IAN. 2018 


Către: 
PMB 


- solicită ridicarea exemplarului de la registratura 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 


B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor ia lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Acetilenei 
i , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687450/06.12.2018 şi la 
n[T^ ,a °* e ^ ec *‘ u cu nr - 11650/07.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1692664/20.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 16953/21.12.20118, prin 
c ? r ® ?° licita î' avizu j de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie 
e/ecf/vca a imobilului situat pe str. Acetilenei nr. 18, sector 1, conform documentaţiei depuse 

J~ U * nr ‘ k. ’ a Planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul str. Acetilenei, perpendicular, până la aproximativ 5m 

faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor Sfl 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

i facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metanalului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora* 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. .... « . 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emitem prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018^ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. w 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se ex ecută lucrări de defrişare sau 

toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



2 2 IAN. 2019 


Red P R./3ex.-22.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 

httpj/www.pmb.roflnstitutii/primarla/directitfdirectia_mediu/avize_arbofljn^consultara/avize_arhori_in_consu1tare.php . pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romanla2019.eu 


Nr. 11740/1688764/ 2 8. IAN. m * — - 

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL 

Str. Afluentului nr. 10, sector 1 

Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (in viitor M.P.) pe 
str. Catoian Judeţul (intre str. Unităţii şi str. Cultul Patriei), sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1688764/11.12 2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11740/12.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (in viitor M.P) pe 
str. Caiotan Judeţul (între str. Unităţii şi str. Cultul Patriei), sector 3", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr._ , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificam nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS3), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se 
va executa pe o lungime de 80m, astfel: 

• în carosabilul str. Caloian Judeţul, pe partea nr. pare, între str. Unităţii si str Cultul 

Patriei. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent blocului din vecinătatea 

traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime fată 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al aceşti defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. . .. ... . 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018^ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate p va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. _ j 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se e xecută lucrări de defrişare sau 

toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



2 2. IAN. 2019 
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Nr. 11 742/1688767/ 2 8. IAN'W 

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL 

Str. Afluentului nr. 10, sector 1 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Interconectare conductă gaze naturale RP între str. Porumbacu 
Fraţilor cu conductă de PE 100 SRD 11, sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1688767/11.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11742/12.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Interconectare conductă gaze naturale RP între str. Porumbacu 
Fraţilor cu conductă de PE 100 SRD 11, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr! 

. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificăm nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz ADPDU 
sector 6,), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, 
s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 17m, astfel: 

• în carosabilul str. Porumbacu la intersecţie cu str. Fraţilor, în dreptul imobilului cu 
nr. 56 din str. Porumbacu şi pe Caleaîn timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia 
respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea 
traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe tiiTip 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018^ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Nerespectarea celor menţionata în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art,4, lit.b, 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
gjţprkna-Mariana POPA 
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Nr. 11805/1690539/ 2 8.IAN. 201S 

Către: SC GRID SITAL SRL 

Str. Steluţei nr. 11, sector 1 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Escalei 
nr. lot 2, sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs. p înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690539/14.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11805/17.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Escalei nr. 
47, lot 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 18, a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de Im, astfel: 

• din PRM existent în dreptul imobilului nr. 45 din str. Escalei, prin trotuar până ia 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

. ^. entru . °. r *.? e m °difi care apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lît. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . --- 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 11806/1690541/ 2&IAK20O “ _ _ " _ ~ 

Către: SC GRID SITAL SRL 

Str. Steluţei nr. 11, sector 1 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Moeciu, sector 1, Bucureşti 


Cn 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690541/14.12.2018 şi la 
Direcţia de Medju cu nr. 11806/17.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. 
Moeciu, sector V, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

. ^9©nţ pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 20m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul intrării Moeciu, la intersecţie cu str. Moeciu, prin 
carosabilul str. Moeciu, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a 
imobilului nr. 7 din str. Moeciu. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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fucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. ... ... 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei luci rilor. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018^ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, ârt.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se e xecută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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Nr. 11818/1690716/ 

Către: SC Best ElectlS.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Covaci 
7 , sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690716/14.12.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 11818/17.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucram: „ Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Covaci nr. 15-17 sector 3" 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate ş'i 

Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de lOOm, astfel: 

• din cablul existent în carosabilul str. Gabroveni la intersecţie cu str. Şepcari şi 
B-dul I.C. ătianu, continuă prin str. Şelari pe partea imobilelor cu nr. pare, apoi pe 
partea nr. impare a str. Covaci, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însotit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTi 
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Nr. 11884/1691592/ 2a(A&W 

Către: SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Curtişoara . sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1691592/18.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11884/19.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Curtişoara 
nr. 24, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr - emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Curtişoara, perpendicular, până la mijlocul 

limitelor de proprietate. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defr işare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 

întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 




21 IAN. ® 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

Ir.'. ■* li^v liutl, nr. 


Nr. 11885 / 1691411 / îfctAltlfilt 


Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL 

Str. Afluentului nr. 10, sector 1 


Spre ştiinţă:Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Dezafectare conducte şi branşamente JP şi RP pe B-dul Hristo Botev, cu 
realizarea de branşamente noi din conducta MP propusă în lucrarea interconectare fire MP 
existente pe str. Sf. Vineri şi B-dul Hristo Botev, sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1691411/18.12.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 11885/19.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
ării. „Dezafectare conducte şi branşamente JP şi RP pe B-dul Hristo Botev, cu real iza rea de 
branşamente noi din conducta MP propusă în lucrarea interconectare fire MP existente pe 
str. Sf. Vineri şi B-dui Hristo Botev, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi PS3), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-â constatat că lucrarea se’va 
executa pe o lungime de 555,4m(lungimea totală a conductei care se dezafectează + 206m 
lungimea reţelei propuse), astfel: 

• în carosabilul B-dului Hristo Botev între B-dul Corneliu Coposu şi Calea Moşilor 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEi 
Simona-Marh 

RetfcP.R./4ex.-21.0 
http://www.pmb- ro/i( 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

Cir jt J^ 


Nr. 11886/1691418/ 2 & IAM 2019 _ 

Că/re: SC ELECTROCONS PROIECT SRL 

B-dul Biruinţei nr. 165 A, Pantelimon, Ilfov 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Dobroiesti 
sector 2, Bucureşti v 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1691418/18.12.2018 şi la 
Direcţia de Medm cu nr. 11886/19.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Dobroieşti 
nr. 86, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 4m (2m+2m), astfel: 

• din cablul existent în trotuarul şos. Dobroieşti, perpendicular, până la limita din partea 
dreaptă a proprietăţii. 

• în carosabil şi trotuar, fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
Iu» măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi' suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. ... . 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018^ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. . 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se ex ecută lucrări de defrişare sau 

toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



21IAN.2P1P 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU - 


Nr11890/1691726/. 2&JAOÎ1? 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 


prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4,040119, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Constantin Dobrogeanu Gherea t, sector 1, Bucureşti" 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 
Domnul Năstase Claudiu Daniel - împuternicit al S.C. Best Electroproiect SRL 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1691726/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.11890/19.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: “ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Constantin Dobrogeanu Gherea nr. , sector 1 ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia, 

Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului 

Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric, 
tip 3x150+95N, pe un traseu de lungime 280 m în domeniul public. Traseul reţelei 
electrice propuse pentru alimentarea imobilului cu nr. din str. Constantin Dobrogeanu 
Gherea porneşte din postul de transformare PT 1196 existent pe Aleea Someşul Rece, 
subtraversează carosabilul str. Someşul Rece, va continua prin trotuarul nr. poştale 
impare din str. Baru Mare, ia intersecţia cu str. C.tin Dobrogeanu Gherea, traseul reţelei 
electrice va subtraversa carosabilul str. Baru Marin, va continua prin trotuarul nr. pare din 
str. C.tin Dobrogeanu Gherea, va subtraversa carosabilul şi trotuarul nr. impare până la 
firida de distribuţie, contorizare şi protecţie ce va fi amplasată în incinta imobilului 
alimentat, la limita de proprietate. Pozarea reţelei electrice propuse se va realiza în şanţ 
deschis cu lăţimea de 0,4 m executat prin săpătură manuală. Adâncimea de pozare a 
cablului electric va fi de 0,9 m în trotuar şi respectiv 1,2 m la subtraversâri. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de uy.uizu'iy in iroiuarui ru. 
impare din str. C.tin Dobrogeana Gherea, în dreptul imobilului cu nr. există platbandă 
verde cu 3 ex. arbori din speciile Tilia, Acer. 

3. în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat lucrării menţionate . 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic, 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a matenalului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defriş are sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15 
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile 
de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru 
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr.510R/ 1630802 din 13,07,2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planul anexă şi în baza planuiui de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători în cazul nerespectarn 
condiţiilor din prezentul aviz. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


O 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-P 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

hm:-*** 


Nr.11891/ 



CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. ELECTRO TIRON S.R.L. 

Strada Lacul Ursului nr.50, sector 6, Bucureşti 

1 f 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ 

Intr. Av.Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucureşti 


Scopul lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Lacul 
Ursului i sector 6, Bucureşti” 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. ELECTRO TIRON S.R.L., înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1691786/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11891/19.12.2018, 
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: 

“Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Lacul Ursului nr , 
sector 6, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Contract de vânzare autentificat cu nr. de Notar Public Trăistaru 

Andreea, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia S.A., 

Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Sectorului 6, plan de coordonare avizat 
de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric 
trifazat, JT - tip 3x150+95N, pe un traseu ce porneşte din cutia de siguranţă CS (montată 
în trotuarul străzii Granitului, în dreptul imobilului cu nr. ), va subtraversa 

carosabilul şi trotuarul str. Granitului, apoi va continua prin trotuarul nr. impare din str. 
Lacul Ursului până în dreptul imobilului alimentat, la FDCP ce va fi montat în incinta 
imobilului, la limita de proprietate a acestuia cu imobilul de la nr. din str. Lacul Ursului. 
Lungimea traseului reţelei electrice propuse va fi de 207 ml. Cablurile electrice propuse 
se vor monta în pământ, în profile existente, la adâncimea de 0,8 m, în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.01.2019 s-a constata că pe 
trotuarul nr. impare din str. Lacul Ursului, în proximitatea traseului reţelei electrice există 
plantaţi în alveole 4 ex. arbori şi un arbust, lăţimea trotuarului fiind de 2,0 m. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
lucrării menţionate . 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii; 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rânirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defri şare sau de 
toaleţare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în situaţia în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile 
de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr 3 la H.C.G.M.B, nr.220/2018 pentru 
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-ediiitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

si în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-ediiitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romanla2019.eu 


Nr. 11924/1692437/ 

PMr* SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 


B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petru si 
Pavelr sector 1, Bucureşti 9 

rv .. R ® fer i i ţ or J a cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1692437/19.12.2018 şi la 
de Mediu cu nr. 11924/20.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucram: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petru si 
Pavel nr. 24, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
..... , . emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 

individuaje ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1) vă 
comunicam că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 5,5m, astfel: 

• din conduc existent în carosabilul str. Petru şi Pavel, perpendicular, până la 
aproximativ 0,1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor Sfl 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua masuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor Drin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

.. , } n r ca 5 u J în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţa de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. * 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
ucrarilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucram, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi ’ suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
iucrarilo^me^ apârută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 

acordul administratorului domeniului public în care se s P®^f e Q ÎS 201 8 Privind 

friguros, conform celor specificate in Anexa nr.3 la HCGMB 2 20/ 1 9 . 04.2018 pri 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti * 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. , . ... 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executa lucrări de defrişare sa u 

toaletare. . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitem. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Exp , Roxana PARASCA 


22IAJW 
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PFHMĂR1A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 11926/1692440/ 


28. IAN. 20$ 

* SCAV/ PR0D GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

PMB 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Goiovita 

, sector 1, Bucureşti * 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1692440/19.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11926/20.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Goiovita 
nr. 66, sector 1, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
...... emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicam că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 9m, astfel: 

i existent în carosabilul str. Goloviţa, perpendicular, până la aproximativ 

2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime fată 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
ucranlor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucram, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 

lucrărilor menţionate. , , . 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala, 
în perioada 15 noiembrie * 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 pnvind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. „ . . . .. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executa lucrări de defrişare sa u 

toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitem. 


DIRECTOR 
Simona 



întocmit: 

Ex p. Roxapa gARASCA 


tllAH. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ronnanla2019.eu 
DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr.11928/1692361/ 2&M 

CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. ELECTROTEST S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Dantelei sector 5, Bucureşti" 


Având în vedere solicitarea depusă de pentru 

S.C.ELECTROTEST S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1692361/19.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.11928/20.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării: “ Alimentare cu energie electrică a imobilului 
situat pe strada Dantelei nr. , sector 5, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia S.A:, 

Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric 
trifazat, JT - tip 3x150+95N, pe un traseu de lungime 300 m în domeniul public. Traseul 
reţelei electrice propuse va porni din postul de trasnformare - PT 1297 existent pe str. 
Dantelei în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 206024, va continua prin trotuarul 
numerelor poştale impare, apoi va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul str. 
Dantelei în dreptul imobilului alimentat, la firida de distribuţie, contorizare şi protecţie ce 
se va monta în incinta proprietăţii imobilului, la limita de proprietate cu domeniul public. 

Pozarea în trotuare a reţelei electrice propuse se va executa la adâncimea de 0,8 
m în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.01.2019 s-a constata că 
pe traseul reţelei electrice propuse nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
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pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil lucrării 
menţionate . 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile 
de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C G.M.B. nr.220/2018 pentru 
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



mm 


întocmit, 

Daniela U01NESCU 


Red:D.V../3exJ.2101.2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

hîip : .pmb.ro/jnstitu ti l/ primaria/direcUi' l dinjclja me diu/av fee arbori in ccnsyltare /avire arbori in consLilţflre.php 
pe data de. 


Bd. Regina Elisabeta rr 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti România 

Tel. 021.305.55.00 

http://www.pmb.ro 

























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr.11929/1692373/... ^E.lAOnr 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. DANUBIO WIND S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domnita Ancuţa nr.1, sector 1 „ Bucureşti 


Scopul lucrării: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Gheorghe Buciumat , sector 1, Bucureşti ” 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 

- împuternicit al S.C. DANUBIO WIND S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1692373/19.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11929/20.12.2018, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării:“ Alimentare 
cu energie electrică a imobilului situat pe strada Gheorghe Buciumat , sector 
1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Fişă de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Memoriu 

tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public 

Sector 1, Autorizaţie CFR Condiţionată nr. , Aviz de traseu nr. 

19291/28.08.2018 emisă de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric 
MT, care va pomi din Staţia electrică Băneasa 110/20Kv, pe un traseu ce străbate curtea 
staţiei electrice, va subtraversa carosabilul din str. Biharia în dreptul imobilului cu 

apoi prin trotuarul str. Biharia, va continua prin trotuarul din str. Pechea până în 
proximitatea liniilor CFR pe care le va subtraversa prin fora] orizontal dirijat. După 
subtraversarea liniilor CFR, traseul reţelei electrice propuse va continua prin terenul 






















adiacent Pasajului Aerogării (sub pod), prin spaţiul verde din dreptul magazinului Mega 
Image, apoi subtraversează aleea de acces, va continua prin trotuarul nr. pare din str. 
Alexandru Şerbănescu până la str. Siriului pe care o subtraversează prin foraj orizontal 
şi va continua prin trotuarul nr. pare din str. Siriului până în intrarea Ghe. Buciumat şi 
apoi str. Gheorghe Buciumat, la postul de transformate PT1- ce va fi amplasat în incinta 
imobilului alimentat. 

Un alt cablu electric MT va fi conectat în sistem intrare-ieşire (în trotuarul din 
dreptul PT 4770 existent pe str. Gheorghe Pripu) şi va străbate trotuarul nr. pare din 
aceeaşi stradă, apoi la intersecţia cu str. Gh. Buciumat o va subtraversa şi va continua 
prin trotuarul nr. pare din str. Gh. Buciumat până în dreptul imobilului alimentat. 

Pozarea subterană a reţelei electrice propuse se va executa în şanţ deschis în 
profile, la adâncimea de 0,8-1,1 m, în şanţ deschis realizat prin săpătură. Lungimea 
totală a traseului celor două reţele electrice propuse va fi de 1550 ml, în domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019, în proximitatea 
traseului reţelei electrice propuse s-a inventariat următorul material dendrologic: 

- în trotuarul nr. pare din str Gh. Buciumat există aliniament stradal în care se 
găsesc plantaţi 7 ex. Tilia (tei) sp. 0=20-25 cm, h=7-8 m şi 1 ex. Platanus 
(platan) cu 0=15-20 cm, h=7-8 m; 

în aleea de pământ situată adiacent Pasajului Aerogării (de o parte şi de alta a 
acesteia) se găseşte vegetaţie spontană, precum şi arbori răsăriţi spontan; 
spaţiul verde traversat de reţeua electrică propusă, în dreptul magazinului 
Mega Image din str. Alexandru Şerbănescu este înierbat, fără arbori plantaţi; 
în trotuarul nr. pare din str. Siriului există aliniament cu 5 ex. Tillia sp.(tei) cu 
0=20-25 cm, h=7-8 m, plantaţi în alveole. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate 
cu H.C G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
lucrării menţionate . 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura (executată pentru realizare şanţ 
pozare sau gropi de lansare utilaj forare) se va executa manual sau utilizând o tehnologie 
adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile 
de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru 
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători în cazul nerespectării 
condiţiilor din prezentul aviz. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV 



întocmit, 

Daniela VOINESCU 



Red :D V. ,/4ex721.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http7/www.pmb.ro/înstitutii/prfma ria/directii/directia mediu/avtze arbori în consultare/avize arbori in consultare oho 
pe data de.. .. . 
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Nr.11957/1693163/. 3&1A& 2$ 

CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4,040119, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Branşament energie electrică ” pentru imobilul situat pe strada 
George Missail Ţ sector 1, Bucureşti 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 

- împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L, 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1693163/20.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.11957/21.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: “ Branşament energie electrică ” pentru imobilul situat pe strada 
George Missail nr. , sector 1, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

din 09.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu 
planul anexă, Aviz tehnic de racordare nr. şi Fişa de soluţie nr. 

emise de E-Distribuţie Muntenia S.A., Memoriu tehnic, Aviz de 
traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare împreună cu 
planurile anexe la acestea, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare branşament electric nou prin montarea subterană a unui cablu electric 
trifazat, tip 3x25+16C, care se va alimenta din LEA JT, pe un traseu de lungime 2,0 m, 
din care 1,0 m în domeniul public. Traseul branşamentului electric propus va pomi din 
stâlpul existent în trotuarul din dreptul imobilului alimentat (la limita de proprietate 
stânga), va traversa trotuarul şi va pătrunde pe proprietatea imobilului până la BMPT- ce 
va fi montat pe proprietatea imobilului de la nr. din str. George Missail. Pozarea 
subterană a cablului electric propus va fi realizată în şanţ deschis realizat prin săpătură 
cu lăţimea de 0,4- 0,5 m, iar adâncimea de pozarea cablului va fi de 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.01.2019 pe traseul lucrării 
sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 


***** I t li 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil lucrării 
menţionate . 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile 
de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru 
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr, din 09.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu pianul anexă, vizat spre neschimbare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia acestei 
lucrări. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit. 

Daniela VOINESOT 


22 IAN, 2019 


Red;D,V,./3ex./21.01.2019 - prezentul aviz a im postat pe site-ul PMB 

htto://www-pmbjp/ins^ mediu/avize arbori in consultare/avize, a rbori in consultare.php 

pe data de .. 
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Nr. îl959/1693259/ 2 B. IAN. 3119 

Către: SC SAFE CONSULTING SRL - prin dl. Nicolae Laurenţiu 
Str. George Vâlsan nr. 8, bl. 107, ap. 27, sector 6 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Domniţa 
Ruxandra et. 1+M, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1693259/20.12.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 11959/21.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Domniţa Ruxandra nr. 1, 
et. 1+M, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitareavizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii 
nr. 1510/ZP/30.10.2018), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 30m, astfel: 

• din cablul existent în carosabilul str. Domniţa Ruxandra, continuă prin trotuarul 
str. Domniţa Ruxandra, pe partea nr. impare, până la aproximativ 5m faţă de limita 
din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXi 
Simona-Marh 


Red:P.R73ex,-22.01.3 



întocmit: 

y. Roxana PARASCA 



fost postat pe sile*ul PMB 


httpi/www. pmb . rofinstitutiVpiim a fi alîi rectii/directia mediu/avize_artxKi_in_consultare/avîze_art)ori_in_consuttare.php , pe data de 
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Nr.11960 /1693261/. 7.MN.1Î? 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. SABA COMPUTERS TRADE S.R.L. 

Strada George Vâlsan nr.8, bf.107, ap.27, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Domniţa Ruxandra , sector 2, Bucureşti ” 

Ca urmare a solicitării depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 
- reprezentant S.C. SABA COMPUTERS TRADE S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1693261/20.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.11960/21.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Domniţa 
Ruxandra , sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

06.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz 
tehnic de racordare nr. emis de E-Distribuţie Muntenia, Memoriu 

tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public 

Sector 2, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, 

avize emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi planuri anexă la acestea, plan 
de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizarea unui branşament electric nou trifazat prin montarea subterană a 
unui cablu 3x50+25C, din postul de transformare subteran PTS 20 existent în trotuarul de 
la intersecţia str. Domniţa Ruxandra cu str. Comăniţa, pe un traseu în lungime de aprox. 
30 ml, în domeniul public. Traseul de pozare a cablului electric va străbate trotuarul nr. 
impare din str. Domniţa Ruxandra până în dreptul imobilului alimentat, la BMPT ce va fi 
amplasat la limita de proprietate a imobilului (în proprietatea imobilului), cu acces din 
domeniul public. Cablul electric va fi pozat în pământ, în trotuar, la adâncimea de 0,8 m, 
în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 19.01.2018, s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrări] menţionate . 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, aplicabilitatea documentului fiind 
pentru traseul propus în planul anexă la Certificatul de Urbanism. Pentru orice modificare 
apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, la execuţia lucrărilor se vor respecta 
condiţiile de lucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu al administratorului 
terenului, conform Anexei nr.1 la H.C G M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor 
privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico- 
edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul şi constructorul lucrării vor fi responsabili de execuţia acestei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.MB. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Daniela VOINESCU 


Red;D.V. /3exi21 01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe $ite-ul PMB 

hHp7/www. omb ro/r ra^Utijaoprimaria/diractji/dlfeetla mediu/a vize a rbori in consultaro/avize arbori in c onsul tare.php 


pe data de 


22.UW 2018 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 451,11040,11849/1700581,1678699,1691136/ îaiAiuw 


CĂ TRE 

Primăria Sectorului 3 - Direcţia Investiţii şi Achiziţii 
Calea Dudeşti nr. 191, sector 3 


(B-dul Decebal între str. Dristoruiui şi Piaţa Muncii, sector 3) 


Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1678699/08.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11040/09.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1691136/17.12.2018, 1700581/22.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
11849/18.12.2018, 451/23.01.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de defrişare a 
153ex. arbori, 39ex. arbuşti, 635ml gard viu situaţi în spaţiul verde din B-dul Decebal 
între str. Dristoruiui şi Piaţa’Muncii, în vederea execuţiei lucrării ”Devierea reţelei publice 
de apă potabilă, canalizare, reţele termice, reţele de energie electrică de joasă, medie 
şi înaltă tensiune, reţea de’telecomunicaţii NetCity şi reţea de telecomunicaţii 
Telekom aferente parcajului Decebal - B-dul Decebal (între str. Dristoruiui şi Piaţa 
Muncii), sector 3”, conform Certificatului de urbanism cu CU nr. 788R/1641676 din 
29.10.2018, vă comunicăm următoarele: 

1) în urma analizării documentelor existente la dosar : 

- Cerere; 

- Certificat de urbanism nr. 788R/1641676 din 29.10.2018, însoţit de planurile anexă ; 

- Memoriu tehnic 

- HCGMB nr. 318/19.07.2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti - Administraţia Străzilor în cea a 

Consiliului Local al Sectorului 3 ; 

- Certificat de înregistrare fiscală ANAF; 

- Planuri de coordonare semnate de deţinătorii reţelelor edilitare ; 

- Planurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare ; 

- Aviz de traseu . * emis de Primăria sectorului 3 - Direcţia 

Servicii Publice - Serviculul Utilităţi Publice ; 

- Aviz de traseu r emis de Administraţia Străzilor; 

- Clasarea notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

- Foto vegetaţie. 

2) a verificării în teren din: 11.01.2019. 

3) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele lucrări: 

DEFRIŞARE : 

A - (Spaţiile verzi - aliniamentul stradal din B.dul Decebal, în dreptul imobilelor cu nr. 
impare, între b.dul Mihai Bravu spre str. Dristoruiui) 
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- 47 ml gard viu, 

- 20 ex. Fraxinus sp. (frasin), 0=20 - 45 cm, h= 12-17m, 

- 1 ex. Ailanthus aitissima sp.(fals oţetar), 0=10 - cm, h= 12-17m, 

- 2 ex. Albies sp.(brad), 0=20 cm, h= 2,5-3 m, 

- 6 ex. Catalpa (catalpă), 0=25 - 30 cm, h= 10-12 m, 

- 3 ex. arbuşti din specia Thuja, h=3 - 4 m. 

(Arbori/arbuşti localizaţi pe spaţiul verde, pe partea dinspre clădiri şi care împiedică 
devierea reţelei de apă potabilă) 

B - (Spaţiile verzi - aliniamentul stradal din B.dul Decebal, în dreptul imobilelor cu nr. 
pare, între str. Dristorului spre b.dul Mihai Bravu) 

- 585 ml gard viu 

- 4 ex. Acer sp.(arţar), 0=30 - 40 cm, h= 15-17m 

- 1 ex. Acer sp.(arţar), bitulpinal, 0=15-20 cm, h= 10-12m 

- 2 ex. Populus sp.(plop), 0=20 - 45 cm, h= 12-17m 

- 74 ex. Fraxinus sp. (frasin), 0=20 - 45 cm, h= 12-17m 

- 4 ex. Tilia sp.(tei), 20 - 35 cm, h= 12-15 m , 

- 20 ex. Ailanthus aitissima sp.(fals oţetar), 0=10 - cm, h= 12-17m 

1 ex. Ulmus sp.(ulm) multitulpinal, 0= 20,25 cm, h= 15-17m 

- 18 ex. Flatanus sp.(platan), 0=cm, h=12-17m 

- 6 ex. arbuşti din specia Thuja, h=3-4 m 
TRANSPLANTARE: 

A - (Spaţiile verzi - aliniamentul stradal din B.dul Decebal, în dreptul imobilelor cu nr. 
impare, între b.dul Mihai Bravu spre str. Dristorului) 

- 18 ex. arbuşti Thuja 

6 ex. Albies sp.(brad) -puiet, h=1 -2 m 
4 ex. arbuşti specia Buxus 

B - (Spaţiile verzi - aliniamentul stradal din B.dul Decebal, în dreptul imobilelor cu nr. 
pare, între str. Dristorului spre b.dul Mihai Bravu) 

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) puiet, 0=8 cm, h= 1 m 

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor executa prin 
grija proprietarului/administratorului legal al terenului, Direcţia Administrarea Domeniului 
Public din cadrul PS 3, evacuându-se masa lemnoasă şi preluarea materialului lemnos 
rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau 
deteriorarea construcţiilor din jur. 

Lucrările de transplantare se vor executa prin grija beneficiarului, în prezenta unui 
reprezentant al administratorului legal al terenului DADP sector 3. 

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de 
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei 
lucrărilor, privind; respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în 
caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 
304/2009. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în 
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 153ex. arbori, 
arbori tineri cu balot de pământ 0 minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare 
diametrului în funcţie de specie, 9ex. arbuşti tineri şi 635ml gard viu şi transplantarea 
a 30ex. arbuşti + puieţi, în zona arealului din B-dul Decebal, respectând distanţa 
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare, la finalizarea 
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lucrărilor, respectând adresa dvs. nr. 31744/17.01.2019, înregistrată la Direcţia de Mediu cu 
nr. 451/23.01.2019. 

La finalizarea lucrărilor de plantare cont. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi 
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a 
plantărilor în compensare. în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act 
normativ. 

în timpul lucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua 
măsuri de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea 
ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii. 

Defrişare: 153ex. arbori, 9ex. arbuşti tineri şi 635mi gard viu 

Transplantare: 30ex. arbuşti + puieţi 
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PfMAFUMUMCFMJUi BUCUREŞTI 

PREOŢIA DE MEDIU 



Nr. 388/ 1 699782/,.. 2UAM..ZItll 


CĂTRE, 

SC. ENGIE R0MAN1A S.A. 

prin 

S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L. 

Str. Abus nr.20 f sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. U. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşament pentru 
imobilul situat pe str. Drumul Mănăstirea Sihăstria nr.29, sector 6, Bucureşti” 

Având în vedere cererea depusă de SC. ENGIE ROMAN1A S.A. prin S.C. EURO 
GAZ CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1699782/18.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.388/21.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării - Extindere conductă de gaze naturale şi branşament pentru 
imobilul situat pe str: Drumul Mănăstirea Sihăstria nr.29, sector 6, Bucureşti, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.271R/ 1615115 
din'03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 199/ 24.02.2003 de Notar Public 
Dumitrescu Florentina, Certificat emis de PMB — Direcţia Patrimoniu, Evidenţă 
Proprietăţi, Cadastru nr.14784/3856/05.03.2003, Ordin de lucru nr. 
50029116/28.06.2017 emis de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificării 
nr.13191/31.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. 
1149/S/14.08.2018 şi adresă completare nr.2705/30.08.2018 emise de Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale, Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr. 16320/21.10.2018, 
Adresă nr.725/22.06.2018 emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6, avizele emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale 
împreună cu planurile anexă, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR11 cu Dn 125 
mm montată subteran în domeniul public, în carosabilul drumului Mănăstirea Sihăstria 
(drum de pietriş/pământ), de la punctul de cuplare în conducta de gaze naturale 
existentă în Drumul Mănăstirea Sihăstria până în dreptul imobilului cu nr. 29 de pe 
strada cu acelaşi nume, unde conducta nou propusă va avea cap terminal. Lungimea 
conductei de gaze naturale propuse va fi de 10 m. 
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• realizare branşament de gaze naturale nou, pozat subteran în domeniul public, 
RP, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 3 m (2 m + 1 m riser) şi a unui post 
de reglare-măsurare aferent. Branşamentul va fi cuplat la conducta de gaze naturale 
propusă a fi executată în carosabilul din dreptul imobilului alimentat, iar traseul acestuia 
va subtraversa parţial carosabilul, până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la 
aprox. 1 m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat, 

2- Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.01,2019 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de frişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. 271R/1615115 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

La execuţia lucrărilor în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, prezentul aviz va fi 
însoţit de avizul de traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează 
lucrarea, în care sunt menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în 
Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul şi constructorul sunt responsabili de execuţia lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 


Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romanla2019.eu 


Nr. 31/1695066/ 2 a IAN. 2019 

Către: ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Biserica Răsvan, sector 3 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 31/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul 
Bucureşti - str. Biserica Răsvan, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

> a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, 
avizul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă 

comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 437mp, astfel: 

• decaparea şi refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate la aceeaşi cotă a 

carosabilului existent şi a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de 

scurgere, legarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, 

păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor 

guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor 

rutiere conform CTC-PMB, pe str. Biserica Răsvan tronsonul cuprins între str. Cavafii 

Vechi şi Calea Moşilor. 

* » 

• fără afectarea vegetaţiei existente la limita de proprietate, pe partea stângă a str. 
Biserica Răsvan dinspre str. Cavafii Vechi. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicufar al materialului dendrologic. Se va evita depunerea pământului 
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora . 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însotit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
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friguros, conform color specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edîlitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de frişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU r —• 


Nr. 33/1695066/ 


Către: ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Zborului, sector 3 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 33/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
ii. „Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti — 
str. Zborului, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului Culturii 
nr - ). vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 

18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 1080mp, astfel: 

• decaparea şi refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate la aceeaşi cotă a 
carosabilului existent şi a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de 
scurgere, legarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, 
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri 
noi de scurgere, unde este cazul, rectificarea pantelor transversal, refacerea marcajelor 
şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe str. Zborului tronsonul cuprins între 
str. Teodor Ştefănescu şi str. Mântuleasa. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespecţarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 
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PRIMĂRIA MUNK2PIULUI BUCUREŞTI romanîa2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU —- —- • 


Nr. 35/1695066/ nWî'OT 

Către: ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Remus, sector 3 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 35/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul 
Bucureşti - str. Remus, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis 
de PS3, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma 

verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o suprafaţă de 1469mp, astfel: 

• decaparea şi refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate la aceeaşi cotă a 
carosabilului existent şi a capacelor de vizitare a răsunătorilor de gaze, a gurilor de 
scurgere, legarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, 
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor 
guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor 
rutiere conform CTC-PMB, pe str. Remus tronsonul cuprins între str. Vasile Lucaciu 
şi Calea Moşilor. 

» fără afectarea vegetaţiei existente pe Calea Moşilor şi fără afectarea scuarului de la 
intersecţia cu str. Vasile Lucaciu. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Se va evita depunerea pământului 
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
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friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018^ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de frişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



îmi 


Red:PR./2ex.-22,01.2018 - prezentul aviz a (os! postat pe site-ul PMB 

httpJ/www.pmb ro/instUutii/pnmaria/directîî/directia_»#ciiu/avize_afbori_in_consultare/avize_art>on in consultare, php . pe data de 
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Nr. 37/1695066/ 2 9. IAN. M 

Către: ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Levănţica, sector 3 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la 
Directa de Mediu cu nr. 37/04,01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Reajizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul 
Bucureşti — str. Levănţica, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere 
avizul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă 

comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 2650mp, astfel: 

• decaparea şi refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate la aceeaşi cotă a 
carosabilului existent şi a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de 
scurgere, legarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, 
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor 
guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor 
rutiere conform CTC-PMB, pe str. Levănţica tronsonul cuprins între str. Rodica si 
str. Cerceluş. 

t 

• fără afectarea vegetaţiei existente pe str. Dristorului. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Se va evita depunerea pământului 
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora . 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
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friguros, conform cotor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018^ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
Infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV i 



Exfr 


întocmit: 

oxana PARASCA 







Red: P, RJ2ex,-22.01,2016 * prezentul aviz a (ost postat pe site^ul PMB 
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Nr. 39/1 695066/ 2 9. IAN 2019 

Către: ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Fetiţelor, sector 3 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 39/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul 
Bucureşti - str. Fetiţelor, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

> a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis 
av ' zu ^ Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma 

verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o suprafaţă de 1588mp, astfel: 

• decaparea şi refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate la aceeaşi cotă a 
carosabilului existent şi a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de 
scurgere, legarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, 
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor 
guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor 
rutiere conform CTC-PMB, pe str. Fetiţelor tronsonul cuprins între str. Vasile Lucaciu 
şi Calea Călăraşi. 

1 t 

• fără afectarea arborilor crescuţi pe str. Fetiţelor, în trotuar la limita de proprietate si 
pe trotuar. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în scuar la intersecţia cu str. Vasile Lucaciu. 
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Se va evita depunerea pământului 
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

. Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simt - ' ~~>PA 



întocmit: 




Red:P.R72ex.-22.01,2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/wwwpmb.rQ/institutn/primaria/dîrQclii/diiectia.îîtedLU/avize .arboriJn_consu1tare/avize_artDori_în_consultare.php , pe data de. 
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Nr. 41/1695066/ _ ÎS.IAN. /(JW — 

Către: ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - Intrarea Ceauş Radu, sector 3 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 41/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti - 
Intrarea Ceauş Radu, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de PS3, avizul 
Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 

teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 225mp, 


astfel: 


• decaparea şi refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate la aceeaşi cotă a 
carosabilului existent şi a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de 
scurgere, legarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, 
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri 
noi de scurgere, unde este cazul, rectificarea pantelor transversal, refacerea marcajelor 
şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe Intrarea Ceauş Radu. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona • 



RAŞCA 


Red:P, FU2ex.-22.01.2019 
http^/www. pmb.ro/institLtlii 
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Nr. 43/1695066/ 
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Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - Intrarea Maria Clucereasa, sector 3 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 43/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti - 
Intrarea Maria Clucereasa, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de 
PS3, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării 

efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
suprafaţă de 248mp, astfel: 

• decaparea şi refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate la aceeaşi cotă a 
carosabilului existent şi a capacelor de vizitare a răsunătorilor de gaze, a gurilor de 
scurgere, legarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, 
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri 
noi de scurgere, unde este cazul, rectificarea pantelor transversal, refacerea marcajelor 
şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe Intrarea Maria Clucereasa. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 11 . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Marii 
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Nr. 45/1695066/ 2 9 IAN 20B 

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Vasile Lucaciu, sector 3 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 45/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 

O executarea lucrării: „Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul 
Bucureşti - str. Vasile Lucaciu, sector 3 ", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, 
avizul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă 

comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 6685mp, astfel: 

• decaparea şi refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate la aceeaşi cotă a 
carosabilului existent şi a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de 
scurgere, legarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, 
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor 
guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor 
rutiere conform CTC-PMB, pe str. Vasile Lucaciu tronsonul cuprins între str. Trifoi şi 
str. Matei Basarab. 

• fără afectarea vegetaţiei existente pe str. Vasile Lucaciu în dreptul imobilelor nr. 31, 
33, 35 şi fără afectarea scuarurilor de la intersecţii. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrug: sistemul radicular al materialului dendrologic. Se va evita depunerea pământului 
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora . 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
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friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018^ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de d efrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 



O 


2 5. IAU 2019 


Red:P.R72ex.-22 01.2010 - prezentul aviz a fost postat pe slie-ul PMB 
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Nr. 48/1695066/ 


2 9. 1 AN. 2015 


Către: ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti ~ str. Medeleni, sector 3 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 48/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul 
Bucureşti - str. Medeleni, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul Ministerului 
Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 

data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 766mp, 
astfel: 

• decaparea şi refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate la aceeaşi cotă a 
carosabilului existent şi a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de 
scurgere, legarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, 
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor 
guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor 
rutiere conform CTC-PMB, pe str. Medeleni. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în scuar la nr. 111 bis din str. Vasile Lucaciu. 
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Se va evita depunerea pământului 
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4 r lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de frişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona- 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 50/1695066/ 2 9.IAN 2019 

Către: ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Hârşova, sector 3 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 50/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul 
Bucureşti - str. Hârşova, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis 
de PS3. avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma 

verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o suprafaţă de 2149mp, astfel: 

• decaparea şi refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate ia aceeaşi cotă a 
carosabilului existent şi a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de 
scurgere, legarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, 
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor 
guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor 
rutiere conform CTC-PMB, pe str. Hârşova tronsonul cuprins între str. Dristorului şi 
str. Cornul Caprei. 

• fără afectarea vegetaţiei existente pe str. Dristorului şi str. Cornul Caprei. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Se va evita depunerea pământului 
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărHor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora . 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
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friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionat 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 



O 


O 


2 5. IAN. 20» 


Red: P.FU2ex,-22.01.2010 «prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http 7 /www.pmb,ro/institutn/priinaria/directit/directia_mefiij/avi 2 e_artxifiJn_consultare/avt 2 e_arbori_in_consuttare.php , pe data de 


Bd. Regina EBsabeta nr. 47. cod poşta) 050013, sector 5, Bucureşti, Româna 


L-^rsni 






















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 52/1695066/ 

Căfre: ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Culmea Veche, sector 3 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 52/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti - 
str. Culmea Veche, sector 3”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de PS3, avizul 
Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 

teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 1223mp, 
astfel: 

• decaparea şi refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate la aceeaşi cotă a 
carosabilului existent şi a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de 
scurgere, legarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, 
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri 
noi de scurgere, unde este cazul, rectificarea pantelor transversal, refacerea marcajelor 
şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe str. Culmea Veche tronsonul cuprins 
între str. Zborului şi str. Negustorilor. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/i 9.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariani 
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Nr. 388/1699782/. 2^+AN. 2019 


CĂTRE, 

SC. ENGIE ROMANIA S.A. 

prin 

S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L. 

Str. Abus nr.20, sector 1 f Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Extindere conductă de gaze naturale şi branşament pentru 
imobilul situat pe str. Drumul Mănăstirea Sihăstria nr.29, sector 6, Bucureşti ” 

Având în vedere cererea depusă de SC. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. EURO 
GAZ CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1699782/18.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.388/21.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării - Extindere conductă de gaze naturale şi branşament pentru 
imobilul situat pe str. Drumul Mănăstirea Sihăstria nr , sector 6, Bucureşti, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. de Notar Public 

Dumitrescu Florentina, Certificat emis de PMB - Direcţia Patrimoniu, Evidenţă 
Proprietăţi, Cadastru nr. , Ordin de lucru nr. 

emis de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. 

şi adresă completare nr. emise de Ministerul 

Culturii şi Identităţii Naţionale, Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr. 

Adresă nr. emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană Sector 6, avizele emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale 
împreună cu planurile anexă, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR11 cu Dn 125 
mm montată subteran în domeniul public, în carosabilul drumului Mănăstirea Sihăstria 
(drum de pietriş/pământ), de la punctul de cuplare în conducta de gaze naturale 
existentă în Drumul Mănăstirea Sihăstria până în dreptul imobilului cu nr. 29 de pe 
strada cu acelaşi nume, unde conducta nou propusă va avea cap terminal. Lungimea 
conductei de gaze naturale propuse va fi de 10 m. 
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• realizare branşament de gaze naturale nou, pozat subteran în domeniul public, 
RP, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 3 m (2 m + 1 m riser) şi a unui post 
de reglare-măsurare aferent. Branşamentul va fi cuplat la conducta de gaze naturale 
propusă a fi executată în carosabilul din dreptul imobilului alimentat, iar traseul acestuia 
va subtraversa parţial carosabilul, până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la 
aprox. 1 m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.01.2019 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de frişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

La execuţia lucrărilor în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi 
însoţit de avizul de traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează 
lucrarea, în care sunt menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în 
Anexa nr,3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul şi constructorul sunt responsabili de execuţia lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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Nr.11889/1691729/. AN.- m 

CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr.58-60, parter, ap.4, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.4, sector 2, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Scopul lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Vasilievici Serghei Rahmaninov nr.50-70, sector 2, Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 

- împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT 
S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1691729/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.11889/19.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: “ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Vasilievici Serghei Rahmaninov nr. , sector 2, Bucureşti", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă. Fişă de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Memoriu 

tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public 

Sector 2, Aviz de traseu nr. emisă de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui racord electric 
MT, care se va alimenta prin manşonare la cablul de medie tensiune de 20 Kv (care face 
legătura dintre PT 4070 şi PT 4252), existent în trotuarul nr. impare din str. Tuzla. 
Traseul racordului electric prpus va avra un traseu în lungime totală de 1758 m, din care 
1575 m pe domeniul public şi 183 pe proprietatea beneficiarului. Traseul va începe din 
punctul de manşonare (în trotuarul nr. impare din str. Tuzla, apoi va continua prin 
trotuarul nr. pare din str. Ramuri Tei pe care o va subtraversa în dreptul str. Gheorghe 
Ţiţeica. Traseul racordului electric propus va continua prin trotuarul nr. pare al străzii Gh. 
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Ţiţeica, apoi prin trotuarul cu nr. impare din B.dul Barbu Văcărescu pe care îl va 
subtraversa, va continua apoi prin trotuarul nr. pare din str. Gh. Ţiţeica până la 
intersecţia cu str. S.V. Rahmaninov., va continua prin trotuarul nr. pare din aceasta până 
limita de proprietate stânga a imobilului alimentat, de unde traseul racordului electric 
propus va intra pe proprietatea beneficiarului până la postul de transformare proiectat în 
incintă. Cablurile electrice propuse vor fi pozate în pământ, în şanţ la adâncimea de 0,9 
m, respectiv lai,2 m la subtraversări. Lăţimea şanţului de pozare va fi de max.0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.01.2019, în proximitatea 
traseului reţelei electrice propuse s-a inventariat următorul material dendrologic: 

în trotuarul nr. impare din str. Tuzla există aliniament stradal în care se găsesc 
plantaţi în alveole 2 ex. Tilia (tei) sp. 0=10-20 cm, h=6-7 m, 3 ex. Fraxinus sp. 
(frasin) cu 0=20-30 cm, h=7-8 m, 1 ex. Ailanthus altissima sp. (fals oţetar) cu 
0=15 cm, h=6-7 m şi 2 ex. Acer sp.(arţar), 0=15-20 cm, h=6-7 m; 
în trotuar, la intersecţia str. Tuzla cu str. Ramuri Tei (la limita de proprietate 
imobile), există 3 ex. Ailanthus altissima sp. (fals oţetar) cu 0=15-30 cm, h=8- 
10 m; 

- în trotuarul nr. impare din B.dul Barbu Văcărescu există aliniament stradal 
format din Platanus sp. (platan), plantaţi în alveole; 

lângă trotuarul nr. pare din str. Gh. Ţiţeica există spaţiu verde, iar la limita 
acestuia cu trotuarul există 37 ex. Fraxinus sp (frasin) cu 0=20-45 cm, h=10-12 
m, 

3 ex. Acer sp. (arţar) cu 0=25-50 cm, h=10-12 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
lucrării menţionate . 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1.0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile 
de lucru pe timp friguros prezentate in Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru 
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 
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Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători în cazul nerespectării 
condiţiilor din prezentul aviz. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mar 



întocmit, 



Daniela VOINESj 


Red:D.V../4ex./2£oi.2019 - prezentul aviz a fost postai pe sile-ul PMB 

http://www.pmb- ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php 

pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


■ — M S 

Nr. 11927/1692204/. 



iomanta2019.eu 


CĂTRE, 

APA NOVA S.A. BUCUREŞTI 

Strada Tunari nrr.60A, Clădirea Ştefan cel Mare, et.6-9, sector 2, Bucureşti 
In atenţia: Doamnei Cârjan Alina 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Racord de canal pentru imobilul din strada Pluguşor nr.52A, 
sector 2, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de APA NOVA S.A. BUCUREŞTI, înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1692204/19.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11927/20.12.2018, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Racord de 
canal pentru imobilul din strada Pluguşor nr , sector 2, Bucureşti”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract 
de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , Memoriu justificativ, Aviz 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, 
E-Distribuţie Muntenia, Netcity-Telecom, Luxten, Telekom Romania Communication SA, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare racord de canal executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu legătură 
în reţeaua publică de canalizare din PVC Dn 400 mm, existentă în carosabilul din str. 
Pluguşor, în dreptul imobilului racordat. Traseul racodului de canal ce va avea lungimea 
de 1,0 m pe domeniul public, va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul 
imobilului cu nr.52A, până la căminul de racord proiectat în incinta imobilului, la max. 2 m 
de limita de proprietate cu domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.01.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 


Bd. Regina ERsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 

















Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 

împreună cu pianul anexă vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Daniela VOINESC 



Red:D.V,7 3ex725.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe srte-ul PMB 

hMf7Awww-pm^ mediu/avize arbori în consultare/avize arborij n consuttarephp 

pe data de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ii 
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irecţia de Mediu M j FEft ara 


ROMAN IA 

1914 ÎCitd 1 haoruMĂ 


Nr. 7242, 9067, 761-2016, 4912-2016//1647719,1660380,1395708-2016//. 


Către: 

REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI 

t t 

Strada Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Eficientizarea alimentării cu energie termică a consumatorilor 
arondaţi la CT13 Bucureştii Noi, faza PTh 

f 9 * 


Referitor la solicitările dvs. înregistrate la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1647719//31.07.2018 şi nr. 1660380//14.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
7242//01.08.2018 şi nr. 9067//17.09.2018, completate cu documentaţiile transmise în 
anul 2016, înregistrate la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1395708/11.02.2016 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 761/12.02.2016 şi 4912/22.06.2016, prin care solicitaţi emiterea 
avizului de specialitate privind executarea lucrării - Eficientizarea alimentării cu energie 
termică a consumatorilor arondaţi la CT13 Bucureştii Noi, faza PTh, vă comunicăm 
următoarele: 

Ca urmare: 

1. analizării documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism .... in 

04.06.2015 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexat, vizat 
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării 

Autorizaţie de Construire din 06.12.2016 emisă în regim de urgenţă şi 

prelungită până la data de 05.iz.201 8 şi Comunicare privind începerea execuţiei 
lucrărilor din 21.05.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 1060m, 

astfel: 

reţeaua primară, pe o lungime de 130m pe acelaşi traseu cu cea existentă, 
traseul acesteia traversând plantaţia de aliniament stradal aferentă bulevardului 
Bucureştii Noi pe partea cu numere poştale pare, prin spaţiul verde al blocului Al 1 din 
Bulevardul Bucureştii Noii nr. 74, scara 2 şi prin spaţiul verde al blocului Dl3 din strada 
Subcetate nr. 72, scara 2 în subsolul căruia funcţionează CT13 şi PT1; 

reţeaua secundară, pe o lungime de 930m atât pe traseul existent cât şi pe 
traseu nou, din CT Bucureştii Noi, prin spaţiul verde al blocului AII, scara 1 din 
bulevardul Bucureştii Noi nr. 74, prin lateralul blocului CI, scara 4 din bulevardul 
Bucureştii Noi nr. 78, prin lateralul blocului C2, scara 3 din strada Ardealului nr. 13, prin 
spaţiul verde al blocului Al 2 scara 2 din bulevardul Bucureştii Noi nr. 76, al blocului A13, 
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scara 1 din strada Pictor Aurel Băieşu nr. 2-14 şi prin spaţiul verde al blocului 68, scara 5 
şi scara 6 din bulevardul Bucureştii Noi nr. 68. 

2. a verificării în teren efectuată în data de 04.10.2018, cu ocazia căreia s-a 
constatat existenta a 3 ex. arbori viabili şi 47 ml de gard viu, material dendrologic aflat pe 
traseul lucrării; 

3. analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi Protecţia 
Mediului din cadrul PMB din data de 17.10.2018, 

în baza Legii 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza H.C.G.M.B. 
nr.304/2009 privind Normele de Protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, se avizează: 

Defrişare cu extragerea rădăcinilor: 

o spaţiu verde al blocului AII, scara 2 din bulevardul Bucureştii Noi nr. 74, pe 
traseul reţelei primare: 

- 1 exemplar din specia Robinia (salcâm) 0 25-30cm, h lOm, înclinat; 

- 1 exemplar din specia Robinia (salcâm) 0 30-35cm, h 15m ; 

o spaţiu verde al blocului AII, scara 1 din bulevardul Bucureştii Noi nr. 74, pe traseul 
reţelei secundare: 

- 1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcoduş) 0 20cm, h 4m, localizat lângă 
căminul existent ; 

Defrişare gard viu format din arbuşti din specii diferite 

o spaţiu verde al blocului AII, scara 1 din bulevardul Bucureştii Noi nr. 74, pe traseul 
reţelei secundare: 

- 12 ml de arbuşti ce formează gardul viu - de la strada Subcetate pe aleea care 
desparte spaţiile verzi ale celor două scări; 

o spaţiu verde din lateralul blocului CI, scara 4 din bulevardul Bucureştii Noi nr. 

781 

- 25 ml arbuşti ce formează gardul viu pe toată lungimea spaţiului verde pe lateralul 
blocului 

spre strada Subcetate şi 2 ml în faţa blocului CI, scara 4; 

o spaţiu verde din lateralul blocului C2, scara 4 din strada Ardealului nr. 13: 

- 3 ml de arbuşti ce formează gardul viu; 

o spaţiu verde bloc Al3, scara 1 din strada Pictor Aurel Băieşu nr. 2-14, spre strada 
Subcetate: 

- 1 ml de arbuşti ce formează gardul viu spre alee; 

- 4 ml de arbuşti ce formează gardul viu spre bloc; 

Transplantare 

o spaţiu verde din spatele blocului 68, scara 6 din bulevardul Bucureştii Noi nr. 68: 

- plante perene din specia Iris (stânjenei); 
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Protejare 


o spaţiu verde al blocului AII, scara 2 din bulevardul Bucureştii Noi nr. 74, pe traseul 
reţelei primare: 

- 1 exemplar din specia Tilia (tei) 0 30cm, h 8m, înclinat, localizat la marginea spaţiului 
verde spre strada Subcetate - se va proteja; 

o spaţiu verde al blocului AII, scara 1 din bulevardul Bucureştii Noi nr. 74, pe traseul 
reţelei secundare: 

- 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) 0 30-35cm, h 18m, localizat la marginea 
spaţiului verde, lângă aleea de acces ce separa spaţiile verzi ale celor două scări, spre 
strada Subcetate - se va proteja; 

- 1 exemplar din specia Ulmus (ulm), bitulpinal 0 25,30cm, h 12m, lângă bloc - în 
proximitatea racordului pentru scara 1 -seva proteja; 

- 1 exemplar din specia Tilia (tei) 0 25cm, h 20m, localizat lângă căminul existent - se 
va proteja; 

o spaţiu verde bloc D13, scara 2 din strada Subcetate nr. 13, între reţeaua principală şi 
cea secundară, la 3m de cea secundară: 

- 1 exemplar din specia Tilia (tei) 0 50-55cm, h 15-18m; 

o plantaţie de aliniament pe strada Aurel Pleşu, în lateralul spaţiului verde al blocului 
Al 3: 

- 1 exemplar din specia Tilia (tei) 0 25cm, h 25m în alveolă, în trotuar 18m ; 

o spaţiu verde din lateralul blocului C2, scara 4 din strada Ardealului nr. 13: 

1 exemplare din specia Tuia (tuia) 0 lOcm, h 6m, localizat spre strada Subcetate. 

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor, precum şi cele de transplantare a 
plantelor perene se vor executa prin grija administratorului terenului, respectiv ADP SI, 
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de 
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a liniilor aeriene. 

Menţionăm că administratorul terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a 
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executării lucrărilor şi de respectarea 
prevederilor avizului, a tehnologiei de specialitate privind execuţia lucrărilor de defrişare, în 
caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, alin. 8 din Anexa 1 la H.C.G.M.B 
nr.304/2009 privind Normele de Protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului şi refacerea fondului vegetal, conform 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, 
aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa de 
20-24 cm şi înălţimea corespunzătoare acestora în funcţie de specie (raport de plantare 
în compensare 1:1 pentru arbori viabili), în perioada optimă de plantare, conform 
prevederilor Protocolului de plantare nr.39/14.09.2018, înregistrat la Direcţia de Mediu cu 
nr.238/15.01.2018, încheiat cu Administraţia Domeniului Public Sector 1 din cadrul 
Consiliului Local Sector 1 Bucureşti. 

La finalizarea lucrărilor de plantare, conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, 
reprezentanţii ADP S3 au obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în 
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. în caz contrar se vor aplica sancţiuni 
conf. art.4 din acelaşi act normativ. 

De asemenea, pentru protejarea celorlalţi arbori aflaţi în proximitatea traseului 
lucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din 
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teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul 
lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea 
distanţei săpăturilor (executate manual) la ce! puţin 1 m faţă de arbori/arbuşti, evitându-se 
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor din proximitatea lucrărilor, existând riscul secţionării 
acestuia, defrişarea materialului dendrologic afectat şi neinclus în acest aviz, se va 
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări 
punctuale. 

Arbuştii şi plantele perene afectate de lucrare vor fi transplantate în aceeaşi zonă 
a spaţiului verde, ulterior finalizării lucrării. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă ta 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior 
emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentut aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism ► > din 04.06.2015 emîs de Primăria Municipiului Bucureşti, 

împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, Planul de coordonare semnat de 
deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi Autorizaţie de Construire . din 

06.12.2016, prelungită până la data de 05.12.2018 şi are termen de valabilitate 2 ani 
de la data emiterii. 

Defrişare: 3 ex, arbori viabili şi 47 ml gard viu 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



o. 




întocmit 

Voinescu Daniela 




Red:D.V/3ex./30.0l.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
DIRECŢIA DE MEDIU 


al m 7im 

Nr. 7453, 434/1648826,1700834/...;. 


romania2019.eu 

« I u. ri ir* u ■ *^m 


CĂTRE 

SC VIITORUL RESIDENCE CONSTRUCT S.R.L. 

Strada. Armistiţiului nr.63, camera 1, sector 5, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

* * 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor ia lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşament pentru 
imobilul situat pe str. Teiuş * sector 5, Bucureşti" 

Având în vedere cererea depusă de S.C. VIITORUL RESIDENCE CONSTRUCT 
S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1648826/03.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.7453/06.08.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1700834/02.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 434/23.01.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării - Extindere conductă de 
gaze naturale şi branşament pentru imobilul situat pe str. Teiuş nr. , sector 5, 
Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. 

emis de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, aviz ELCEN nr. 

, avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării nr. 
împreună cu planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi 
stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR11 cu Dn 125 

mm, cu racordare în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul str. Pecinişca. 
Conducta proiectată va fi montată subteran şi va avea punct de cuplare la conducta 
existentă în carosabil, în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE . Traseul acesteia 

va continua pe str Pecinişca, va subtraversa str. Teiuş şi va continua pe drumul de 
servitute până în dreptul imobilului cu adresa str. Teiuş nr. , unde conducta va avea 
cap terminal. Lungimea traseului conductei de gaze naturale propusă va fi de 161 m, din 
care 46 m pe domeniul public. 

• realizare branşament de gaze naturale nou, pozat subteran în domeniul public, 
RP, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 3 m (2 m + 1 m riser) Branşamentul 
va fi cuplat la conducta de gaze naturale propusă a fi executată în drumul de servitute 
din dreptul imobilului alimentat, pozarea acestuia se va realiza la adâncimea de 0,9 m, în 
şanţ deschis realizat prin săpătură manuală. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie, lucrările executându- 
se în carosabil. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

şî în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

La execuţia lucrărilor în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, prezentul aviz va fi 
însoţit de avizul de traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează 
lucrarea, în care sunt menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în 
Anexa nr.3 la H.C.G.M.B, nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul şi constructorul sunt responsabili de execuţia lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
f* ‘ ' POPA 



întocmit, 

Daniela V 2U 



50. IAN. ZOtB 
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CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. BESTELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei, nr.58-60, parter, apt.4, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Şos. 
Fundeni. sector 2, Bucureşti ” 

Ca urmare a solicitării depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. 
BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1693159/20.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.11955/21.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării ” Alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
pe strada Şos. Fundeni nr. , sector 2\ vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. „ din 

30.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract 
de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. , Fişa de soluţie nr. 

emisă de E-Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, avize 

emise de administratorii reţelelor tehnico-ediiitare şi planuri anexă la acestea, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizarea reţea electrică nouă prin interceptarea (manşonare) cablului de 
medie tensiune lOkV existent în trotuarul nr. pare din Şos. Fundeni (în dreptul imobilului 
cu nr. ). Traseul reţelei electrice propuse va străbate trotuarul nr. pare din Şos. 
Fundeni (de la locul de manşonare) până în dreptul imobilului cu nr. (aproape de 
limita de proprietate stânga) unde reţeaua va pătrunde pe terenul proprietate privată cu 
nr. cadastral unde va fi amplasat postul de transformare propus. Lungimea 

traseului pe domeniul public va fi de 51 m, lăţimea şanţului de pozare a cablului electric 
va fi de 0,4 m, iar lăţimea trotuarului este între 1,0 şi 2,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.01.2019, s-a constatat că 
pe trotuarul aferent imobilului cu nr. din Şos. Fundeni, în proximitatea locului de 
manşonare la cablul de medie tensiune lOkV există 2 ex. Acer sp.(arţar) cu 0- 45-60 cm, 
h= 6-8_m, plantaţi în alveole de 1x1 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 


Bd. Regina Elisabeta nr, 47, cod poşta) 050013, sector 5, Bucureşti, România 

Tel: 021,305,55.00 
http://www.pmb ro 





HMI.nUHI 

001 

















teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
execuţiei lucrării menţionate . 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane . Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare.^ 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucră iii aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 

împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare, aplicabilitatea documentului fiind 
pentru traseul propus în planul anexă la Certificatul de Urbanism. Pentru orice modificare 
apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
acestuja înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, la execuţia lucrărilor se vor respecta 
condiţiile de lucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu al administratorului 
terenului, conform Anexei nr.1 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor 
privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico- 
edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul şi constructorul lucrării vor fi responsabili de execuţia acestei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Red:D.V../3ex./28.01.2019 * prezentul aviz a fost postat pe site-uE PMB 

http^/www.pmb.ro/instihjtii/Drimaria/dirBctii/directia mediu/avize arbori in consultara/avize arbori in consultare.php 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr.11956 /1693156/..^. fcOflJS.. 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. 

t 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt.4, 040119, sector 4, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

» r 

Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, Bucureşti 

Scopul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a spaţiului comercial situat pe 
strada Teiul Doamnei nr.17- bloc 38, sector 2, Bucureşti" 

Ca urmare a solicitării depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. 
BEST ELECTROPROIECT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1693156/20.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.11956/21.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării ” Alimentare cu energie electrică a spaţiului 
comercial situat pe strada Teiul Doamnei nr. , sector 2\ vă comunicăm 

următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

02.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz 
tehnic de racordare consumator nr. şi fişa de soluţie emise de E- 

Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize emise de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare şi planuri anexă la acestea, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în : 

• realizarea unui branşament electric nou trifazat prin montarea subterană a 
unui cablu JT, 3x150+95N, pe un traseu în lungime=30,0 m în domeniul public. Traseul 
branşamentului electric propus va porni din PT813, existent în spatele blocului 38 din str. 
Teiul Doamnei, prin trotuarul şi aleea de acces din spate blocul 38, până la o cutie de 
distribuţie destinată furnizării care se va monta la intrarea în spaţiul comercial, cu acces 
direct din domeniul public. Pozarea branşamentului electric proiectat se va realiza în 
trotuar la adâncimea de 0,9 m, în şanţ realizat prin săpătură cu lăţimea de max. 0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.01.2019, s-a constatat că 
traseuljucrării nu va afecta vegetaţia sau spaţiile verzi din proximitate. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate . 
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în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr, emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, aplicabilitatea documentului fiind 
pentru traseul propus în planul anexă la Certificatul de Urbanism. Pentru orice modificare 
apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii 
acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, la execuţia lucrărilor se vor respecta 
condiţiile de lucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu al administratorului 
terenului, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor 
privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico- 
edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul şi constructorul lucrării vor fi responsabili de execuţia acestei lucrării, 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Martana POPA 



întocmit, 

Daniela VOINESOd 


Red:D.V../3ex /25.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr. 44/1695066/. SA.&B. 20t 


Către: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea; "Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Constantin F. Robescu, sector 3” 

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu ’nr. 
44/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti - str. 
Constantin F. Robescu, sector 3", vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (C.U. r din 23.07.2018 emise 

de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriului tehnic, 
Clasarea Notificării /20.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz nr. 
15643/04.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, Aviz . 18.10.2018 

emis de Primăria Sectorului 3, Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
nr.1548/Z/31.10.2018, plan de încadrare în zonă), s-a constatat că se vor executa 
următoarele lucrări: 

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 1123 mp, 

o rectificare pante transversale; 

o se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătoriie de 
gaze, gurile de scurgere; 

o refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le 
intersectează; 

o desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de 
scurgere, unde este cazul; 

o refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB; 

o se vor păstra accesele auto spre immobile; 

o se vor asigura pantile de scurgere a apelor pluviale spre gurile de scurgere 
existente în baza unor măsurători topo în teren. 

2. ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constata 
că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
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La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Daniela VOINESCU 

4 


Ol FEB. 2019 


Red:D.V./2ex.-01.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uS PMB 
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Către: Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti 

Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 
intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 16 - b-dul Nicolae Grigorescu - 
Policlinica Titan, sector 3 


Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662691/21.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9357/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1696293/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 110/10.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: “Obţinere AC pentru intersecţia 16 
- b-dul Nicolae Grigorescu - Policlinica Titan, sector 3", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, acord PS 3, Comisia Tehnică de Circulaţie), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 29.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 166m pentru upgradarea sistemului de semaforizare şi a integrării 
în sistem de management de trafic (BTSM), astfel: 

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

• realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase prin 
tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul trafo/punctul de branşament la cel mai apropiat 
consummator (valabil unde canalele sunt vechi şi deteriorate); 

• monitorizare trafic; 

• marcaje rutiere; 

• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă, 
etc.) 

• se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; 

• corecţii locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar; 

• lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în 
vecinătatea traseului; 

• terenul se va aduce la starea iniţială. 
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în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
attor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edllitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



01FEB2M 


Red:F.R./4ex -31 01 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avi 2 e_arborijn_consultare/avize_artx)ri_in_consultare.php , pe data de.-+.+»»+. 
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Nr. 111,9354/1696294,1662693/ ua - rtH iUîa 

Către; Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti 
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 
intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 17 şi 18 - şos. Olteniţei - 
str. Grigore Marin - str. Bordeşti ; - şos. Olteniţei - ieşire terminal ROMPRIM, 
sector 4” 


Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662693/21.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9354/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1696294/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 111/10.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: “Obţinere AC pentru intersecţia 17 
- şos. Olteniţei - str. Grigore Marin - str. Bordeşti şi intersecţia 18 - şos. Olteniţei - ieşire 
terminal ROMPRIM, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4, Comisia 
Tehnică de Circulaţie), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
28.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 793m pentru 
upgradarea sistemului de semaforizare si a integrării în sistem de management de trafic 
(BTSM), astfel: 

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

• realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase prin 
tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul trafo/punctul de branşament la cel mai apropiat 
consummator (valabil unde canalele sunt vechi şi deteriorate); 

• monitorizare trafic; 

• marcaje rutiere; 

• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă, 
etc.) 

• se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; 

• corecţii locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar; 

• lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în 
vecinătatea traseului; 

• terenul se va aduce la starea iniţială. 
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în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1,5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpuf lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 

i 

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea '‘Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit: 
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Nr. 112,9353/1696300,1662695/ Q 5 ^013 

Către ; Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti 
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor ia lucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 
intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 19 - str. Mihail Sebastian - 
str. Novaci, sector 5” 


Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662695/21.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9353/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1696300/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 112/10.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: “ Obţinere AC pentru intersecţia 19 
- str. Mihail Sebastian - str. Novaci, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor şi ADP sector 5, Comisia Tehnică de Circulaţie), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 303m pentru upgradarea sistemului de semaforizare şi a integrării 
în sistem de management de trafic (BTSM), astfel: 

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

• realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase prin 
tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul trafo/punctul de branşament la cel mai apropiat 
consummator (valabil unde canalele sunt vechi şi deteriorate); 

• monitorizare trafic; 

• marcaje rutiere; 

• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă, 
etc.) 

• se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; 

• corecţii locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar; 

• lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în 
vecinătatea traseului; 

• terenul se va aduce la starea iniţială. 
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în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că t în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECT 
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Nr. 113,9352/1696301,1662699/ ^ ^ 

Către: Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti 
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor ia lucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 
intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 20-şos. Ştefan cel Mare- 
str. Vasile Lascăr - alee spital Matei Bals, sector 2” 


Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662699/21.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9352/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1696301/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 113/10.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: “Obţinere AC pentru intersecţia 20 
- şos. Ştefan cel Mare - str. Vasile Lascăr - alee spital Matei Bals, sector 2', conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4, Comisia Tehnică de Circulaţie), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.12.2018, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 25m pentru upgradarea sistemului de semaforizare 
şi a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel: 

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

• realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase prin 
tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul trafo/punctul de branşament la cel mai apropiat 
consummator (valabil unde canalele sunt vechi şi deteriorate); 

• monitorizare trafic; 

• marcaje rutiere; 

• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă, 
etc.) 

• corecţii locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar; 

• se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; 

• lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în 
vecinătatea traseului; 

• terenul se va aduce la starea iniţială. 

i 


Bd. Regina EHsabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 




Td: 021.305.55.00 

|| |? 1 



http://www.pmb.ro 

l V5 l 

UKAS 



IMIMhBPWBn 

001 














în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare . 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi ‘'modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şî stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 



întocmit: 

Exp. Fpţana PARASCA 
flt FEB 2019 


Red; P.RV4ex.-31.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb. rofinstitutit/primaria/djrecWdirectia_mediu/avize_artx}riJn_consultarg/avize_aft)orUn_consuttare.pbp, pe data de 
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PRWĂmMUNKaPtULUl BUCUREŞTI iomanla2019.eii 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 11 4,9366/1696279, 1 662671/ Ol FER 20» 

Către: Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti 
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor ia lucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 
intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 6 şi 7 - Calea Dorobanţilor 
- str. Nicolae Bediceanu; - Calea Dorobanţilor - Intrarea Tudor Ştefan, sector 1” 


Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662671/21.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9366/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1696279/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 114/10.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: “ Obţinere AC pentru intersecţia 6 - 
Calea Dorobanţilor - str. Nicolae Bediceanu şi intersecţia 7 Calea Dorobanţilor - Intrarea 
Tudor Ştefan, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor 
şi ADP sector 1, Comisia Tehnică de Circulaţie), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 29.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 142m pentru upgradarea sistemului de semaforizare şi a integrării în sistem de 
management de trafic (BTSM), astfel: 

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

• realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase prin 
tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul trafo/punctul de branşament la cel mai apropiat 
consummator (valabil unde canalele sunt vechi şi deteriorate); 

• monitorizare trafic; 

• marcaje rutiere; 

• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă, 
etc.) 

• se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; 

• corecţii locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar; 

• lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în 
vecinătatea traseului; 

• terenul se va aduce ia starea iniţială. 

t 
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în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şiîn timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate* 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



Red:P.R./4ex.-31.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uî PMB 

http^/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avîze_artx)i1_în_consultare/avize_arboriJn_consultare.php . pe data de.. 
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Nr. 115,9351/1696281,1662672/ U 5. ţ EB, 2019 

Către: Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti 
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 
intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 8 - Calea Ferentari - 
Str. Spiralei - b-dul Pieptănari, sector 5” 


Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662672/21.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9351/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia 
P.M.B. cu nr. 1696281/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 115/10.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: “Obţinere AC pentru intersecţia 8 - 
Calea Ferentari - Str. Spiralei - b-dul Pieptănari, sector 5", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, Comisia Tehnică de Circulaţie), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 29.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 696m pentru upgradarea sistemului de semaforizare şi a integrării în sistem de 
management de trafic (BTSM), astfel: 

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

• realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase prin 
tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul trafo/punctul de branşament la cel mai apropiat 
consummator (valabil unde canalele sunt vechi şi deteriorate); 

• monitorizare trafic; 

• marcaje rutiere; 

• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă, 
etc.) 

• se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; 

• corecţii locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar; 

• lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în 
vecinătatea traseului; 

• terenul se va aduce la starea iniţială. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile, 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 


Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 ia HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art,4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTC 

Simona-I 



întocmit: 



•AlFaîfitS 


Red:P. R73ex.*31.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 163,11979/1696967,1693584/ Q 281? 

Către: Dl. i - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament pentru asigurarea debitului de incendiu pentru imobilul 
situat la adresa Calea Şerban Vodă sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1693584/21.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11979/27.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1696967/10.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 163/11.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament pentru asigurarea 
debitului de incendiu pentru imobilul situat la adresa Calea Şerban Vodă nr. 29, sector 4", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , cu prelungirea 

valabilităţii până pe data de , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor , avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în 

urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul B-dului Dimitrie Cantemir, perpendicular, până 
la aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în carosabil şi trotuar, fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament sau în curtea 
Bisericii. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 ia HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 



Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit: 


RAŞCA 






Red'P.R73ox.-3T.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

H a itr*m Cum! ■m ' 1 fc i 


Nr. 15/1694885/ u 0rtD ** 

Către: SC MARNA SOC COM SERV SRL 

Str. Tâmpa nr. 1, bl. 1 C, ap. 27, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Vulturilor 
. sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1694885/28.12.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 15/03.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării:, Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Vulturilor nr. 56-58, sector 3", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor şi PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 235m, astfel: 

• din PT 3520, străbate aleea blocurilor până la str. Valeriu Branişte, subtraversează 
str. Valeriu Branişte, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Valeriu Branişte, apoi prin 
trotuarul nr. impare al str. Puţul cu Roată, subtraversează str. Vulturilor, până la 
aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simo 



POPA 


întocmit: 
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Nr. 29/1695017/ 0 8. htU. M 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin . 

Str. Bănişor nr. 12, sector 4 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament electric (spor de putere) pentru imobilul situat pe str. 
Arh. D. Hârjeu -, sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695017/03.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 29/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament electric (spor de putere) pentru imobilul situat pe str. Arh. 
D. Hârjeu nr. 10, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul 
Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 

pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 
12m, astfel: 

• din LEA existent în dreptul stâlpului din dreptul imobilului cu nr. 5 din str. Arh. D. 
Hârjeu, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului 
alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

£ ” - '"CA 



05. FEB. 2019 


Red:P. R./3ex.-05.02.2019 - prezentul: aviz a lost postat pe site*ul PMB 

httpy/wvw.pmb.ro/institutii/piiniaria/directiydirectia_mediu/avize_arbori_ln_consultare/avi 2 e_artx)rtjn_consultare.php , pe data de. 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5. Bucureşti, România 
Tel: 021.305 55.00 
http://www.pmb ro 






















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

a . ii 'diHntC "'' hi ^ .Irijni ti.rvtrp 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 30/1695066/. A™ 


Către: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 

9 

Municipiul Bucureşti - str. Sld. Alexandru Moga, sector 3” 


Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
30/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti - str. 
Sld.Alexandru Moga, sector 3", vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (C.U. i din 23.07.2018 emis 

de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării /14.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr. 

<4.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, Acord de principiu 
. din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, Aviz 18.10.2018 emis de 

Primăria Sectorului 3, Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
31.10.2018, plan de încadrare în zonă), s-a constatat că se vor executa 
următoarele lucrări: 

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 481 mp, 

o rectificare pante transversale; 

o se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de 
gaze, gurile de scurgere; 

o refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le 
intersectează; 

o desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de 
scurgere, unde este cazul; 

o refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB; 

o se vor păstra accesele auto spre imobile; 

o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de 
scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren. 

Organizarea de şantier se va limita la spaţiul carosabil existent, fără a afecta 

zonele adiacente. 

2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat 
că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi. 
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în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona -- PA 



întocmit: 
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Nr.32/1695066/. 


romania2019.eu 


CĂTRE: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Âncuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea; " Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Cerceluş, sector 3” 

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu’nr. 
32/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti - str. 
Cerceluş, sector 3", vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (C.U. 22 din 23.07.2018 emis 

de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării i/14.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti. Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr. 

2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, Acord de principiu 
008 din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, Aviz * 18.10.2018 emis de 

Primăria Sectorului 3, Aviz '31.10.2018 emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale, plan de încadrare în zonă), se vor executa următoarele lucrări: 

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 4230 mp (de la str. Rodiei până la 
str.Diligenţei). Lăţimea părţii carosabile fiind de 7,5 m; 
o rectificare pante transversale; 

o se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de 
gaze, gurile de scurgere; 

o refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le 
intersectează; 

o desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de 
scurgere, unde este cazul; 

o refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB; 
o se vor păstra accesele auto spre imobile; 

o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de 
scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren. 

Organizarea de şantier se va limita la spaţiul carosabil existent, fără a afecta 
zonele adiacente. 

2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat 
că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi. 
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în urna analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona " ~ - A 



întocmit: 

Daniela VOINESCU 



05. FEB. 2019 


Red:D.V,/2ex.-04,02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr. 34/1695066/. ^5 


Către: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea; "Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Şelimbăr sector 3” 

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, 
înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
34/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti - str. 
Şelimbăr, sector 3", vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (C.U. i din 23.07.2018 emis 

de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu pianul anexă la acesta, Memoriului tehnic, 
Clasarea Notificării 21.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz nr. 

.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, Aviz r /18.10.2018 
emis de Primăria Sectorului 3, Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
731.10.2018, Acord de principiul r I din 22.11.2018 emis de Brigada 

Poliţiei Rutiere, plan de încadrare în zonă), s-a constatat că se vor executa următoarele 
lucrări: 

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 663 mp, 

o rectificare pante transversale; 

o se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de 
gaze, gurile de scurgere; 

o refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le 
intersectează; 

o desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de 
scurgere, unde este cazul; 

o refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB; 

o se vor păstra accesele auto spre imobile; 

o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de 
scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren. 

2. ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat 
că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 


















Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Daniela VOINESCU 



05, FEB. 2019 
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http://www.pmb. ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_art)oii_in_consultarB/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 
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Nr. 36/1695066/. .?J;h^Pi.1^ 


CĂTRE: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea; ” Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Prof. Mitriţă Constantinescu, sector 3” 

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
36/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti - str. 
Prof.Mitriţă Constantinescu, sector 3", vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (C.U. , i din 23.07.2018 emis 

de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării 08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr. 

04.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, Acord de principiu 
I din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, Aviz.. 31.10.2018 emis 

de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, plan de încadrare în zonă), se vor executa 
următoarele lucrări: 

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 1004 mp (între str. Calea 
Călăraşilor şi strada Vasile Lucaciu), 

o rectificare pante transversale; 

o se vor aduce ia cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de 
gaze, gurile de scurgere; 

o refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le 
intersectează; 

o desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de 
scurgere, unde este cazul; 

o refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB; 

o se vor păstra accesele auto spre imobile; 

o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de 
scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren. 

Organizarea de şantier se va limita la spaţiul carosabil existent, fără a afecta 

zonele adiacente. 

2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat 
că la intersecţia str. Prof. Mitriţă Constantinescu şi str. Fetiţelor există spaţiu verde cu arbori 
plantaţi în acesta. 
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în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă 
facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrărilor menţionate . 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- execuţia lucrării în zona spaţiului verde existent în proximitatea traseului lucrării 
se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu, având astfel 
obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la 
tel. 021/305.55.00, interior 4108; 

- nu va fi afectat spaţiul verde din proximitatea lucrărilor. Se va păstra distanţa faţă 
de arborii din spaţiul verde, conform conform SR 8591/1997, 

- este interzis: diminuarea suprafeţei de spaţiu verde ca urmare a execuţiei 
lucrărilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

- în proximitatea arborilor, lucrările se va executa utilizând o tehnologie adaptată 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic; 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Constructorul, respectiv beneficiarul lucrării sunt răspunzători de nerespectarea 
condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va duce la anularea acestuia şi va 
fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOt 
Simona-M i 



întocmit: 

Daniela VOINESCU 


05. FEB, 2019 



Red:D.V,/2ex.-04.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uî PMB 

http^/www.pmb.io/lnstitutii/primaria/diFectii/directja. medtu/aviza artx)ii in consuttare/avize aftiori in consultare.ptip , pe cfata de 
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CĂTRE: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea; " Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str.lvo Andric sector 3” 

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
38/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării; 
„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti - str. Ivo 
Andric, sector 3", vă comunicăm următoarele; 

1. conform documentaţiei depuse (C.U. lin 23.07.2018 emis 

de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriului tehnic, 
Clasarea Notificării t/21.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz nr. 

04.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, Aviz /18.10.2018 
emis de Primăria Sectorului 3, Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
i 731.10.2018, Acord de principiul din 27.11.2018 emis de Brigada 

Poliţiei Rutiere, plan de încadrare în zonă), s-a constatat că se vor executa următoarele 
lucrări: 

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 532 mp, 

o rectificare pante transversale; 

o se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de 
gaze, gurile de scurgere; 

o refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le 
intersectează; 

o desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de 
scurgere, unde este cazul; 

o refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB; 

o se vor păstra accesele auto spre imobile; 

o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de 
scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren. 

2. ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat 
că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate . 
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Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4 t lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Daniela VOINESCU 



Red"D.V./2ex.-01.02.2019 - prezentul aviza fost postat pe srte-ul PMB 

httpJ/www. pmb.ro/institutfi/pmna ria/directii/directia_mediu/a vize_arbori_in_consultare/avize_arboiiJn_consuttare.php , pe data de 


«5. FEB. 208 
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Căfre: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea; "Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Ion Filibiliu, sector 3" 

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr, 
40/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti - str. Ion 
Filibiliu, sector3", vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (C.U. r 1 din 23.07.2018 emise 

de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriului tehnic, 
Clasarea Notificării i/21.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz nr. 

04.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, Aviz i /18.10.2018 
emis de Primăria Sectorului 3, Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
i /31.10.2018, plan de încadrare în zonă), s-a constatat că se vor executa 

următoarele lucrări: 

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 940 mp, 

o rectificare pante transversale; 

o se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de 
gaze, gurile de scurgere; 

o refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le 
intersectează; 

o desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de 
scurgere, unde este cazul; 

o refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB; 

o se vor păstra accesele auto spre imobile; 

o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de 
scurgere existente în baza unor măsurători topo în teren. 

2. ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constata 
că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
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în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 



Red D V./2ex.-01.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ut PMB 

http://www.pmb. ro/institutu/primaria/dtrectii/dîrectia_medtu/avize_arbofi_in_consuîtare/avize_arbo ri_in_consuttare.php , pe data de 


° 5 ' 2019 
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Către: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: " Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Cogâlnic, sector 3” 

■ 

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
42/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti - str. 
Cogâlnic, sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (C.U. 7 din 23.07.2018 emise 

de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriului tehnic, 
Clasarea Notificării i i/20.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz nr. 

J4.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, Aviz nr. 537/18.10.2018 
emis de Primăria Sectorului 3, Aviz ' * I din 27.11.2018 emis de Brigada Rutieră, 
Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale ^31.10.2018, plan de încadrare în 

zonă), s-a constatat că se vor executa următoarele lucrări: 

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 2109 mp, cuprinsă str. Caloian 
Judeţul şi până la str. Dristorului, 

o rectificare pante transversale; 

o se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de 
gaze, gurile de scurgere; 

o refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le 
intersectează; 

o desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de 
scurgere, unde este cazul; 

o refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB; 

o se vor păstra accesele auto spre imobile; 

o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de 
scurgere existente în baza unor măsurători topo în teren. 

2. ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat 
că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate . 
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Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr,3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Madapa POPA 



k , 


întocmit: 

Daniela VOINESCU 


05. FEB. 2019 


Red:D.V,/2ex.-01.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^Mww.pmb.ro/fristitiitfL^)mariâ/dii^^L , di^tia_med!îu/avi^ arbori in consultare/avîze arbori in_€onsuftare.piip , pe data de. 
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CĂTRE: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea; ” Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Romulus, sector 3” 

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
46/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti - str. 
Romulus, sector 3", vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse {C.U. 7 din 23.07.2018 emis 

de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării 721.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr. 

4.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, Acord de principiu 
din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, Aviz r 731.10.2018 emis 

de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, plan de încadrare în zonă), se vor executa 
următoarele lucrări: 

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 4200 mp (între str. Calea 
Călăraşilor şi strada Parfumului), 

o rectificare pante transversale; 

o se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de 
gaze, gurile de scurgere; 

o refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le 
intersectează; 

o desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de 
scurgere, unde este cazul; 

o refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB; 

o se vor păstra accesele auto spre imobile; 

o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de 
scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren. 

Organizarea de şantier se va limita la spaţiul carosabil existent, fără a afecta 

zonele adiacente. 

2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat 
că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi. 
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în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea 'Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, iit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

DanielaVatjIESCU 


05, FEB. 2019 


Red:D.V./2ex,-04.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe stfe-ul PMB 

http^/www.pmb.ro/institutii/primaria/direct:i/directia_medtii/avize_aft>ori_in„consultare/avize_art}orijn_consultare.php , pe dala de 
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CĂTRE: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea; "Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Radu Calomfirescu, sector 3” 

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu ’nr. 
47/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti - str. 
Radu Calomfirescu, sector 3", vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (C.U. ~ ) din 23.07.2018 emis 

de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării '21.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr. 
"« .10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, Acord de principiu 

din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, t /18.10.2018 emis de 

Primăria Sectorului 3, Aviz '31.10.2018 emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale, plan de încadrare în zonă), se vor executa următoarele lucrări; 

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 1650 mp (de la Calea Moşilor 
până la str.Hristo Botev); 
o rectificare pante transversale; 

o se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de 
gaze, gurile de scurgere; 

o refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le 
intersectează; 

o desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de 
scurgere, unde este cazul; 

o refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB; 
o se vor păstra accesele auto spre imobile; 

o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de 
scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren. 

Organizarea de şantier se va limita la spaţiul carosabil existent, fără a afecta 
zonele adiacente. 

2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat 
că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi. 
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în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-r * - 1 





întocmit: 

Daniela 1 CU 
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Red:D.V./2ex.-04.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sitfruf PMB 
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Nr.49/1695066/. 2019 


CĂTRE: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea; ” Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Labirint, sector 3” 

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
49/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti - str. 
Labirint, sector 3", vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (C.U. din 23.07.2018 emis 

de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării 14.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr. 

10.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, Acord de principiu 
( din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, Aviz VI 8.10.2018 emis de 

Primăria Sectorului 3, Aviz 0.2018 emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale, plan de încadrare în zonă), se vor executa următoarele lucrări: 

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 1080 mp (tronsoane de la str. 
Matei Basarab până la limita de proprietate); 

o rectificare pante transversale; 

o se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de 
gaze, gurile de scurgere; 

o refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le 
intersectează; 

o desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de 
scurgere, unde este cazul; 

o refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB; 

o se vor păstra accesele auto spre imobile; 

o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de 
scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren. 

Organizarea de şantier se va limita la spaţiul carosabil existent, fără a afecta 

zonele adiacente. 

2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat 
că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi. 
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în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr,3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şî stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Daniela VOINESCU 



05. FEB. 2019 


Red:D.V./2ex,-04.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site ui PMB 
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CĂTRE: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: " Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din 
Municipiul Bucureşti - str. Parfumului, sector 3” 

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu’nr. 
51/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti - str. 
Parfumului, sector 3", vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (C.U. din 23.07.2018 emis 

de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, 
Clasarea Notificării /21.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz 

/18.10.2018 emis de primăria Sectorului 3 Bucureşti, Aviz /04.10.2018 emis 

de Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, Acord de principiu din 27.11.2018 

emis de MAI- Brigada Rutieră, Aviz 1.10.2018 emis de Ministerul Culturii şi 

Identităţii Naţionale, plan de încadrare în zonă), se vor executa următoarele lucrări: 

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 3300 mp (între str. Matei Basarab 
şi strada Anton Pann), cu lăţimea părţii 8,70 m, 
o rectificare pante transversale; 

o se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de 
gaze, gurile de scurgere; 

o refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le 
intersectează; 

o desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de 
scurgere, unde este cazul; 

o refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB; 
o se vor păstra accesele auto spre imobile; 

o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de 
scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren. 

Organizarea de şantier se va limita la spaţiul carosabil existent, fără a afecta 
zonele adiacente. 

2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat 
că la intersecţia str. Parfumului există aliniament stradal cu arbori plantaţi în alveole. 
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în urma anatizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă 
facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrărilor menţionate . 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- execuţia lucrării în zona aliniamentului stradal existent în proximitatea traseului 
lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu, 
având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu cu 48 de ore înainte de 
începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108; 

- nu va fi afectat spaţiul verde din proximitatea lucrărilor. Se va păstra distanţa de 
1,0 m faţă de arborii din spaţiul verde, conform conform SR 8591/1997, 

- este interzis: diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin micşorarea suprafeţei 
alveolelor ca urmare a execuţiei lucrărilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor 
din dotare; 

- în proximitatea arborilor, lucrările se va executa utilizând o tehnologie adaptată 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic; 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură {tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Constructorul, respectiv beneficiarul lucrării sunt răspunzători de nerespectarea 
condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va duce la anularea acestuia şi va 
fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind 
aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu! Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 



05. FEB. 2019 


Red:D.W2ex.-04.02.2019 - prezentul aviz a fosl postat pe sile-ul PMB 
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Către: Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti 
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 
intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 9 - Calea Giuleşti nr. 18 - 
Sala Polivalentă Rapid, sector 6” 

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662674/21.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9358/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1696283/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 116/10.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: “ Obţinere AC pentru intersecţia 9 - 
Calea Giuleşti nr. 18 - Sala Polivalentă Rapid, sector 6", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
28.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 132m, astfel: 

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

• realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase prin 
tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul trafo/punctul de branşament la cel mai apropiat 
consummator (valabil unde canalele sunt vechi şi deteriorate); 

• monitorizare trafic; 

• marcaje rutiere; 

• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă, 
etc.) 

• se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; 

• corecţii locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar; 

• lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în 
vecinătatea traseului; 

• terenul se va aduce la starea iniţială. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
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lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şl suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUfi\ 
Simona-Mamnâ 



întocmit: Q> 

ExjLMQX&ea' PARASCA 
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Nr. 117,9359/1696285,1662676/ O 8. FER 2019 

Către: Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti 
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 
intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 10 - b-dul Constantin 
Brâncoveanu - str. Lamoteşti, sector 4” 

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662676/21.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9359/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1696285/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 117/10.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: “Obţinere AC pentru intersecţia 10 
- b-dul Constantin Brâncoveanu - str. Lamoteşti, sector 4“, conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz PS 4), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.01.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa pe o lungime de 132m pentru upgradarea sistemului de semaforizare şi a 
integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel: 

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

• realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase prin 
tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul trafo/punctui de branşament la cel mai apropiat 
consummator (valabil unde canalele sunt vechi şi deteriorate); 

• monitorizare trafic; 

• marcaje rutiere; 

• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă, 
etc.) 

• se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; 

• corecţii locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar; 

• lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în 
vecinătatea traseului; 

• terenul se va aduce la starea iniţială. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 



Având în vedere ceîe constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR 
Simona-Mi ţtâha PUP -. 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



os Ffa MB 


Red P.R./4ex,-04.02.2019 * prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr. 118,9360/1 696287, 1 662677/ ^ ^ ^ ^ 

Către: Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti 
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor ia lucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 
intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 11 - b-dul Ghencea - 
str. Vlădeasa, sector 6” 


Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662679/21.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9360/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1696287/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 118/10.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: “ Obţinere AC pentru intersecţia 11 
- b-dul Ghencea - str. Vlădeasa, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
28.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 60m pentru 
upgradarea sistemului de semaforizare şi a integrării în sistem de management de trafic 
(BTSM), astfel: 

istemului de semaforizare şi a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), 

astfel: 

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

• realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase prin 
tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul trafo/punctul de branşament la cel mai apropiat 
consummator (valabil unde canalele sunt vechi şi deteriorate); 

• monitorizare trafic; 

• marcaje rutiere; 

• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă, 
etc.) 

• se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; 

• corecţii locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar; 

• lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în 
vecinătatea traseului; 

■ terenul se va aduce la starea iniţială. 
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în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 119,9355/1696288,1662683/ O 8. FEB. 2019 

Către: Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti 
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 
intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 14 - b-dul luliu Maniu - RATB 
Maşter SA, sector 6” 

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662683/21.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9355/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1696288/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 119/10.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: “ Obţinere AC pentru intersecţia 14 
- b-dul luliu Maniu - RATB Maşter SA, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Comisia Tehnică de 
Circulaţie), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 28.01.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 230m pentru upgradarea 
sistemului de semaforizare şi a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel: 

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

• realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase prin 
tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul trafo/punctul de branşament la cel mai apropiat 
consummator (valabil unde canalele sunt vechi şi deteriorate); 

• monitorizare trafic; 

• marcaje rutiere; 

• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă, 
etc.) 

• se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; 

• corecţii locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar; 

• lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în 
vecinătatea traseului; 

• terenul se va aduce la starea iniţială. 

A t 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
















distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehmco-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





Red:P FU3ex. 04 02 2019 ■ prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www.pmb.ro/institutii/primaria/directit/directia_niediu/avize_artK5riJn_consultare/avi2e_aft)ori Jn„consultaie.php , pe data de 
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Nr. 120,9356/1696290,1662687/ 

Către: Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti 
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor ia lucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 
intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 15 - b-dul Lacul Tei - str. 
Judeţului, sector 2" 

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662687/21.09.2018 şi la 

Direcţia de Mediu cu nr. 9356/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 

P.M.B. cu nr. 1696290/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 120/10.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: “ Obţinere AC pentru intersecţia 15 
- b-dul Lacul Tei - str. Judeţului, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2, Comisia Tehnică de 
Circulaţie), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.01.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 226m pentru upgradarea 
sistemului de semaforizare şi a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel: 

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor; 

• realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar şi carosabil, ce vor fi trase prin 
tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţiilor de 
semaforizare de la postul trafo/punctul de branşament la cel mai apropiat 
consummator (valabil unde canalele sunt vechi şi deteriorate); 

• monitorizare trafic; 

• marcaje rutiere; 

• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă, 
etc.) 

• se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea 
echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS; 

• corecţii locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar; 

• lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în 
vecinătatea traseului; 

• terenul se va aduce la starea iniţială. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicuiar al materialului dendrologic, în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicuiar al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 tuni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

RAŞCA 

/ 


^ FEB. 2019 


Red:P.R '4ex.-04.D2 2019 • prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 161,11242/1696827,1681828/ O 8. FEB. 201? 

Către: DL, 

St 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lanului 
r , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1681828/19.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11242/20.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1696827/10.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 161/11.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Lanului nr. 55, lot 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
02.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 25m (15m trotuar + 
lOm coborâre stâlp), astfel: 

• din stâlpul situat în dreptul imobilului nr. 53 din str. Lanului, prin trotuar, până la limita 

din partea stângă a imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 



O 

a 


^ 201S 


Red:P,R,/3ex.-05,02-20t9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www,pmb.ro/lnstitutii/fjriniaria/direct(i/directia_mediu/avize_arboriJn_consultaiB/avi 2 e_art)oriJn_consuttare.php , pe data de. 


Bd. Regina Bisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti, România 

Tel: 021.305 55.00 
http://www.pmb ro 


9 

UKAS 



fum.qaum 

001 















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 




romania2019.eu 
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Nr. 162/1696812/ O a FEE W 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare la imobilul situat pe 
str. Toamne.' sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1696812/10.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 162/11.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Branşament de apă şi racord de canalizare la imobilul situat pe 
str. Toamnei nr. 4, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic," Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii 
nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 

01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3m (branşament) + 4m 
(racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Toamnei, perpendicular, până la 
aproximativ 1,5m şi 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătatea lucrării nu sunt arbori în aliniament, strada este prevăzută cu 
aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTM? 


Simona-Mariana Pi 


Red:P.RV3ex.-05.02.2019 - prejŞţjtulj&viz arSpt postat pe sîte-u! PMB 
http^/www.pmb.ro/1nstltutH/pi 


î A 

% întocmit: 

, Bq ^Fto g^^^RASCA 

rşrctii/direy1ta_rTiediu/avizs_arboriJn_consultar0/avize_art)ori_ln_cc>nsultare.php , pe data de. 

- % 


Bd. Regina Bisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 

Tel: 021.305 55.00 

http://www.pmb.ro 



da, 

✓ 

UKA^S 

001 


% 















o 

o 


o 

o 




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

^it; Jk'>i tiv rn* ...It"ri jth 11.“x.* - * 


Nr. 299/1690721/ 

Către: SC GINICON SRL 


Q&FE B . 2919 


Str. Modestiei nr. 62, sector 1 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


/ i 


•'i 

J 



Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Leandrului , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698721/16.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 299/17.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Leandrului nr. 40, sector 1, conform documentaţiei depuse {C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Leandrului, perpendicular, până la 
aproximativ 7m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECU\ 
Simona-Mariana 


Red:P.Ri3ex.-05.02.2019 -1 
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PRIMĂRIA MUNianULJUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 765/725/ FEB. 2019 

Către: DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ 

1 9 

în atenţia : Doamnei - Director General 


Lucrare: Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti 


Referitor la adresa dumneavoastră nr. 725/05.02.2019, înregistrată la Direcţia de 
Mediu cu nr. 765/06.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti ", conform C.U. nr. 

din , cu prelungirea valabilităţii până la emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse : 

- Cerere; 

- Memoriu de prezentare, completat conform conţinutului cadru prevăzut în anexa nr. 5 
la Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului 
asupra mediului pentru proiecte publice şi private; 

- Certificat de urbanism nr. din , cu prelungirea valabilităţii până 

la emis de Primăria Municipiului Bucureşti, însoţit de planurile anexă; 

- Memoriu tehnic nr. pr. - faza SF; 

- Decizia Etapei de Evaluare Iniţială nr. din , emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti; 

- Adresa nr. \ , emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

- Decizia Etapei de încadrare nr. din , emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti; 

- Aviz Apa Nova nr. din ; 

- Aviz Telekom România Communication nr. din 

- Aviz E-Distribuţie Muntenia nr. 

- Aviz STB nr. 

- Aviz Luxten nr. 

- Aviz Netcity-Telecom nr. 

- Aviz Distrigaz Sud Reţele nr. 

- Aviz de traseu nr. 

- Aviz de traseu nr. 

Sector 1; 

- Aviz favorabil nr. din 

sector 2; 

- Aviz de traseu nr. 


, emis de Administraţia Străzilor Bucureşti; 

, emis de Administraţia Domeniului Public 

, emis de Administraţia Domeniului Public 


, emis de Direcţi 
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- Aviz de traseu nr. din ' , emis de Primăria sectorului 3 - Direcţia Servicii 

Publice - Serviciul Utilităţi Publice; 

- Aviz nr. , emis de Administraţia Domeniului Public sector 5; 

- Aviz nr. >, emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană sector 6, însoţit de anexă: 

- Aviz primar nr.: , emis de Primăria sectorului 1; 

- Aviz primar nr. 1 , emis de Primăria sectorului 2; 

- Aviz primar nr. emis de Primăria sectorului 3; 

- Aviz primar nr. , emis de Primăria sectorului 4; 

- Aviz primar nr. , emis de Primăria sectorului 5; 

- Aviz primar nr. , emis de Primăria sectorului 5; 

-Adresa nr. , nr. 

Generală Servicii Publice - Direcţia Servicii Integrate din cadrul PMB; 

- Aviz nr. , emis de Comisia Tehnică de Circulaţie din cadrul PMB; 

- Adresa nr. î , emisă de Re-Act Now Studio; 

- Aviz nr. , emis de Direcţia Generală Infrastructură din cadrul PMB; 

-Aviz de principiu nr. emis de Administraţia Lacuri, Parcuri şi 

Agrement Bucureşti; 

, emis de Administraţia Naţională Apele Române; 
emis de ELCEN; 

din 15.01.2019, emis de Metrorex; 

, emis de Ministerul Afacerilor Interne - Brigada 


_, emis de Direcţia 


o 


- Aviz nr. 

- Aviz nr.' 

- Aviz favorabil nr. 
-Aviz nr. 

Rutieră; 

- Aviz nr. 

Generală Logistică; 

- Aviz nr. 

- Aviz nr. 

- Aviz nr. 
Logistică; 

- Aviz nr. 

-Aviz nr. 


, emis de Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia 

emis de Serviciul Român de Informaţii; 

, emis de Ministerul Apărării Naţionale; 

emis de Serviciul de Informaţii Externe - Direcţia de 


f emis de Transelectrica; 

, emis de Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul' 
pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii” Bucureşti-llfov, proiectul de reabilitarea sistemului 
de termoficare al Municipiului Bucureşti constă în înlocuirea unor tronsoane aferente 
magistralelor de distribuţie a agentului termic, proiect care are în vedere următoarele: 

• lucrări de montaj conducte ce constau în: demontarea conductelor clasice 
existente, montarea vanelor de secţionare în căminele existente, realizarea şi 
montarea suporturilor fixe, realizarea şi montarea suporturilor mobile în cazul 
montării conductelor preizolate în canale vizitabile sau galerii edilitare, 
aştemerea stratului de nisip pe radierul canalelor termice nevizitabile 
existente, în cazul montării conductelor preizolate pe strat de nisip, pozarea 
tronsoanelor de conducte pe suporturile mobile sau pe stratul de nisip; 
îmbinarea prin sudare a tronsoanelor de conducte, controlul nedistructiv a 
sudurilor şi efectuarea probei de presiune hidraulică, executarea manşonărilor 
la îmbinările tronsoanelor preizolate, izolarea tronsoanelor montate în stil 
clasic, montare cablu transmisie date în şanţul de pozare conducte sau pe 
pereţii canalelor de termoficare; 

• lucrări de construcţii desfăşurate în cadrul proiectului, ce constau în: 
desfacerea sistemului rutier, trotuarului, platformei betonate existent pe 
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amplasament reţelei de termoficare, săpătură de pământ până la plăcile de 
acoperire a galeriei sau canalului termic existent, săpătură de pământ până la 
radierul canalului termic existent, demontarea plăcilor prefabricate sau 
bolţarilor. După montarea conductelor se va realiza înlocuirea pernelor de 
beton sau conductelor preizolate cu pământ sau remontarea plăcilor de 
acoperire ale canalelor termice, înlocuirea capacelor de acces şi a trapelor de 
acces la căminele existente, realizarea căminelor electrice şi a căminelor de 
golire, refacerea hidroizolaţiei căminelor de termoficare, astuparea şanţului cu 
pământ şi compactarea acestuia, refacerea stratului superior şi aducerea la 
forma iniţială. 

în cazul canalelor de termoficare vizitabile (h£l ,6 m) şi a galeriilor edilitare în 
care sunt montate mai multe utilităţi, ale căror trasee intersectează sau sunt în 
lungul căilor de rulare importante (străzi, şosele, bulevarde), conductele de 
termoficare preizolate vor fi montate pe suporturi speciale. Accesul în canalele 
şi / sau în galeriile de termoficare se va face prin intermediul trapelor pentru 
intervenţii - existente, iar în lipsa acestora , prin intermediul unor decopertări 
locale, amenajate şi semnalizate corespunzător, practicate în zone care să nu 
împiedice circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor; 

• lucrări de reabilitare a instalaţiilor electrice de forţă, electrice, iluminat şi prize 
de tensiune ce deservesc căminele de termoficare aflate pe traseul reţelelor 
ce vor fi modernizare. 

în cazul canalelor de termoficare vizitabile (h>1,6 m) ale căror trasee subtraversează 
străzi secundare, alei, parcări, spaţii verzi, conductele de termoficare preizolate vor fi 
montate în pământ, în strat de nisip , aşternut pe radierul acestora; 

Lungimea totală a canalelor vizitabile şi a galeriilor edilitare este de 38,4 km; 

în cazul canalelor de termoficare nevizitabile (h<1,6 m) acoperite cu plăci, precum şi 
a celor alcătuite din bolţari, conductele preizolate vor fi montate în pământ, în strat de 
nisip, aşternut pe radierul acestora; 

Traseele de termoficare subtraversează trame stradale şi spaţii verzi, la adâncimi 
cuprinse între 1,5- 4,0 m, iar de-a lungul traseelor sunt prevăzute cămine de termoficare. 

Reţelele termice ce urmează a fi reabilitate sunt Magistrala II Sud, Magistrala V 
Grozăveşti, Magistrala II - II Grozăveşti, Magistrala Progresu-Berceni, tronson din 
Magistrala II Vest, reţele amplasate în intravilanul Municipiului Bucureşti, pe raza 
sectoarelor 1 - 6. 

Lungimea totală a traseului celor 25 de obiective care privesc proiectul de reabilitare 
a sistemului de termoficare a Municipiului Bucureşti este de 105,969 km. 

2. Având în vedere obiectivul general al proiectului care constă în reducerea nivelului 
de emisii poluante generat de sistemul centralizat actual de alimentare cu energie termică, 
în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei din Municipiul Bucureşti, în urma analizării 
documentaţiei depuse, ţinând cont de complexitatea lucrărilor de construcţii privind 
reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti şi de faptul că traseul 
reţelelor termice propuse spre reabilitare străbat spaţii verzi, în conformitate cu Legea nr. 
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 
cu modificările şi completările ulterioare şi în baza prevederilor H.C.G.M.B. 304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 
se avizează favorabil proiectul „Reabilitarea şişţemuhjj de tenngfjcare aj Municipiului 

Bucureşti" urmând ca: 
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• După obţinerea finanţării şi înainte de începerea execuţiei lucrăriilor, se va reveni 
la Direcţia de Mediu cu solicitări punctuale pentru fiecare dintre cele 25 de obiective, 
transmise cu suficient timp înainte de începerea execuţiei lucrărilor, în vederea organizării 
verificării pe teren a traseului, a inventarierii materialului dendrologic şi a emiterii avizului 
de specialitate; 

• Solicitările vor fi însoţite de memorii tehnice detaliate care să cuprindă descrierea 
traseelor lucrărilor pentru fiecare dintre cele 25 de obiective, date tehnice din care să reiasă 
mărimile deschiderilor canalelor de lucru şi a zonelor de protecţie a canalelor, zonele în 
care se execută săpătură deschisă, etc., în vederea analizării cât mai corecte şi a clasificării 
pe tipuri de lucrări ce se vor aplica materialului dendrologic de pe traseul lucrărilor sau din 
proximitatea acestuia {defrişare, transplantare, protejare), lucrări ce vor fi specificate în 
avizul de specialitate. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare, 
transplantare sau lucrări de intervenţii în coronamentele arborilor situati pe traseul . 

loturilor proiectului. ^ 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, va fi sancţionată conform art.4, lit. b 
din Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriu! Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-l î 



întocmit: 

Exp. Dam ESCU 



3 



Exp. Roxana PARASCA 


O 


Oft F£B W 
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CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Şos. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Grozăvescu Traian , sector 2, Bucureşti" 


Având în vedere solicitarea depusă de dumneavoastră, înregistrată la Direcţia de Mediu 
cu nr.799/06.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: “ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Grozăvescu Traian nr.6, 
sector 2, Bucureşti ”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

din 28.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, dovada titlului 
de proprietate asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, Aviz tehnic de racordare 
nr Fişa de soluţie aferentă emise de E-Distribuţie Muntenia S.A, plan de 

încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• se va prevedea un racord electric prin montarea subteran a unui cablu de tip 
3x150+95N, din LES,racordat în sistem intrare-ieşire pe cablul de JT existent în trotuarul nr. pare 
din str. Traian Grozăvescu, în dreptul imobilului alimentat, până la BMPT - blocul de măsură şi 
protecţie trifazat ce se va monta la limita de proprietate a imobilului, cu acces din domeniul 
public. Lungimea traseului racordului electric proiectat va fi de 5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.02.2019 s-a constatat că nu există 
spaţii verzi sau arbori/arbuşti pe traseul sau în proximitatea traseului reţelei electrice. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate . 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, 
prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului 
public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp friguros 
prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi este valabil numai in prezenţa avizului Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale. 
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Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din 
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Daniela VOINESCU 



Red:D.V ../36X./.08.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr. 90/1695981/ * W 

Către: SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - Direcţia 
Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti 

B-dul luliu Maniu nr. 401 A, sector 6 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Odăi 
i, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695981/08.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 90/09.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Odăi nr. 85, 
sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, CNAIR), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data 
de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul şos. Odăi, perpendicular, până la 
aproximativ 8,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTO 

Simona-s 


Red:P,R./3ex.-l 

http://www.pmb* 
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CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Minervei 
j sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1695955/08.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.92/09.01.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul din str. Minervei nr. , sector 1", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 

nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub 
nr. Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. 

, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor 
tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, 
Tetekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
PE 100 SDR 11, Dn 63 mm, cu lungimea de 11,0 m (10,Om +1,0 reiser) şi a unui post de 
reglare-măsurare aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze 
naturale, redusă presiune, din OL 0 4,0”, existentă în carosabilul din str. Minervei, în 
dreptul imobilului alimentat. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va traversa 
parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr din str. Minervei, în 
proximitatea limitei de proprietate dreapta a acestuia. Traseul de pozare a 
branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrării. Există aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori plantaţi 
în aceasta pe trotuarul numerelor impare, în proximitatea traseului lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 


Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, România 

Tel: 021 305.55.HJ 
http://www.pmb m 


ţJK 

V 

JJKM 



MMI>BOHOn 

001 














spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m-1,5 m faţă de arbori, 
conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor/arbuştilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti*. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



RediD.V ./3ex./06.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site*ul PMB 
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Nr. 107//1696452/, 


CĂTRE, 

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. 

Strada Mărăşeşti nr.28, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 4 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

B.dut Metalurgiei nr.12-18, (grand Arena), sector4, Bucureşti 

O 

Referitor ia lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşament de gaze 
pentru imobilul din str.intrarea Urcuşului >, sector 2, Bucureşti " 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L.., 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696452/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.107/10.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Extindere conductă gaze naturale şi branşament pentru imobilul din 
str.intrarea Urcuşului nr , sector 2", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

25.01.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract 
de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. de Notar Public Cristea 

Cătălina Diana, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public 

Sector 2, Clasarea notificării nr. de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Plan de coordonare avizat de administrataorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nouă RP PE 100 
SDR 11 Dn 125 mm amplasată în carosabilul din str. Intrarea Urcuşului, cuplată la 
conducta de gaze naturale RP PE 100 SDR 11 DN 125mm existentă în carosabilul din 
str. Intrarea Urcuşului. Conducta propusă va avea lungimea de 10,0 m şi va avea punctul 
de cuplare la conducta existentă în dreptul imobilului cu nr. şi cap terminal în 

dreptul imobilului cu nr. din str. Intrarea Urcuşului; 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 10,0 m. Branşamentul proiectat va fi 
racordat la conducta de gaze naturale nou propusă. Traseul de pozare a branşamentului 
proiectat va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr. din str. 
Intrarea Urcuşului, în proximitatea limitei de proprietate dreapta a acestuia. Traseul de 
pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ta starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii 
şi Identităţii Naţionale. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



OiFam 


întocmit, 

Daniela VOINESCU 



Red:D.V~/ 3ex./06.02.201i9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://vvww.Pfnb.rQ/instituiii/Drimarta/dir9ctii/direclia .mediu/avize . arbori in consuHarafevIze arbori in.conşultare.php 

pe data de. 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



12. FEB. 2019 

Nr. 108/1696282/. 


CĂTRE, 

prin 

S.C. TEHNIC INSTAL S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Racord de canal pentru imobilul din strada Durau t , 
sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de prin S.C. TEHNIC INSTAL S.R.L., 

înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696282/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.108/10.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Racord de canal pentru imobilul din strada Durau nr. ,sector 1, 
Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 

Memoriu justificativ, Certificat de atestare a dreptului de proprietate privată nr. 

din data de 04.04.1997 emis de Prefectura Municipiului Bucureşti, Aviz de principiu nr. 

emis de Apa Nova SA, Aviz nr. 

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E- 
Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu 
lungimea de 7,0 m, Hcanal=3,05 m, Hcr=2 m şi panta 15 %, care se va lega la reţeaua 
publică de canalizare Dn 80 cm, existentă în carosabilul străzii Durău, prin căminul de 
inspecţie existent în carosabil, în dreptul aleii de acces imobilul cu nr . Traseul 
racodului de canal va traversa carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr. , până 
la căminul de racord proiectat ce se va amplasa în incinta imobilului, la max. 2 m de limita 
de proprietate cu domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat 
că în proximitatea traseului lucrării, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. din str. 
Durău există vegetaţie în aliniamentul stradal sub formă de platbandă cu lăţimea de 0,8 
m în care se găsesc 3 ex. arbori (din care 1 ex. puiet) şi 1 ex. arbust. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m-1,5 m faţă de arbori, 
conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor/arbuştilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 


în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 


răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 


Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 


uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi oblţgaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit, b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 



întocmit, 


RediD.V../ 3ex./06.02 2019 - prezentul avîz a fost postai pe site-ul PMB 
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pe data de.... 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



12. FEB. 2019 


Nr. 123/1696689/. 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Teleajen 
sector 2, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1696689/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.123/10.01.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul din str. Teleajen nr. , sector 2”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

20.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract 
de vânzare autentificat sub nr. de Notar Public Diţu Rodica, Memoriu 

tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, 

avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E- 
Distribuţie Muntenia, Radet, Luxten, Netcity-Teiecom, Telekom Romania Communication 
SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 12,5 m (11,5 m + 1,0 m reiser) şi a unui 
post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de 
gaze naturale, redusă presiune, din OL 0 4,0”, existentă în carosabilul din str. Teleajen, 
în dreptul imobilului alimentat. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va traversa 
parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr. din str. Teleajen, la 3,0 m de 
limita de proprietate dreapta a acestuia. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va 
fi realizat pe domeniul public, iar pozarea conductei de branşament se va executa prin 
săpătură în şanţ deschis, la adâncimea de 0,5-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 20.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 

împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea ' Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV. 



întocmit, 

Daniela VOINESCU 




Red:D.V../3ex./05.02.20t9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


1 1 FEB. 2019 


Nr. 124/1696687/. 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Mutare branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru 
imobilul din strada Frederic Chopin sector 2, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1696687/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.124/10.01.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Mutare 
branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din strada Frederic Chopin 
, sector2, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ” din 

23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract 
de vânzare-cumpărare autentificat sub nr de Notar Public Buşoi Anne- 

Marie Georgiana, Aviz tehnic definitiv nr emis de Apa Nova SA, 

Memoriu justificativ, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public 

Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: 
Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Radet, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom 
Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn 
30 mm şi lungimea L= 4,0 m, care se va lega la reţeaua publică de apă potabilă Dn 100 
mm existentă în carosabilul din strada F. Chopin. Traseul branşamentului de apă potabilă 
proiectat va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului cu nr. până la 
căminul de branşament proiectat, ce se va monta în trotuar - în domeniul public. 

Branşamentul existent se va închide prin execuţia unei săpături de sondaj pe 
conducta publică, la priza branşamentului existent, unde se va monta un colier pentru 
buşonarea acestuia. Adâncimea de montare a branşamentului de apă potabilă va fi sub 
adâncimea de îngheţ (0.9 - 1,0 m). 

■ realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu 
lungimea de 5,0 m, Hcanal=4,2 m, Hcr=3 m (cu panta 24%), care se va lega la reţeaua 
publică de canalizare Dn 30 cm din beton, existentă în carosabilul str. Frederic Chopin. 
Traseul racodului de canal va traversa carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu 
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nr.20, în proximitatea limitei de proprietate dreapta a acestuia, până ta căminul de racord 
proiectat în trotuar, pe domeniul public. 

Racordul de canalizare existent se va desfiinţa de la legătura cu reţeaua publică. 

Se va executa săpătură de sondaj pe traseul conductei de racord existent şi va 
închide secţiunea racordului cu zidărie de cărămidă si beton. 

t * 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr, ' din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 

împreună cu planut anexă,, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 ia HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 

Daniela VOINESCU 



RediD.V./ 3ex706.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


U FEB. 2019 


Nr. 198/1697503/, 



romania2019.eu 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei, nr. 11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4 p sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor ia lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Truşeşti 
j sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1697503/11.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.198/14.01.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul din str. Truşeşti nr. , sector 1”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 08.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. 
emis de Distrigaz Sud Reţele, Extras de carte funciară pentru informare 
nr. , Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico- 
edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, S.T.B., plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 6,0 m (5, m + 1,0 m reiser) şi a unui post de 
reglare-măsurare aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze 
naturale, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 125 mm existentă în carosabilul din 
str. Truşeşti - str. Godeanu Constantin. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va 
traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr. din str. Truşeşti, (a 
2,0 m de limita de proprietate stânga a acestuia. Traseul de pozare a branşamentului 
proiectat va fi realizat pe domeniul public, iar pozarea conductei de branşament se va 
executa prin săpătură în şanţ deschis, la adâncimea de 0,5-0,9 m. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat 
că în proximitatea traseului lucrării există aliniament stradal sub formă de platbandă 
având lăţimea de 1,0 m, cu 2 ex. Prunus cerasifera sp.(corcoduş). 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţe» săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 08.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acorduf administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnîco-edititare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sim^fe^na POPA 



întocmit, 

Danie,aVOipeu 

Red:D.V../ 3ex./08.022019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul FMB c r 

httpy/www.Dmb.m/înstitutii/Drimaria/ctirectii/directia mediu/avize arbori In consultare/avize arbori in consuttare.php 

petlaB<,e . ®a FEB. 20 ® 
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DIRECŢIA DE MEDIU 




romania2019.eu 

*1:4 X* H H «:iM -I t r't+r* 


TE^ 


- solicită ridicarea 


Nr. 199/1697504/ 

Către: SC A VIPROD GRUP SRL - prin dl. 
exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Balotului 
, sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697504/11.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 199/14.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Balotului 
nr. 5, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 3,7m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Balotului, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul avip.a(ş ţ£ men de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXE* 


Simona-Marian. 


Red:P.R./3ex.-05.02.2019 



întocmit: 

Exp. Rojsapa- P^RASCA 



postat pe site-ul PMB 


http^/www.pmb.ro/institutii/priniaria/directii/dîrectte mediu/aviz® arbori in consuttara/avize arbori în_consultare.php t pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 200/1697507/ 




Către: SC AVI PROD GRUP SRL - prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Doamna 
Ghica ' , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697507/11.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 200/14.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Doamna 
Ghica nr. 161 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s- 
a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Doamna Ghica, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie > 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECU 
Simona-Mariana 


Red:P.Ri3ex.-05.02.2019 • pi 



întocmit: 

ExpJtomna PARASCA 


itat pe site-ul PMB 


http^Aflww.pmb.ro/institutlVprimafţa^^t^^pfâ_mediu/avi2e_art>OfiJn_consultare/avi2e_arbofiJn_consuHare.php , pe data 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr.201/1697509/. .U.EEB ÎD13 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Drumul 
Regimentului , sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1697509/11.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.201/14.01.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul din str. Drumul Regimentului nr. sector 1, Bucureşti" vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. 

Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 

1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, 
E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 4,0 m şi a unui post de reglare-măsurare 
aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă 
presiune, din PE 100 SDR 11 Dn 180 mm, existentă în carosabilul din str. Drumul 
Regimentului, în dreptul imobilului alimentat. Traseul de pozare a branşamentului 
proiectat va fi realizat în domeniul public şi va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în 
dreptul imobilului cu nr. din str. Drumul Regimentului, la 1,5 m faţă de limita de 
proprietate stânga a acestuia. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 


Bd. Regina Eiisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 

Tel: 021.305.55 00 
http://www.pmb.ro 

© 

dOj 

V 

UKAS. 



wBwmt.mm+mm 

mt 















spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 10.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnfco-edilitare şi stradale) de pe teritoriul; Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Danie NESCU 



Red:D.V../ 3ex./07.022019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uî PMB 

http://www.Dmb. ro/institutii/orirnaria/directii/directia mediu/avize arbori In consultare/avize arbori in consuttare.php 

pe data de ... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


11 FEB. 2015 

Nr. 202/1697510/ 


romania2019.eu 


Către: SC A VIPROD GRUP SRL - prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Crapului 
, sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697510/11.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 202/14.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Crapului 
nr. 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 3m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Linului, perpendicular, până la 
aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECj 
Simona-Marian 


Red:P.R./3ex.-05.02.2019 - 
http://www.pmb.ra/lnstltutil 



întocmit: 



P/\ RAŞCA 


cs» 

CP 


postat pe site-ul PMB 

ila_m8diu/avi2e_artx>iiJn_consultare/avize_arbor1Jn_consultare.php t pe data de. ipfa. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


12 FEB. 2019 


Nr. 209/1697506/ 

Către: SC A VIPROD GRUP SRL - prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Silozului 
~ sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697506/11.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 209/14.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Silozului 
nr. 8, sector 2, conform documentaţiei depuse {C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 11,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Silozului, perpendicular, până la 
aproximativ 3,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz < i valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECU 
Simona-Mariana PO 



întocmit: 

Exp. jjjpxgaajPAfWgCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romaniq2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 228,11977/1697622,1693376/ 




Către: Dl. 


- solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Nemira 
sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1693376/21.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11977/27.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1697622/14.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 228/15.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Nemira nr. 8 B, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 8m, astfel: 

• din stâlpul existent, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 8 din str. Nemira, prin 
trotuar, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a imobilului 
alimentat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 


toaletare. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEC 
Simona-Marian 


Red: P.R73ex.-05.02.20 
httpy/www.pmb.ro/institutii 
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Nr. 461/1701185/. 

CĂTRE, 

S.C. APA NOVA S.A. BUCUREŞTI 

Şoseaua Tunari nr.60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2 Bucureşti 



Spre ştiinţă: 

Administraţia Străzilor Bucureşti 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Consiliul Local Sector 3 
Direcţia Servicii Publice 

Str. Intrarea Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 


Obiectul lucrării; “înlocuire reţea publică de canalizare pe str. Poet Alexandru 
Sihleanu Zamfir, sector 3, Bucureşti” 



Având în vedere solicitarea depusă de S.C. APA NOVA S.A. BUCUREŞTI, înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1701185/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.461/25.01.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării" înlocuire reţea publică de 
canalizare pe str. Poet Alexandru Sihleanu Zamfir, sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 

25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Avizul Comisiei de Circulaţie-PMB 7, Aviz de traseu f 

emis de nirectia Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3, Clasarea Notificării 
1 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, adresa 

emis de Direcţia de Mediu (în prezent expirat), 
plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea se va executa astfel: 

■ înlocuirea reţelei publice de canalizare existentă în carosabilul din str.Poet Alexandru 
Sihleanu Zamfir, pe traseul existent, din dreptul imobilului cu nr.12 până la căminul de inspecţie 
existent - CI ex. pe colectorul 150/100 cm din str. Calea Călăraşilor. Lucrările aferente înlocuirii 
reţelei de canalizare publică cuprind şi înlocuirea racordurilor la gurile de scurgere existente, 
înlocuirea racordurilor la imobilele riverane autorizate, precum şi reabilitarea căminelor de 
vizitare existente. Lungimea totală a reţelei de canalizare reabilitată va fi de 120,00 m. 
Adâncimea medie de pozare va fi de 5,0 m, lăţimea săpăturii va fi de 0,9 m. 

Traseul reţelei de canalizare proiectate va afecta 26,1 m carosabil -asfalt, 5,3 m trotuar 
-asfalt, 0,5 m spaţiu verde neamenajat şi borduri. Lucrarea se va executa prin săpătură 
în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019, s-a constatat că: 

- în dreptul imobilului nr. 12 din str. Poet Alexandru Sihleanu Zamfir există aliniament 
stradal cu arbori plantaţi în aceasta. 
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în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 
vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- în proximitatea arborilor/arbuştilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1.5 m faţă de 
arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare , 
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor 
sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv refacerea 
spaţiilor verzi afectate de lucrare. 

Deoarece lucrările de înlocuire a reţelei publice de canalizare se vor executa pe str. 
Poet Alexandru Sihleanu Zamfir, stradă inclusă în Sit I, înscris pe Lista Monumentelor Istorice 
- poz.188- cod LMI 2015/B - II -s-B-17910, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa 
avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Beneficiarul şi executantul lucrării sunt direct răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 562R/1637376 din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă- vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea 
execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Daniela VOINESCU 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 464,10788,11047/1675863,1679064,1701416/ 


CĂTRE, 

S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, Bucureşti 

Spre ştiinţă : 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
Direcţia Administrarea Domeniului Public 

Strada Intrarea Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

( Spaţiu verde din spatele blocului NI- Str. Baba Novac nr.10) 


Având în vedere solicitarea depusă de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SRL., 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675863/31.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.10788/01.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1679064/09.11.2018 şi nr. 1701416/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.1 ţo^/l 2.11.2018 şi cu nr. 464/25.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde din spatele blocului 
NI - str. Baba Novac, arbori care împiedică executarea "lucrărilor de construcţii în vederea 
extinderii reţelei de canalizare pluvială pentru incinta situată la adresa poştală str. Eufrosina 
Popescu nr. 61, sector 3", vă comunicăm următoarele: 

1 . Conform documentaţiei depuse ( Certificat de Urbanism nr. din 

18.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz de 
principiu nr din 22.03.2018 emis de Apa Nova SA, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz 

de traseu nr. emis de Direcţia Administrarea Domeniului Public din cadrul 

Primăriei Sector 3 Bucureşti, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, 
Memoriu tehnic, Plan coordonator avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), 
lucrarea se va realiza astfel: 

- Extindere reţea de canalizare pluvială pozată subteran, realizată din tuburi PVC 
De 315 SN8 pe un traseu care străbate carosabilul şi aleile de acces la blocurile 
nr.27, M3 şi NI, aleea de acces dintre str Ion Ţuculescu, prin spaţiul verde din 
spatele blocului NI din str. Baba Novac nr.10, până la căminul de inspecţie 
aferent reţelei publice de canalizare existentă pe str. Baba Novac , la intersecţia 
cu str. Ştefan Nicolau. Se vor monta pe canalizarea propusă guri de scurgere cu 
racord de PVC Dn 200mm şi cămine de canalizare. Săpătura de pozare a 
conductei proiectate se va executa pe o lăţime de 1,10 m, realizată mecanizat şi 
manual. Lungimea reţelei principale de PVC De 315 mm va fi de 224 m, iar 


racordurile la gurile de scurgere PVC 2 



totală de 105 m. 
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Proiectul se va realiza odată cu realizarea proiectului de amenajare tramă 
stradală din str. Eufrosina Popescu nr.61, sector 3. 

2. La verificărilor efectuate în teren din data de 26.11.2018 si 28.11.2018, s-a 
constatat că traseul lucrării afectează spaţiul verde (plantat cu iarbă) din spatele blocului NI 
din strada Baba Novac nr.10 şi arbori situaţi în spaţiu! verde (la ieşirea traseului spre aleea 
de acces dintre blocurile NI şi TI. 

3. în urma analizării documentaţiei depuse T a verificărilor efectuate în teren şi a 
rezoluţiei emise în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi Protecţia Mediului din cadrul 
P.M.B. din data de 30.01.2019, în baza Legii 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi în baza prevederilor H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de 
Protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, se avizează: 

Defrişare cu extragerea rădăcinilor: 

Arbori care prin amplasament împiedică executarea lucrărilor de extindere reţea publică de 
canalizare pluvială pentru amplasamentul din str. Eufrosina Popescu nr.61, sector3: 

-1 ex. Acer sp. (arţar), 0=10 cm, h=3-4 m, 

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), 0=10 cm, h=3-4 m, 

-1 ex. Pînus sp. (pin), 0=15 cm, h=3-4 m, înclinat, 

Total: 3 ex. arbori 

Transplantare; 

-1 ex. arbust din specia Hibiscus, h=1-1,5m. 

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija 
administratorului legal al terenului pe care se află arborii, respectiv Primăria Sectorului 3 
prin Direcţia Administrarea Domeniului Public, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu 
bloca aleile/căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 
construcţiilor din jur şi a liniilor aeriene. 

Menţionăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa 
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executării lucrărilor şi de 
respectarea prevederilor avizului, a tehnologiei de specialitate privind execuţia lucrărilor de 
defrişare, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, alin. 8 din Anexa 1 la 
H.C.G.M.B nr.304/2009 privind Normele de Protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului şi refacerea fondului vegetal, în baza 
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi spre defrişare, aveţi 
obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa de 20-24 
cm şi înălţimea corespunzătoare acestora în funcţie de specie (raport de plantare 
1:1), cu respectarea Protocolului de plantare nr , înregistrat la Direcţia de 

Mediu cu nr.464/25.01.2019. 

Arborii se vor planta In perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 - 
toamna anului 2019. 

Lucrările de transplantare se vor executa, de asemenea, prin grija administratorului 
legal al terenului pe care se află arborii/arbustul, care va stabili şi locaţia unde va fi 
transplantat arbustul. 

La finalizarea/ recepţia lucrărilor de plantare/transplantare, conform art.9 alin.5 din 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul legal al terenului are obligaţia de a anunţa Direcţia 
de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. în caz 
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ. 
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în cazul rezilierii Protocolului de plantare nr. , beneficiarul 

avizului/administratorul legal al terenului are obligaţia de a anunţa în scris, Direcţia de 
Mediu. 

La finalizarea lucrărilor de construire aferente extinderii reţelei de canalizare pluvială 
se va reface suprafaţa de spaţiul verde afectat de lucrare. Este interzis reducerea suprafeţei 
de spaţiu verde. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii. 

Defrişare, cu extragerea rădăcinilor - 3 ex.arbori, viabili; 

Transplantare, -1 ex. arbust Hibiscus. 



întocmit, 

Daniela Vojnescu 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr.196/1697423/... v „ 

1$. FEB. 2019 

CĂTRE 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, Bucureşti 

i i 1 1 r 

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Sfântul Elefterie sector 5, Bucureşti” 


Având în vedere solicitarea depusă de pentru S.C. E-DISTRIBUŢIE 

MUNTENIA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1697423/11.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.196/14.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Sfântul Elefterie nr , sector 
5, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , Aviz tehnic de racordare pentru 

nr. şi Fişa de soluţie aferentă emise de E-Distribuţie Muntenia S.A, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Acord nr. 

emis de ADP S5- Primăria Sector 5, avizele individuale emise de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi planurile anexă la acestea, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu 
electric trifazat,JT - tip 3x150+95N, pe un traseu de lungime 171 m în domeniul public. Traseul 
reţelei electrice propuse va porni din postul de transformare - PTS 224 existent în trotuarul din 
str. Sf. Elefterie, în dreptul imobilului cu nr. , va continua prin trotuarul numerelor poştale pare, 
apoi va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul str. M. Butoianu, apoi prin trotuarul nr.pare 
până în dreptul imobilului cu nr. din str. Sf.Elefterie, unde va subtraversa prin foraj orizontal 
carosabilul str. Sf.Elefterie, imobilului până în dreptul imobilului alimentat la noul BMPT ce va fi 
montat încinta imobilului, în vecinătatea limitei de proprietate dreapta a acesteia. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului reţelei electrice propuse, respectiv în trotuarul nr. pare din str. Sf. Elefterie 
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exisă aliniament stradal format din arbori plantaţi în alveole. în proximitatea traseului s-a 
inventariat: 

- 4 ex. Tilia sp.(tei) cu circumferinţa trunchiului 95 cm, înălţimea de 10-12 m, în dreptul 
imobilului nr.48, 

- 3 ex. puieţi din specia Tilia, în dreptul imobilelor 52, 54; 

-1 ex. Acer sp.( arţar), cu circumferinţa trunchiului 95 cm, înălţimea de 10-12 m, 

-1 ex. Platanus sp. (platan), circumferinţa trunchiului 60 cm, înălţimea de 10-12 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M-B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate . 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie -15 Martie, 
prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului 
public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp friguros 
prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi este valabil numai în prezenţa avizului Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din 
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECT-QRJEXECUTIV, 
* rfâttaPOPA 



1 1 FEB. 


întocmit, 
aniela VOINESCU 


Red;D.V../3ex/.08.02.2019 - prezentul aviz alost postat pe site-ul PMB 
http:flVrtiTw.pfTi b.r o^ mediu /avize arborUn consuttara/avtze arbori In consul 

pe data de . .. 
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Nr. 230/1697921/ 

Către: SC M&D CONS INVESTIŢII SRL - prin dl. 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa 
B-dul Timişoara ‘ ", sector 6, Bucureşti 

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697921/14.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 230/15.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa B-dul Timişoara 
nr. 103 P, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, acord ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 500m(170m domeniul public + 380m domeniul privat), astfel: 

• din cablul existent în Aleea Domnişoara Pogany, continuă pe drumul de servitute, 
până la aproximativ 15m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEO 
Simona-Maria 


Red P.R./3ex.-12.02. 
http^/www pmb.ro/ins 
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Nr. 232/1697943/ 

Către: SC M&D CONS INVESTIŢII SRL - prin 
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Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică subterană pe Drumul Osiei, sector 6, 
Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697943/14.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 232/15.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică subterană pe Drumul Osiei, sector 6", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, acord ADPDU sector 6), 
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa pe o lungime de 71 Om, astfel: 

• din PC existent lângă restaurantul McDonakTs pe Drumul Osiei pe partea 
imobilelor cu nr. pare până la limita administrative teritorială a Municipiului 
Bucureşti cu Localitatea Roşu, comuna Ghiajna. 

în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană, 
urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Prezentul aviz 

DIRECTOR EXEC 
Simona-Mariana 


Rec 1 Ri3ex-12 02 2019. 
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Nr. 236/1697931/ 


WEBrSm 


Către: SC M&D CONS INVESTIŢII SRL - prin c 

Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. 2, ap. 37, sector 1 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Jean 
Louis Calderon >, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697931/14.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 236/15.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Jean Louis 
Calderon nr. 80, sector 2" conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 695R/1658533 din 
04.10.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. 21444/02.11.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Adminstraţia Străzilor), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa pe o lungime de 60m, astfel: 

• din PTS 57 existent în trotuarul adiacent parcului Grădina Icoanei, prin trotuarul nr. 

impare al str. Jean Louis Calderon, subtraversează str. Jean Louis Calderon, până la 

limita din partea dreaptă a limitei de proprietate. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit.b. 


Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-li a ’ 
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Nr. 237/1698011/ 1 5. FEB. 20© 

Către: SC SIDO UNION PROPERTIES SRL - prin - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extinderea reţelei publice de apă potabilă până la imobilul din 
str. Braşov i L, sector 6, Bucureşti 


Referitor ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698011/14.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 237/15.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extinderea reţelei publice de apă potabilă până la imobilul din 
str. Braşov nr. 25 L, sector 6", conform documentaţiei depuse {C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa pe o lungime de 194m, astfel: 

• din conducta existentă la intersecţia str. Braşov cu Prelungirea Ghencea, prin 

carosabilul str. Braşov pe partea nr. impare, până în dreptul imobilului alimentat. 

• se execută 2 branşamente si 2 hidranti de incendiu. 

fi t 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Si " ' ~OPA 



întocmit: 

Exp. Romana PARASCA 



FEB. 


Red:P.R./3ex.-12.02,2019 * prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr.259/1698462/ 


limb. m 


CĂTRE 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt.4, 040119, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Şos. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Fibrei . , sector 2" 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTEANIA S.A. prin 

- împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L, 
înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1698462/15.01.2019 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.259/16.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: " Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului 
situat pe strada Fibrei nr. 18-24, sector 2", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare: (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare cu încheierea de autentificare nr , Fişa de soluţie nr. 

emisă de E-Distribuţie Muntenia S.A, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. 

emis de ADP Sector 2, Plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizarea unui racord electric prin montarea unui cablu de tip 3x150+95N, pe un 
traseu de lungime 195 m, care porneşte din postul de transformare PT5142 existent pe strada 
Turnul Eiffel, în trotuarul nr. impare, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Turnul Eiffel , 
apoi prin trotuarul nr. pare din str. Fibrei, până la imobilul cu nr , la firida de distribuţie şi 
contorizare - FDCP 16M+1T, care va fi amplasată pe proprietatea beneficiarului, la limita de 
proprietate. Pozarea cablului electric se va realiza la adâncimea de 0,9 m, în şanţ cu lăţimea de 
0,4 m-0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că în 
trotuarul nr. pimpare din str. Turnul Eiffel există: 

- 1 ex. puiet, h=2,5 m, 

* 1 ex. Acer sp. (arţar), cu diametrul de 90-100 cm, h= 12-15 m, în dreptul imobilului cu 

nr. 

-1 ex. Tilia sp. (tei), cu diametrul de 25-30 cm, h=8-9 m; 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate . 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. ^ 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de ia finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, 
prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului 
public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp friguros 
prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă — vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea 
execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din 
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 

Simonâ-MarLana POPA 


întocmit» 

Daniela VOINESCU 


fied;D.V../3ex/. 13.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

l^^/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori In consurtaro/avize arbori in consultare.DhD 
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Nr. 665/1704031/ 15 ţţg ^019 

Către: SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA 
Str. Costin Neniţescu nr. 5-9, et. 1-3, sector 6 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică şi devierea reţelelor LES jt din 
vecinătatea imobilului situat pe Drumul Taberei... ., sector 6, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1704031/31.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 665/01.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică şi devierea reţelelor LES jt din 
vecinătatea imobilului situat pe Drumul Taberei nr. 24 A, sector 6" conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , cu prelungirea valabilităţii până pe data de 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, Acord ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 11.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 150m, astfel: 

• devierea reţelei se va face la limita de proprietate a fostului cinematograf (imobilul 
situat pe Drumul Taberei nr. 24 A), pe aleile de acces/pietonale şi parţial spaţiu verde 
din vecinătatea imobilului, până la CS-ul proiectat încastrat în zidăria clădirii la limita 
din zona estică a imobilului. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendroiogic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendroiogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şt suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxanâ PARASCA 



1 $ FEB. 2019 


Red:P R73ex.-12.02 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr.233, 936 /1707048,1697939/. 1.9, 2019 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
George Enescu r sector 1” 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTEANIA S.A. 
prin - împuternicit al S.C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L, 

înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1697939/14.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.233/15.01.2019 şi completată cu documentaţia înregistrată ia P.M.B. cu 
nr. 1707048/08.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.936/11.02.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Alimentare cu 
energie electrică a imobilului situat pe strada George Enescu nr. , sector 1", vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare: (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu justificativ, Fişa de soluţie nr. emisă de E- 

Distribuţie Muntenia S.A, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizarea unui branşament electric de JT prin montarea unui cablu de tip 
3x150+95N, pozat subteran, pe un traseu de lungime 140 m (din care 130 m în 
domeniul public), care porneşte din postul de transformare PTS 1053 existent (în aleea 
din faţa blocului Eva- b.dul Magheru), va străbate aleea spre str. George Enescu până la 
trotuarul din lateralul blocului Eva, apoi prin trotuarul din proximitatea spaţiului verde din 
spatele blocului Eva. Traseul va continua prin subtraversarea str. Nicoiae Golescu, apoi 
prin trotuarul nr. pare din str. George Enescu până în dreptul imobilului alimentat, la 
gangul de acces în incinta proprietăţii cu nr. , unde se va monta cutia stradală 
proiectată. Cablul electric proiectat va fi pozat subteran, în trotuar la adâncimea de 0,9 m 
şi lăţimea profilului şanţului de pozare de 0,4 m, iar la subtraversări adâncimea de 
pozare va fi de 1,2 m, lăţime profil şanţ de pozare de 0,4 m. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că 
nu există vegetaţie pe traseul branşamentului electric. în proximitatea traseului există 
spaţiu verde îngrădit aferent blocului Eva, cu arbori plantaţi în acesta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate . 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor din proximitatea traseului, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SFI8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de 
administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile 
de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru 
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia 
înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii şi numai în prezenţa 
avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, 


DIRECTOR EXECUTIV, 

Ri.'-W*. 

Simona/$ftariapş.PQPA 


întocmit, 

A c rrn Daniela VOIN ESC U 
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Nr. 260/1698464/ 1 ^ r tH ^^ 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. ChitUei 
nr. sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698464/15.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 260/16.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. ChitUei 
nr. 251 A, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 243m, astfel: 

• din PT 5030 existent, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Lectorului, 

subtraversează str. Racordării, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Racordării, 
până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiată. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de d efrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 

r - + * 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sinh " ’ ''OPA 
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Nr. 261/1698465/ 


1 5, TlU, 2[rl|J 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Minervei 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698465/15.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 261/16.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Minervei 
nr. 26, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 90m, astfel: 

• din PT 1250 existent prin trotuarul nr. impare al str. Minervei, subtraversează 
str. Bacului, continua prin trotuarul nr. impare al str. Minervei, subtraversează 
str. Minerva, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 




întocmit 

PARASCA 


15. FEB. 2013 
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Nr. 266,11178/1698209,1681027/ 1 9, M T ~ 

Către: SC POWERTEC PROIECT SRL 

B-dul Banu Manta nr. 2, ap. 5, mansardă, sector 1 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe Aleea Barajul lezeru sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1681027/15.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11178/16.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1698209/15.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 266/16.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în 
vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe Aleea Barajul lezeru nr. 8, 
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz PS 3), 
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa pe o lungime de 165m, astfel: 

• din PTS 1388 existent în spaţiu verde lateral stânga bloc nr. 9 de pe Aleea Barajul 
Bicazului, parţial prin spaţiu verde, continua prin carosabilul aleii Barajul Bicaz din 
aptele blocului, apoi prin trotuarul aleii Barajul lezeru , până la aproximativ 16m faţă 
de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde şi parcare din vecinătatea traseului 
lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare {24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 267,11930/1698131,1692060/ 1 3 . FEB. 2ffî? 

Către: Dl. - prin Dl. - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Costache 
Negrii sector5, Bucureşti 




Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1692060/19.12.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 11930/20.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1698131/15.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 267/16.01.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: , Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Costache Negri nr. 18 A, sector 5",' conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 5), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul str. Costache Negri, până la limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

• în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEi 
Simona-Maria 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 321/1699214/. 1-9.-F-EB. Wi 


CĂTRE, 

S.C. DENTOTAL HOSPITALITY S.R.L. 

Strada Tohani nr.2, bl.33, sc.3, et.5, ap.111, sector 4, Bucuteşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

j f 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1. sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul 
din strada Ştirbei Vodă sector 1, Bucureşti ” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. DENTOTAL HOSPITALITY S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1699214/17.01.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu 
nr.321/18.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Branşament apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din 
strada Ştirbei Vodă nr.146, sector 1 ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz 
tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova Bucureşti, Memoriu 

justificativ, Contract de vânzare, Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Primarul Sectorului 1, Aviz nr. 

emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, avize individuale 
emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie 
Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, STB, pian de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 100 mm, (PEID 
125x11,4 mm), cu lungimea de 8,0 m, ce va fi racordat la conducta publică de apă 
potabilă existentă în carosabilul din str. Ştirbei Vodă. Pentru execuţia branşamentului de 
apă potabilă propus, se va înlocui un tronson de 6,0 m din conducta de fontă Dn 200 mm, 
existentă în str. Ştirbei Vodă. Traseul branşamentului nou va subtraversa parţial 
carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr. , în apropierea limitei de proprietate 
stânga, până la căminul de branşament propus, ce va fi executat în incinta imobilului, la 
max. 2,0 m de limita de proprietate cu domeniul public. Pozarea conductei de 
branşament va fi realizată la adâncimea de min.0,9 m. 

■ realizare racord de canalizare executat din tuburi PASF 220,5 X 5,5 mm, 
cu lungimea de 9,0 m, Hcanal=4,85 m, Hcr=3,5 m şi panta 15 %, care se va lega la 
reţeaua publică de canalizare Dn 30 cm, existentă în carosabilul străzii Ştirbei Vodă. 
Traseul racordului de canal va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului 
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cu nr.146, până la căminul de racord proiectat ce se va amplasa în incinta imobilului, la 
max. 2 m de limita de proprietate cu domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori/arbuşti 
afectaţi de execuţia lucrării. în incinta imobilului cu nr.146, ta limita de proprietate cu 
domeniul public există un ex. Acer cu h= 5-6 m, arbore pentru care s-a solicitat Direcţiei 
de Mediu aviz de defrişare, în vederea edificării unei construcţii. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obtjcjaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



o 


întocmit, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



in. m 2010 


Nr. 387,11266/1699532,1681884/. 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. 

Tel: 0723358128 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Alecu Russo i sector 2, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul 
- împuternicit al S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1681884/19.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11266/20.11.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1699532/18.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.387/21.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: 

" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Alecu Russo nr. sector 2 vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Fişă de soluţie nr. emisă de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA, Aviz nr. 

emis de Comisia Tehnică de Circulaţie-PMB, Aviz de traseu 
nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale 

emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud 
Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Tetekom Romania Communication SA, STB, RADET, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizarea unui branşament electric nou, trifazat, prin pozarea subterană a două cabluri 
electrice , 3x150+95N, din tabloul de JT aferent postului de transformare subteran - PTS 1217, pe 
un traseul în lungime de aprox. 80,0 m. Traseul branşamentului electric propus porneşte de la 
postul de transformare subteran PTS 1217, existent în trotuarul nr.pare din B.dul Dacia, în dreptul 
imobilului cu nr. şi va continua prin acest trotuar, va subtraversa prin foraj orizontal dirijat 
carosabilul din B.dul Dacia, apoi va continua prin trotuarul nr. impare din str. Alecu Russo, până în 
dreptul imobilului cu nr. din aceeaşi stradă, unde va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul 
din str. Alecu Russo, până la CS- cutia de siguranţă ce va fi montată în incinta imobilului alimentat, 
la limita de proprietate stânga a imobilului. 

Cablurile electrice vor fi pozate subteran, în tub flexibil Dn 120 mm, la adâncimea de 0,8 
m în trotuar şi la 1,2 m la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a inventariat 
următorul material dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării: 
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- 3 ex. Platanus sp.( platan), cu circumferinţa trunchiului între 15 cm - 22 cm, h= 2 - 4 
m, în trotuaril din B.dul Dacia. Lăţimea trotuarului aprox.3,0 - 3,5 m; 

- 1 ex. Ailanthus altissima sp.(fals oţetar), bitulpinal, cu circumferinţa trunchiului 120- 
125 cm, h= 12-14 m, în trotuarul nr. impare str. Alecu Russo intersecţie cu b-dul Dacia; 

- 2 ex. Tillia sp. (tei), cu circumferinţa trunchiului 150-155 cm, h= 12-14 m, în alveole, 
în aliniamentul din trotuarul nr. impare din str. Alecu Russo. Lăţimea trotuarului fiind de 2,5 -3,0 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m -1,5 m faţă de arbori, 
conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare 
(12 luni de ta finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat 
pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 

tru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Datorită faptului că lucrările aferente branşamentului electric propus se vor executa pe 
teren situat în Zone protejate: zona 24 - Eminescu şi zona 13 - Dada, prezentul aviz este valabil 
numai în prezenţa avizului Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 

In perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare 
şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simon 





întocmit, 

Daniela VOINESCU 
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Nr.868,11743 /1688619,1706524/. 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe strada Rotaşului i sector 1" 

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTEAN IA S.A. prin S.C. 
M&D CONS INVESTIŢII S.R.L, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1688619/11.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11743/12.12.2018 şi completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706524/07.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.868/08.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: " Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
pe strada Rotaşului nr. , sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare: (Certificat de Urbanism nr. 
din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Extras de carte funciară pentru informare nr. , Fişa de soluţie 

nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia S.A, Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis 

de administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a două cabluri electrice 
de medie tensiune, racordate prin manşonare în sistem intrare-ieşire la cablul distribuitor de 
lOkV (între T268-T4130) existent în intersecţia dintre str. izlaz şi str. Carol Knappe. Traseul 
reţelei electrice propuse va porni din locul de manşonare, va subtraversa str. Carol Knappe, va 
continua prin trotuarul nr. impare din str. Izlaz, cu subtraversarea următoarelor străzi: Vasile 
Gherghel, Virgil Pleşoianu, Dumitru Zossima, George Missail, Panait Istrati, Elena Clucereasa, şi 
Caraiman. După subtraversarea str. Caraiman, traseul reţelei electrice va continua prin trotuarul 
nr. impare din str. Caraiman şi str. Bratocea , cu subtraversare str. Trotuşului şi str. Şiret, apoi 
prin trotuarul nr. impare din str. Şiret şi va continua prin trotuarul nr. pare din str. Sutaşului, până 
la imobilul cu adresa str. Rotaşului nr. , de unde traseul va continua prin incinta proprietăţii 
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până la postul de transformare propus a fi montat în incintă. Lungimea aproximativă a traseului 
canalizaţiei electrice pe domeniul public va fi de 730 m. Reţeaua electrică proiectată va fi pozată 
subteran, în profile de canalizare tip Enel, cu lăţimea de 50 cm, la adâncimea de 0,8-1,0 m în 
trotuar şi la adâncimea de 1,2-1,4 m la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.01.2019 s-a constatat că nu există 
vegetaţie pe traseul reţelei electrice propuse. 

în proximitatea traseului există arbori din speciile Platanus (platan), Tilia (tei), Fraxinus 
(frasin), plantaţi în aliniamentul trotuarelor. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor din proximitatea traseului, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manuat) la cel puţin 1,0 m -1,5 m faţă de arbori, 
conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale In 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de O 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ufterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al 
arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, 
prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului 
public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp friguros 
prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă — vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea 
execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din 
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 

Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 258 /1698461/. 21. F£B. 2019 


CĂTRE, 

S.C. GREENPARK DEVELOPEMENT & INVESTMENT S.R.L. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul 
din strada Barajul Argeş i sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GREENPARK DEVELOPEMENT & INVESTMENT 
S.R.L. prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1698461/15.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.258/16.01.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi 
racord de canal pentru imobilul din strada Barajul Argeş nr , sector 1", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 04.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare-cumpărare autentificat cu nr. , Aviz tehnic definitiv nr. 

emis de APA NOVA SA, Memoriu justificativ, Aviz de traseu 
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale 

emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, 
Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă montat subteran, cu diametrul Dn 50 mm şi 
lungime de 5 m, cu alimentare din reţeua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str. 
Barajul Argeş, cu Dn 100 mm. Traseul branşamentului de apă potabilă proiectat va traversa 
carosabilul şi trotuarul aferent imobilului alimentat, până la căminul de branşament ce va fi 
executat în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate; 

■ realizare branşament de apă pentru incendiu, subteran, cu diametrul Dn 50 mm şi 
lungime de 5 m, cu alimentare din reţeua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str. 
Barajul Argeş, cu Dn 100 mm. Traseul branşamentului de apă potabilă proiectat va traversa 
carosabilul şi trotuarul aferent imobilului alimentat, până la căminul de branşament ce va fi 
executat în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate; 

■ realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu lungimea 
de 6,0 m, care se va lega la reţeaua publică de canalizare Dn 30 cm din beton, existentă în 
carosabilul străzii Barajul Argeş, prin intermediul căminului de inspecţie existent în carosabil, în 
dreptul imobilului cu nr.8. Traseul racodului de canal va traversa carosabilul şi trotuarul în dreptul 
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imobilului cu nr.8, până la căminul de racord proiectat ce se va amplasa în incinta imobilului, la 
max. 2 m de limita de proprietate cu domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.02.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 8 din str. Barajul Argeş 
există 2 ex. Fraxinus sp.(frasin), cu circumferinţa trunchiului 160 -180 cm, h= 12,0-14,0 m, faţă 
de care se va păstra distanţa de 1,0 m-1,5 m, impusă de normativele în vigoare. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m-1,5 m faţă de arbori, conform 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor/arbuştilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de Ia finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform cefor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare 
şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRE 

Simon 


întocmit, 


Daniela VOINESCLK" 
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Nr. 292/1698723/ 


22. FEB. 2019 


Cafre; SC GINICON SRL 

Str. Menţiunii nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Menţiunii 

sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698723/16.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 292/17.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Menţiunii 
nr. 11, sector 2, conform documentaţiei depuse {C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Menţiunii, perpendicular, până la 
aproximativ 3,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 293,10819/1698849,1676286/ 

SC MIRALINSTAL COMPANY SRL - prin 


solicită ridicarea 


exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilului situat pe 
str. Verguluit sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1676286/01.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10819/02.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1698849/16.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 293/17.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de gaze naturale 
pentru imobilului situat pe str. Vergului nr. 4, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 19m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Vergului, perpendicular, până la 
aproximativ lOm faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
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Nr. 294/1698850/ ZZ FEB. 2013 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Căluşei 
i i, sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698850/16.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 294/17.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Căluşei 
nr. 23 corp A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Căluşei, perpendicular, până la 
aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 295 /1698870/. -2-2.-FEB. 2019 

CĂTRE, 

S.C E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr.58-60, parter, apt.4, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. lenăchiţă 
Văcărescu sector 4, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin 
- împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1698870/16.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.295/17.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. lenăchiţă 
Văcărescu nr. 48, sector 4” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat sub nr , Fişa de soluţie 

nr. emisă de Enel Distribuţie Muntenia, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de 

traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală - Primăria 

Sector 4, plan de coordonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică, prin montarea subterană a două cabluri 
electric JT, 3x150+95N, racordat în sistem intrare-ieşire la cablului electric existent pe 
str. lenăchiţă Văcărescu intersecţia cu str. Principatele Unite, în dreptul imobilului cu nr. 
16, pe un traseu de lungime 105 m pe domeniul public. Traseul reţelei electrice porneşte 
din locul de manşonare (trotuarul aferent imobilului cu nr. str. Principatele Unite), va 
subtraversa carosabilul str. Principatele Unite, prin trotuarul nr. impare din str. lenăchiţă 
Văcărescu, va subtraversa carosabilul din str. lenăchiţă Văcărescu până la trotuarul nr. 
pare şi va continua prin acesta până la cutia de distribuţie care va fi montată pe 
proprietatea beneficiarul. Pozarea cablurilor electrice se va realiza în şanţ cu lăţimea de 
0,4 m-0,5 m şi la adâncimea de 0,9 m în trotuar, respectiv adâncimea de 1,2 la 
subtraversare. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat 
că nu există vegetaţie, arbori /arbuşti pe traseul sau în proximitatea lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi oblţgaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edititare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este 
valabil în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sir - POPA 



O 


întocmit, 

Dani NESCU 
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Nr. 301 /1698480/. iLEEtt II 


CĂTRE, 

prin 

Strada Dorohoi nr.4, bl.A24, sc.1, et.2, ap.9, sector 4, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament energie electrică pentru imobilul din str. Piatra 
Morii r , sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de ALQADDI OSAMA MAHMOD prin ANDREI ANA- 
MARIA, înregistrată la P.M.B. cu nr.1698480/16.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.301/17.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Branşament energie electrică pentru imobilul din str. Piatra 
Morii nr. , sector 1 ,", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 13.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E- 

DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.Â, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. 

emis de Administraţia Străzior Bucureşti, avize individuale emise de 
deţinătorii reţelelor ţehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Reţele, Netcity- 
Telecom, S.T.B., plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric nou subteran, monofazat, prin montarea unui 
cablu de joasă tensiune, tip DC 4125 RO 1x10+6C, pe un traseu de lungime 8,0 m în 
trotuar- în domeniul public. Cablul electric propus va fi legat la LEA JT- linia electrică 
aeriană joasă tensiune, existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului alimentat, va 
traversa trotuarul până la BMPM - bloc măsură şi protecţie monofazat ce va fi montat în 
proprietate, la limita acesteia cu domeniul public, cu acces din domeniul public. Cablul va 
fi montat în pământ (trotuar), în profile existente, la adâncimea de 0,8 m, în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat 
că nu există vegetaţie, arbori /arbuşti pe traseul sau în proximitatea lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 13.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
Iii b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona~Mariana POPA 



întocmit. 


Daniela VOINESCU 



Red.D.V / 36x718,02,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/vwww.pnib.ro/insWulil/primafta/directiLi'dlfecifa m«fl^viz^rboriJn_cc^ultafe/avize_art3OTl_in pqnauttare.ptip 


pe data de.. 




8d. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti, România 

Tel: 02f .305 55.00 

http://www.pmb.ro 

















PRIMĂRIA MUMaPlUUm BUCUREŞTI romania2019.eu 

3 Fn*Xh-lri CipH '„v* I i.owr r 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr.384, 615 /1699884,1703582 


j smirna 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Z 

Şos. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “ Realizare branşament de apă potabilă şi a unui racord de 
canalizare pentru imobilul din Intrarea Gheorghe Pop de Băseşti i sector 2" 


Având în vedere solicitarea depusă de , înregistrată la Primăria 

Municipiului Bucureşti cu nr.1699884/18.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.384/21.01.2019, 
completată cu documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu 
nr.1703582/30.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 615/31.01.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Realizare branşament de apă 
potabilă şi a unui racord de canalizare pentru imobilul din Intrarea Gheorghe Pop 
de Băseşti sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare: (Certificat de Urbanism nr ’’ din 
28.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare-cumpărare cu încheierea de autentificare nr. , Aviz tehnic definitiv 

emis de Apa Nova SA, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. 
emis de ADP Sector 2, avize individuale ale administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

■ realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, cu Dn 40 mm şi 
lungimea L= 4,0 m, care se va lega la reţeaua publică de apă potabilă din fontă, Dn 200 
mm existentă în carosabilul din strada Gheorghe Pop de Băseşti. Traseul 
branşamentului de apă potabilă proiectat va traversa parţial carosabilul în dreptul intrării 
Gh. Pop de Băseşti, până la căminul de branşament ce va fi montat în carosabilul 
acestei intrări. 

Adâncimea de montare a branşamentului de apă potabilă va fi sub adâncimea de 
îngheţ (0.9 -1,0 m). 

■ realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu 
lungimea de 9,0 m, Hcanal=1,3 m, Hcr=1 m şi panta 2%, care se va lega la reţeaua 
publică de canalizare Dn 30 cm din beton, existentă în carosabilul din intr. Gh. Pop de 
Băseşti, prin intermediul căminului de inspecţie existent. Traseul racodului de canal va 
traversa carosabilul şi va străbate intrarea Gh. Pop de Băseşti, până în dreptul 


Bd, Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 

Tel: 021.305 55.00 

http://www.pmb.ro 













imobilului cu , la căminul de racord proiectat în incinta imobilului, în imediata 
vecinătate a limitei de proprietate. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat că nu 
există spaţii verzi, arbori/arbuşti afectaţi de lucrări. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate . 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, 
prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul 
domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp 
friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind 
avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 
Daniela VOINE 



RckID.V. 730X^.19.02 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

te^A»wrtw.wn tLrMj^^ljPn!r^d;r^l/drr^la_mediu/avize_aft»riJn_corBUltafe/avize_artwrjJn_cofiaultare.iyip 

pe data de. 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 466/1701126/ 2 * ^ ™ 

Către: SC INDUSTRIAL ENERGY SA - prin d-na 
e-mail: 

Şos. Berceni nr. 104, sector 4 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Racordare la SEN a obiectivului - acordare spor de putere pentru 
fabrica de produse farmaceutice aparţinând SC BIOFARM SA situat pe Drumul Gura 
Bădiculuir ‘ sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701126/23.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 466/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Racordare la SEN a obiectivului - acordare spor de putere pentru 
fabrica de produse farmaceutice aparţinând SC BIOFARM SA situat pe Drumul Gura 
Bădiculuinr. 202-232, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

cu prelungirea valabilităţii până la , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. valabilă până la 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, 
punct de vedere Administraţia Străzilor), vă comunicăm că pentru prezentul C.U. nr. 

cu traseul de lOOOm, Direcţia de Mediu a emis avizul nr. 
2646,11803/1515809,1577384/05.01.2018. 

Având în vedere că lucarea se execută conform C.U. nr. 

, asttel: 

• subteran din staţia lOkv FCME, în trotuarul Drumului între Tarlale, pe partea 
cu numere pare, în zona Drumului Gura Bădicului până în dreptul imobilului 
nr. 202-232 din Drumul Gura Bădicului, fără afectarea vegetaţiei din aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
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radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4 r lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate până la expirarea C.U. nr. 

, respectiv 24.03.2019. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



19 . FEB. m 


Red:P.R./4ex.-19.02,2019 ■ prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 

http://www.pfnb. ro/institutâ/pfimaria/cfire(Ay(firectia_iriedaii , avize_artxm_in_cx)nsulta re/avize_a rtx>riJn_consuttare.php , pe data de 
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Nr.690 /1704587/. .2ZEER 200 


CĂTRE 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr.58-60, parter, apt.4, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament electric subteran pentru imobilul din str. Dej 
sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST 
ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1704587/01.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.690/04.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării: "Branşament electric subteran pentru imobilul 
din str. Dej nr.65, sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Fişa de soluţie nr. emisă de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA 

S.A, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico- 
edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Reţele, Luxten, Netcity-Telecom, TELEKOM 
ROMANIA COMMUNICATIONS S.A, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric nou trifazat, individual, prin montarea unui 
cablu de joasă tensiune, tip DC 4146/5X 3x150+95N, pe un traseu de lungime 13,0 m, în 
domeniul public. Traseul porneşte din cutia de siguranţă -CS existentă în trotuarul din 
str.Dej, în dreptul imobilului cu nr.68, va traversa apoi carosabilul str. Dej, trotuarul din 
dreptul imobilului alimentat, până la FDCP- firida de distribuţie, contorizare şi protecţie ce 
va fi montată în incinta imobilului, ia limita de proprietate cu domeniul public, cu acces 
din acesta. Lăţimea şanţului traseului de pozare a cablului electric va fi de 0,4-0,5 m, 
adâncimea de montare va fi de 0,9 m în trotuar şi de 1,2 m la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat 
că nu există vegetaţie, arbori /arbuşti pe traseul sau în proximitatea lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
S' “ ' iPOPA 



întocmit, 



Red:D.V../ 3ex./18.02 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
NIpjAw* nnrib. ro^naiitutil/orimaria'diractii/directia med 

pe data de 


] 1 FEB. wra 
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Nr. 970,11606/1707520,1686542/2Z FEB, 2013 

Către : SC ANDOCH CONSTRUCTINVESTMENT SRL - prin 

B-dul Gheorghe Magheru nr. 35, parter, sector 1 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Gura Racului, Drumul Gura Gârliţei şi pe drum de servitute proprietate particulară, 
sector 3, Bucureşti 




Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1686542/04.12.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 11606/05.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1707520/11.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 970/12.02.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi 
branşamente pe Drumul Gura Racului, Drumul Gura Gârliţei şi pe drum de servitute proprietate 
particulară, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de 
PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 546m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumul Gura Arieşului, subteran, prin 
carosabilul Drumul Gura Racului, Drumul Gura Gârliţei şi pe drum de servitute 
(proprietate particulară), până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a 
imobilului din Drumul Gura Gârliţei nr. 16-22. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


Menţionăm că în baza agestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 


Prezentul aviz are tşrr^r^i^yalabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit: 


Exi 


DIRECTOR EXECUTIV,// 

Simona-Mariana R0PA\< 

V* / 

Red:P.RJ3ex.-lB.02.2019 - frtfâenlâ avU'SMpst postat pe site-ul PMB 
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Nr. 1080,11153/1708488,1680578/ TH hB. W 

Către: PRIMĂRIA SECTOR 4 

B-dui Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru parcarea din str. Huedin, sector 4, 
Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1680578/14.11.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 11153/15.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1708488/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1080/14.02.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: Branşament electric pentru parcarea din str. Huedin, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data 
de 21.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m, astfel: 

• din PT existent în vecinătatea parcării, până la aproximativ 5m faţă de limita din 
partea stângă a parcării, la barieră. 

• în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 



Red:P.R./3ex,-19.02 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2p19,eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1081,11152/1708490,1680572/ ^ ^ ^ 

Către: PRIMĂRIA SECTOR 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru parcarea Budimex din Drumul 
Găzarului, sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1680572/14.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11152/15.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1708490/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1081/14.02.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament electric pentru 
parcarea Budimex din Drumul Găzarului, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
21.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 7m, astfel: 

• din PT existent la limita din partea stângă a terenului, până la barieră. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea PT-ului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane . Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

L.a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 11 . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 




întocmit: 

PARASCA 


11 FEE OT 
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PHMAHAMUNCHULU BUCUREŞTI 
DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1101 /1708957/. 



iornanla2019.eu 

M tiâmi 4 Jr^H l«i'9wnC' 


CĂTRE, 

S.C. ARTATELIERS CONCEPT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 



ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorl, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe B.dul 
Gloriei , sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de Domnul Teodorescu Dan, reprezentant S.C 
ARTATELIERS S.R.L., prin înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1708957/14.02.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.1101/15.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe B.dul 
Gloriei nr.34A, sector V, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.115R/1702738 
din 12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. 02902308/30.10.2017 emisă de E-distribuţie 
Muntenia, Contract de vânzare - cumpărare du încheierea de autentificare 
nr.1977/09.09.2016, Clasarea notificării nr.3818/18.02.2019 emisă de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană a unui cablu 
electric JT, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 210 m, care pleacă din postul de 
transformare PT 3245, existent, amplasat pe terenul cu nr. cadastral IE 230725, va 
continua prin trotuarul nr. impare din str. Daeni, va subtraversa carosabilul din str. 
Neatârnării, apoi va continua prin trotuarul nr. pare din aceeaşi stradă, va continua prin 
trotuarul nr. impare din B.dul Gloriei, până în dreptul imobilului cu nr. 34A, unde va 
subtraversa carosabilul şi trotuarul din B.dul Gloriei, până la FDCT- firida de distribuţie şi 
contorizare ce va fi amplasată pe proprietatea imobilului alimentat, la limita de 
proprietate cu domeniul public. Cablul electric propus va fi montat în tub pliabil de 
diametru 125 mm, la o adâncime de 0,9 m în trotuar şi 1,2 m şi la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat 
că în trotuarul nr impare din B.dul Gloriei (în proximitatea traseului reţelei electrice 
propuse) există 5 ex. arbori din speciile Tilia şi Fraxinus (tei şi frasin), cu 0 între 45- 
80cm , h = 10-12 m, plantaţi în alveole. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţiont execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

■ în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 

âC6âtO rs.* 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
ţoaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr.115R/1702738 din 12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu pianul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

In perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. A. 


DIRECTOR EXECj 


Simona- 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 


Daniela VOIN&SCU 


3exV 2S ţ02.20 19 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 296/1698881/. W- 

CĂTRE, 

SC. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt. 4,sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorl, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Sos. Chitilei 
, sector 1, Bucureşti” 




Ca urmare a cererii depuse de S.C E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1698881/16.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.296/17.01.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe Şos. Chitilei nr. , sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare autentificat cu nr , Fişa de soluţie nr. 

26.06.2018 emisă de E-distribuţie Muntenia, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, împuternicire, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare racord electric nou, prin montarea subterană a două cabluri electrice JT- 
3x150+95N, pe un traseu de lungime 567m, care pleacă din postul de transformare - PT 639, 
existent din str. Lăutei, va continua prin trotuarul nr. pare al acestei străzi, apoi prin trotuarul nr. 
impare din str. Marmurei, cu subtraversarea străzilor: Marmurei, Leandrului, Sf. Constantin şi 
Elena, Mesteacănului, Gemeni, Amiciţiei, Demnităţii, Namaesti. Traseul va continua prin trotuarul 
nr. impare din Şos. Chitilei, până în dreptul imobilului cu nr. , la firida de distribuţie şi 

contorizare ce se va monta în incinta acestuia, la limita de proprietate cu domeniul public, cu 
acces din acesta. 

Cablurile electrice vor fi montate în domeniul public, pozate în şanţ cu lăţimea de 0,4 
-0,5 m, la adâncimea de 0,9 m (în trotuar) şi la 1,2 m la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat că în 
trotuarul nr. impare din str. Marmurei există aliniament^stradal, un nr. de 9 arbori din speciile Acer 
(arţar), arbori plantaţi în proximitatea traseului lucrării. în strada Lăutei există spaţiu verde în 
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proximitatea traseului. De asemenea, în trotuarul din Şos. Chitilei există 1 ex. Acer 
sp.(arţar), cu diametrul trunchiului de 50-60 cm, h=10-12 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele: 

Execuţia lucrării pe tronsoanele din traseu în care există vegetaţie, se va realiza 
numai în prezenţa unui reprezentant ai Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului 
Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 
021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor/arbuştilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceî puţin 1 m- 1.5 m faţă de 
arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane . Condiţii de amplasare. 

- Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi, 
aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 
40" faţă de verticală). 

Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse 
prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea 
lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare 
şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 

X*’ PR,A ^ 

Simona-Maria/rauPOPA 


întocmit, 
Sef Serviciu Avize j 


Daniela V IESCU 


21 F£BL 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019 : eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr.297/1698878/. 


/’xFFB. 2019 


CĂTRE 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe, nr.9, sector 6, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul 
Osiei sector 6, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, prin 

I - împuternicit al S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1698878/16.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.297/17.01.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare cu 
energie electrică a imobilului situat pe Drumul Osiei nr. 68-70, sector 6", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie 

Muntenia, Contract de vânzare autentificat cu nr. , Aviz 

nr. emis de Adminsitraţia domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană a două cabluri 
electrice JT, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 100 m, din care 59 m în domeniul 
public. Reţeaua electrică proiectată va fi alimentată din postul de transformare PT 
5183/250KVA existent pe terenul imobilului cu nr. cadastral IE va contiua prin 

trotuarul neamenajat al str. Drumul Osiei până în dreptul imobilului cu nr. la noile 

FDCP-uri ce vor fi montate în incintă, încastrate în clădire. Pozarea cablurilor electrice se 
va realiza în şanţ cu lăţimea de 0,4 m-0,5 m şi la adâncimea de 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.02.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrărilor nu există spaţii verzi/arbor/arbuşti plantaţi. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul’lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit* b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit. 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU. 
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PRWIĂRIA MUNiaPlUUJI BUCUREŞTI romania2019.eu 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 318/1698999/ 7WIÎ H 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Extindere şi branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
Intrarea Chefalului. sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698999/17.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 318/18.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Extindere şi branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Chefalului 
nr. 12 C, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime 
de 3m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Intrării Chefalului, perpendicular, până la 
aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii/pe drumul de servitute. 

• în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU/ 

întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



2S.feb.zo:9 


Nr.320/1699170/. 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

Administraţia Străzilor Bucureşti 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Primăria Sectorului 3 Bucureşti 
Direcţia Administrarea Domeniului Public 

Strada Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

Obiectul lucrării: “Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale pe str. 
Dristorului, sector 3, Municipiul Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de 
racordare din PE100 SDR 11” 


Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV 
S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1699170/17.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.320/18.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării "Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale pe str. Dristorului, 
sector 3, Municipiul Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE100 SDR 
11”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, 
Aviz de traseu emis de Direcţia Administrarea Domeniului Public din cadrul Primăriei 
Sdector 3, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în înlocuirea conductelor de gaze naturale şi a 
branşamentelor aferente existente pe 2 tronsoane, astfel: 

• Tronson 1 - conductă de gaze naturale proiectată pozată subteran, în 
carosabilul din str Dristorului, având punct de cuplare - PC2 în conducta de 
distribuţie gaze naturale existentă în carosabilul str. Complexului. Traseul conductei 
de gaze naturale propuse va străbate carosabilul str. Dristorului, paralel cu trotuarul 
nr. impare şi va avea cap terminal - CT1 (conform plan anexă ). Din conducta nou 
proiectată PE 100, Dn 125 mm, în proximitatea CT1 se va racorda o conductă de 
gaze naturale PE100 Dn 63 mm nou proiectată pe alee^dergiepes, până la CT2. Pe 


acest tronson de conductă de gaze naturale se vor re^bpă un ftr. de 2 branşamente. 
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La verificarea în teren efectuată în data de 08.02.2019 s-a constatat că pe 
acest tronson nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti afectaţi de fucrare. 

• Tronson 2 - conductă de gaze naturale din PE 100 SDR11, nou proiectată 
pozată subteran, cu racordare în conducta de gaze naturale MP PE 100, Dn 200 mm, 
existentă în carosabilul din B.dul Camil Ressu (punct de cuplare PCI). Conductei nou 
proiectată va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul b.dul Camil Ressu, va 
continua prin parcajul auto din dreptul bloc 13A, prin aleea de acces dintre bloc 13A 
şi bloc 14B, apoi traseul va continua prin spatele blocurilor 14B, 14A, 18A până la 
CT1 din spatele blocului 18 (din str. Mihai Bravu). Traseul (din punctul de bifurcaţie al 
conductei de gaze propuse - existent în aleea de acces) va continua prin parcajul 
auto din spate bloc 13A, bloc CI3, prin trotuarul din spate bloc 13, bloc 10, 
traversează parcajul din dreptul blocului 15B, apoi prin spaţiul verde din lateralul 
blocului 15B, până la cap terminal 4 - CT4 (în dreptul scării a bloc 15ABC). Din 
conducta nou propusă se va racorda o altă conductă (în dreptul blocului 10, sc 3) 
care va traversa aleea de acces dintre Grădiniţa nr.239 si blocul 15B, o ramificaţie va 
avea cap terminal CT6 (spate bloc 15B), o alta va traversa aleea din faţă bloc 15 
ABC şi parcajul auto aferent, până la CT 5 ( conform plan anexă ). Pe aceste tronson 
de conductă se vor înlocui un nr. de 22 branşamente. 

La verificarea în teren efectuată în data de 08.02.2019 s-a constatat că: 
traseul conductei de gaze proiectată vă traversa spaţiul verde aferent spate bloc 15B 
(până la CT6) şi spaţiul verde din lateralul blocului 15B, până la CT4. 

în parcarea existentă în spatele blocului 18A sunt localizaţi 5 ex. Fraxinus sp. 
(cu diametrul trunchiului între 20-50 cm, h=12-14 m). 

în vecinătatea branşamentului aferent Grădiniţei nr.239 există plantat în 
alveolă un ex. Frasinus sp., iar în spaţiul verde din lateralul blocului 15B există arbori 
şi gard viu care va fi protejat în execuţie lucrrărilor. Faţă de arborii menţionaţi se va 
păstra distanţa de 1,0 - 1,5 m, conform normativelor în vigoare, inclusiv SR 
8591/1997. 

Traseul conductei de gaze naturale propuse va avea lungimea de 749 m, iar 
branşamentele ce vor fi înlocuite vor avea lungimea totală de 143 m. Lungimea totală 
traseu 892 m. 

Pozarea conductei va fi realizată manual în şanţ deschis cu lăţimea de 0,5 m 
şi adâncimea de pozare va fi de 0,9 m. 

2. în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108. 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicuiar al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m 
- 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane . 
Condiţii de amplasare, 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudjcii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

înainte de începerea execuţiei lucrărilor se vor înştiinţa asociaţiile de proprietari 
aferente blocurilor afectate de execuţia lucrărilor. 

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuţia lucrărilor. 
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Sef Serviciu Avize si Acorduri 

■ t 

Daniela VOINESCU 
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Nr. 437 /1700521/. 
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CĂTRE, 

S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. 

Strada Caraiman nr.63, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. G-ral 
Eremia Grigorescu n~ ' ~ector 1, Bucureşti ” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C ENERCONSTRUCT S.R.L. prin Domnul 
, înregistrată la P.M.B. cu nr.1700521/22.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.437/23.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. G-ral Eremia 
Grigorescu nr. 2>cţ sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu justificativ, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie 

Muntenia, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Aviz de traseu ■ emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: 
SC Telekom Romania Communications SA, Netcity Telecom, Luxten, Distrigaz Sud 
Reţele, Apa Nova SA, împuternicire, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare racord electric nou, prin montarea subterană a două cabluri 
electrice JT- 3x150+95N, racordate în sistem intrare-ieşire la cablului electric JT (între T 
58- CD 723) existent pe str. G.ral Eremia Grigorescu în trotuarul nr. impare. Traseul 
branşamentului proiectat va porni din locul de manşonare, va subtraversa carosabilul str. 
G.ral Eremia Grigorescu şi trotuarul nr. pare în dreptul limitei de proprietate stânga a 
imobilului alimentat, până la CS - cutia de siguranţă proiectată, ce va fi montată în 
incinta imobilului, cu acces direct din domeniul public. Din CS proiectată se va poza un 
cablu până la cutia destinată furnizării-(CF), ce va fi amplasată lângă CS. Lungimea 
totală a traseului racordului electric propus va fi de 18 m (din care 10 m pe domeniul 
public). Pozarea cablurilor electrice se va realiza în pământ, la adâncimea de 0,9 m în 
trotuar, respectiv adâncimea de 1,2 -1,4 m la traversare. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat 
că nu există vegetaţie, arbori /arbuşti pe traseul sau în proximitatea lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 



















spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 06 11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr,3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şt execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edititare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
tit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este 
valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



21 FEB. 2013 
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PraMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanta2019 : eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 507,950/1701652,1706835/. 

2 5. FEB. 20Î3 


CĂTRE, 

S.C. CEAMIS PROIECT S.RL. 

Bulevardul Corneliu Coposu nr.5, bl.103, sc.3,et.2, ap.51, sector 3, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

O 

Referitor la lucrarea: “ Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. I. Brezoianu 
sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. CEAMIS PROIECT S.R.L., înregistrată ia 
P.M.B. cu nr.1701652/25.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.507/28.01.2019, 
completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706835/08.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 950/11.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării: ” Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. 
Brezoianu nr. 18, sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse {Certificat de Urbanism nr. 
din 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz 
nr. emis de Apa Nova SA, Memoriu tehnic, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E- 
Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

» realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, cu lungimea L= 20,0 
m, din care 4,0 m în domeniul public. Branşamentul propus se va lega la reţeaua publică 
de apă potabilă din PEID De 225 mm existentă în carosabilul din strada I. Brezoianu. 
Traseul branşamentului de apă potabilă proiectat va traversa parţial carosabilul şi 
trotuarul din dreptul imobilului cu nr.18, prin gang, până la căminul de branşament 
proiectat, ce se va monta în incinta imobilului din str. I. Brezoianu - corp 2. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Având în vedere că lucrările se execută pe teren aflat în zona protejată 42- 
Brezoianu, avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil 
însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de 
lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Maţiana POPA 

2P“°/ 

(k i 


Şef Serviciu, 


Daniela VOINESCU 


22.FEB.2M9 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 8570,11328/1656916,1682603/..?. t :. l .il ^ 


CĂTRE, 

S.C. MIRALINSTAL S.R.L. 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi 

racord de canalizare pentru imobilul situat în Aleea Meteorologiei nr. ISA, sector 1, 

Bucureşti" 

* 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr. 1656916/03.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8570/04.09.2018 şi completată 
cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1682603/21.11.2018 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.11328/22.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: ” Branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi racord de 
canalizare pentru imobilul situat în Aleea Meteorologiei nr. 15A, sector 1 ", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
nr. din 14.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă, Aviz tehnc definitiv nr. emis de Apa 

Nova SA Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului 

Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico- 
edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, 
Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, Dn 50 mm şi lungime 
de 13,0 m, care va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul 
din str. Aleea Meteorologiei, pe partea numele pare. Traseul branşamentului de apă 
potabilă traversează carosabilul şi trotuarul, până la căminul de branşament care va fi 
amplasat în incinta imobilului. Branşamentul de apă potabilă a fost dimensionat pentru a 
asigura atât debitul de apă potabilă pentru consum menajer căt şi pentru refacerea 
rezervei intangibile de stingere a incendiilor, conform aviz teh. definitiv nr. 

emis de Apa Nova SA. 

■ realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu 
lungimea de 8,0 m, care se va lega la reţeaua publică de canalizare, existentă în 
carosabilul străzii Aleea Meteorologiei. Traseul racodului de canal va traversa carosabilul 
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şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr.15A, până la căminul de racord proiectat ce se va 
amplasa în incinta imobilului, ta de limita de proprietate cu domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018 s-a constatat 
că există vegetaţie spontană pe domeniul public, în vecinătatea cu limitate de proprietate. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şt cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ja HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilifare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOIN 



2 2 FEB. 2019 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr.298 / 1 698877/. X Mfcli. 


CĂTRE, 

S.C. E-D1STRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

lntr. Av. Lt. Caranda Gheorghe, nr.9, sector 6, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul 
Belşugului r , sector 6, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, prin Năstase 
Claudiu Daniel - împuternicit al S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1698877/16.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.298/17.01.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare cu 

energie electrică a imobilului situat pe Drumul Belşugului nr.49U, sector 6” vă 

comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, 

Contract de vânzare autentificat cu nr. de NP Daniela Pieleanu, Aviz 

nr. emis de Adminsitraţia domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

Sector 6, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană două cabluri de 
joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 145 m, din postul de 
transformare PT 4961 existent pe Drumul Belşugului, în dreptul imobilului cu nr. 49B, va 
continua prin drumul de servitute cu nr. cadastral IE 228454 (conform planului anexă la 
CU) şi apoi prin proprietatea imobilului alimentat, până la noile FDCP-uri ce vor fi 
montate în incinta imobilului. 

Traseul canalizaţiei electrice propuse nu va afecta vegetaţia. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.02.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrărilor nu există spaţii verzi/arbor/arbuşti plantaţi. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04,2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lît, b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

POPA 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


K.fEl» 



Red:D.V./3ex./25.02.2019 * prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http mediiVavize arţari in eşnsuttare/avize aiţcri En consuttare.php 

pe data de . 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 

Tel: 021.305.55.00 

http://wwwpmb.ro 

















o o o o 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

io Contu v*r* 


yflFaats 

Nr. 328,1066/ /1699853,1708375/. 


CĂTRE, 

Strada '' . Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor ia lucrarea: “Branşament energie electrică pentru imobilul din strada 
Duioşiei sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de Domnul. j, înregistrată la P.M.B. cu 

nr.1699853/18.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.328/21.01.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708375/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.1066/14.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: "Branşament energie electrică pentru imobilul din strada Duioşiei nr. 
”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 

nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună 

cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut. sub nr. , 

Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr , Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize 

individuale emise deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Netcity Telecom, Distrigaz Sud 
Reţele, Apa Nova SA, împuternicire, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric monofazat nou, prin montarea subterană a 
unui cablu electric - 1x10+6C, pe un traseu în lungime de 13 m, alimentat din LEA- Linia 
electrică aeriană existentă pe stâlpul din trotuarul nr. impare din str. Duioşiei. Traseul 
branşamentului electric va străbate trotuarul de la stâlp până la blocul de măsură şi 
protecţie - BMPM 25A ce va fi amaplasat în incinta imobilului alimentat, la limita de 
proprietate, cu acces direct din domeniul public. Pozarea cablurilor electrice se va realiza 
în pământ, în şanţ deschis la adâncimea de 0,9 m în trotuar. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat 
că în trotuarul nr impare din str. Duioşiei există aliniament stradal cu arbori plantaţi în 
proximitatea lucrării. 

în dreptul imobilului cu nr. din str. Duioşiei există plantaţi 4 ex. Prunus pissardi 
sp.( corcoduş), 0 10-15 cm, h-3-5 m, iar în dreptul imobilului cu nr. 5 au fost localizaţi 2 
ex. arbuşti Thuja cu h=2 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicularal materialului dendrologic din proximitatea lucrării. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m-1,5 m faţă de arbori, 
conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane Condiţii de amplasare ; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor/arbuştilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Prezentul aviz este emis în baza şt cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 10.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, 
fit b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


O 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 401,619 /1700028,1703396/. M'FEB 2019 


CĂTRE, 

S.C. MIRALINSTAL COMPANY S.R.L. 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector3 Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ 

Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze 
pe Drumul Belşugului nr.23, sector 6, Bucureşti ” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1700028/21.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.401/22.01.2019 t completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M:B. cu nr.1703396/30.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
619/31.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: 
"Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze pe Drumul Belşugului nr.23, 
sector 6”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces 
la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, 

Memoriu justificativ, Adresa nr emisă de PMB- Direcţia Patrimoiu, 

Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 

6, Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr. 

emis de Comsiai tehnică de Circulaţie- PMB, Plan de coordonare 
avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă din PE100 
SDR11 Dn180mm - L=155 ml (domeniu public), care va fi racordată în conducta de distribuţie 
gaze naturale Dn=160 mm existentă în carosabilul din B.dul luliu Maniu, perpendicular pe 
aceasta. Traseul conductei propuse va porni din scuarul exitent pe mijlocul carosabilului din 
B.dul luliu Maniu, va subtraversa carosabilul prin foraj orizontal dirijat, apoi va continua prin 
carosabilul din Drumul Belşugului (partea stângă a acestuia - sens spre str. Viscolului, la circa 1 
m de limitele de proprietate a imobilelor), până în dreptul imobilului cu nr. 23. Extinderea reţelei 
de distribuţie va continua cu montarea subterană a unei alte conducte de L= 155 ml şi Dn 
125mm montată pe domeniu privat, conductă care va fi racordată la conducta de gaze nou 
propusă cu Dn 180 mm. Traseul conductei propuse cu Dn 125 mm va începe din Drumul 
Belşugului şi va continua prin carosabilul drumului de acces până în dreptul blocul CI din Drumul 
Belşugului nr.23 unde va avea cap terminal. 
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- reaîizare 3 branşamente de gaze naturale noi, din PE 100 SDR11, Dn 110 mm si 
Dn 90 mm, cu lungimea de 4,0 m (3,0 m + 1,0 m reiser), aferente blocurilor CI, C2 şi C3 din 
Drumul Belşugului nr.23. Branşamentele proiectate vor fi racordate la conducta de gaze 
naturale, PE 100 SDR 11, Dn 125 mm propusă în drumul de acces. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.02.2019 s-a constatat că 
punctul de cuplare în conducta de distribuţie gaze naturale existentă în b.dul luliu Maniu va fi 
realizat în spaţiul verde - scuar înierbat, existent în carosabilul din această arteră de circulaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând 
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane , Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, înclusiv 
refacerea gazonului. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor speciîicate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tebnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 1 '. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


fi 25.FHIOT 

Red:D.V../ 38x725 02 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http7/www. pmb. i^nştilJtii/piinriaria/rBrectil/tJiroctia med uteviza arbori In consurtara/avize_arfaori in consuttare.ohp 

pe data de 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, România 


dOj 


Tel: 021.305.55 00 

flpl 

V 


http://www.pmb.ro 

l V 5 / 

UKAS 



HMN'MHM 

OM 



















/ \ 



PRIMĂRIA MUNICIHULJUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 406/1700342/. 


f«M 


CĂTRE 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 4 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

b.DUL Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Alunişului , sector 4, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, prin Doamna 
, înregistrată la P.M.B. cu nr.1700342/21.01.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.406/22.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Alunişului nr.133-135, sector 4”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz 

nr. emis Primăria Sector 4, Aviz de traseu 

nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală - Primăria Sector 4, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unui cablu de joasă 
tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 160 m executat în domeniul public, din 
CS- (aferentă PTZ 1948) existentă în dreptul imobilului cu nr. 20 pe str. Bâldana, va 
continua prin trotuarul nr. pare din aceeaşi stradă, până la noul FDCP propus a se monta 
în incinta imobilului alimentat, în proximitatea limitei de proprietate cu imobilul din str. 
Bâldana nr.4. Pozarea cablului electric se va realiza subteran, în şanţ deschis executat 
prin săpătură, la adâncimea de 0,8 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrărilor nu există spaţii verzi/arbor/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr, din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de 
coordonare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 469/1701570/. 


2 a FEB. 2019 


CĂTRE 

S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. 

t 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Strada 
Voinicului i , sector 3, Bucureşti" 



Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, prin 

- împuternicit al S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1701570/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.469/25.01.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare cu 
energie electrică a imobilului situat pe Strada Voinicului nr.23, sector 3", vă comunicăm 
următoarele: 


1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 


emisă de E-distribuţie 
de Notar Public 
de Notar Public 
emis de Direcţia Servicii 

i 

emis de Administraţia 
emisă de Agenţia pentru 


Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. 

Muntenia, Contract de vânzare autentificat cu nr. 

Molcuţ lulia, Contract de vânzare autentificat cu nr. 

Ştefan Loredana Anca, Aviz de traseu nr. 

Publice- Primăria Sector 3, Aviz de traseu nr. 

Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr. 

Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unui cablu de joasă 
tensiune, 3x95+50N, pe un traseu în lungime de 165 m executat în domeniul public, din 
CD- Cutia de distribuţie 313 (aferentă PT 4582) existentă în apropierea intersecţiei str. 
Vulturilor cu str. Verdeţei, în dreptul imobilului cu nr.98, va subtraversa str. Vulturilor, va 
continua prin trotuarul nr. impare din str. Verdeţei, apoi prin trotuarul nr. impare din str. 
Voinicului, până în dreptul imobilului cu nr. , la noul FDCP ce va fi amplasată în incinta 
imobilului alimentat. Cablul electric va fi pozat la adâncimea de 0,9 m în şanţ deschis 
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executat prin săpătură cu lăţimea de 0,4 m - în trotuar. La subtraversare 
adâncimea de pozare va fi de 1,2 m. 

Traseul canalizaţiei electrice propuse nu va afecta vegetaţia. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrărilor nu există spaţii verzi/arbor/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza pianului de coordonare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
IW. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 

25. FEB. 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 516,11531/1702093,1685282/ ^ ® 

Către: SC DIONISIMPEX SRL 
Str. Bănişornr. 3, parter, sector 4 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă pentru imobilului situat pe str. Tuinici 
nr. 4, bl. 46, sc. 2, sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1685282/29.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11531/03.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1702093/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 516/29.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de apă potabilă 
pentru imobilului situat pe str. Tuinici nr. 4, bl. 46, sc. 2, sector 4, conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de DGL sector'4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de lOm, astfel: 

• din conducta existentă în parcare, în spatele blocului, perpendicular, până la 

aproximativ 7m faţă de limita din partea dreaptă a blocului. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 



Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sim ona -Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 
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Nr. 319/1699069/ ® ^ ^ 


Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cei Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă la imobilul din str. Ady Endre 
sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1699069/17.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 319/18.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Branşament de apă potabilă la imobilul din str. Ady Endre nr. 20 A, sector 1", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă 

comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Ady Endre, perpendicular, până la 
aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXi 

Simona-Mariar Şef Serviciu Avize şi Acorduri 



Daniela VOINESCU 




întocmit: 
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Nr. 322/1699330/ 04, MAU 2013 

Către : SC G/NICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Intrarea Străuleşti, sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1699330/17.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 322/18.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Intrarea Străuleşti, 
sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. t ji planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, 
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 93m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul intr. Străuleşti, în dreptul blocului 5 din 
str. Străuleşti nr. 1, prin carosabilul intr. Străuleşti, până la aproximativ 0,5m faţă de 
limita din partea stângă a imobilului cu nr. 53 din intr. Străuleşti. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
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Nr. 400/1700069/ U4.IWZ019 ====== - = - 

Către: SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din 
str. Suvenir , , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1700069/21.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 400/22.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din 
str. Suvenir nr. 1, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr - emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9m(branşament) + 
16m(racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul b-dului Dacia, perpendicular, până 

aproximativ 5m şi 7m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură {tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sim ona -Maria na POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Dan NESCU 



întocmit: 
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Nr. 402,462/1700026,1701421/ 0 4. MAR. 2019 

Către : SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale pe str. Nicolae 
Nicoleanu, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererile dvs. p înregistrate la P.M.B. cu nr. 1700026/21.01.2019, 
1701421/23.01.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 402/22.01.2019, 462/25.01.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie 
a gazelor naturale pe str. Nicolae Nicoleanu, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr - _ , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 63m(7m domeniul public + 56m domeniul privat), astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Nicolae Nicoleanu, perpendicular, până la 
aproximativ 17,5m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului cu nr. 16 din 
str. Nicolae Nicoleanu. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 



întocmit: 
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Nr. 405/1700046/ 0 4. MAR. 2013 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SRL - pentru SC ETORTURl SRL 

Str. Băiculeşti nr. 19, bl. D 9, sc. A, et. 5, ap. 24, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Neamului 
sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1700046/21.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 405/22.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Neamului nr. 3, sector 1, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. t a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, 
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, astfel: 

• din cablul existent în dreptul imobilului cu nr. 6 din str. Neamului, până la limita din 
partea dreaptă a imobilului alimentat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
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Nr. 435,11543/1700565,1685716/ U ^ MAk 

Căfre; SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin dl. 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilului situat pe 
str. Inovatorilor sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1685716/03.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11543/04.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1700565/22.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 435/23.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de energie electrică 
pentru imobilului situat pe str. Inovatorilor nr. 5, sector 1 , conform documentaţiei depuse 

(C.U. nr. . , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2m, astfel: 

• din cablul existent în trotuar, în dreptul imobilului nr. 5 din str. Inovatorilor, până la 

aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m-1.5m, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnîco-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art,4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariane POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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Nr. 438 /1700518/.....? 

CĂTRE, 

S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. 

Strada Caraiman nr.63, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 4 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

b.DUL Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe intrarea 
Târgul Frumos , sector 4, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de pentru S.C. 

ENERCONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1700518/22.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.438/23.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului 
situat pe intrarea Târgul Frumos nr.13, sector 4" vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 

Memoriu justificativ, Fişa de soluţie nr.2282915 emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de 
traseu nr.210//P18/5633/29.11.2018 emis de Direcţia Gospodărire Locală - Primăria 
Sector 4, Clasarea notificării nr.23303/06.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică prin pozarea unui cablu de joasă 
tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 76 m executat în domeniul public, din 
PTZ 1989 existent în spaţiul verde aferent blocului 5, va continua până la aleea dintre 
bloc 5 si bloc 6, apoi prin sp verde paralel cu aleea menţionată, până la FDCP-ul nou ce 
va fi montat în incinta imobilului alimentat. Va fi pozat un alt cablu de legătură pornind 
din nişa blocului nr.6, prin spaţiul verde aferent blocului- paralel cu aleea de acces la 
scara blocului , va continua prin alee până în dreptul imobilului alimentat, la FDCP-uL 
propus a fi montat în incintă. Pozarea cablului electric se va realiza subteran, în 
deschis executat prin săpătură, la adâncimea de 0,8 m -1,0 m în trotuar, iar traversai 
carosabilului se va realiza la o adâncime de 1,2 - 1,4 m. Ta De'upTiA 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a inventaiojgrt * D,u 

în proximitatea traseului lucrărilor, următoarul material dendrologic: ^ *) 

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin) cu circumferinţa trunchiului de 80 -90 cm, h=8 m, 
situat în dreptul imobilului cu nr.13; 

- 1 ex. trunchi fără coronament, situat în dreptul imobilului cu nr.13; 

- 3 ex. plopulus sp.(plop) cu circumferinţa trunchiului între 90-110 cm, h= 10- 
12m, în lateralul aleii de acces spre bloc 6; 
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- 8 ex. arbori din speciile Tilia, Fraxinus, localizaţi în spaţiul verde aferent bloc 

nr. 6 din intr. Târgul Frumos. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

• în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin "modelarea” traseului reţelei electrice propuse astfel încât să fie 
respectată distanţa de cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele 
edilitare subterane , Condiţii de amplasare; 

' Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de 
coordonare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul avizului are obligaţia înştiinţării asociaţiei de proprietari a blocului 6 
cu privire la execuţia lucrărilor prin spaţiul verde aferent blocului. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 11 . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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Nr. 463/1701083/ 


-euu i fe-a a= 


Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA 
B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie eietrică a imobilului situat pe sos. Chitilei 
sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701083/23.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 463/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucram: Alimentarea cu energie eietrică a imobilului situat pe şos. Chitilei nr. 329 sector 1 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. f a ' planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, 
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul str. Bistriţa, perpendicular, până la aproximativ Im faţă 
de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespecţarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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Nr. 468/1701181/ 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr, 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Gen. Alexandru 
St. Radovici, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1701181/23.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 468/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Gen. Alexandru St. Radovici, sector 2", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul 
favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data 
de 14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 21 Om, astfel: 

• în carosabilul str. Gen. Alexandru St. Radovici, între str. Precupeţii Vechi şi 
str. Viitorului. 


• se vor executa 20 racorduri de canalizare, 9 guri de scurgere, 5 cămine noi de 
vizitare 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 


Prezentul 

DIRECTOR EX 
Simona-Maria 



de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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Nr. 470/1701572/ KI-IAR ID13 ■ = 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilelor cu adresa Drumul Gura Putnei nr. 64 şi nr. 66, sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701572/23.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 470/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilelor cu adresa 
Drumul Gura Putnei nr. 64 şi nr. 66, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 470m, 
astfel: 

• din PT 2343, prin Drumul Guta Putnei (drum neasfaltat) pe partea nr. pare, până la 
limita din partea stângă a proprietăţii (drum de servitute). 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV i 
Simona-Mariana Pj 



Red:P.R/3ex.-27.02.2019 - prezentai WSf.pottat pe site~ul PMB 
httptfwww.prnb. rofinstîtuti/prirnar^dl rseii b l <fcrecfe_m edO/av^_arbori Jn_consuttare/a^^ , pe data de . 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESC^ 

întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 471 / 1701573/...3XMDI 


CĂTRE, 

SC. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt. 4,sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorl, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Sos. Triumfului 
nr. 71-73, sector 1, Bucureşti ” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 

- împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1701573/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.471/25.01.2019, prin care se solicită emiterea 
avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului 
situat pe Str. Triumfului. Chitilei nr. 71-73, sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Clasarea notificării 

nr * emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr. 

emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, împuternicire, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

- realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană a două cabluri electrice 
JT- 3x150+95N, pe un traseu de lungime 140 m, din care 137 m pe domeniul public. Traseul 
reţelei electrice propuse porneşte din trotuarul cu nr. impare aferent Şos. Chitila (din punctul de 
manşonare la cablul de JT existent în trotuar ) şi va continua prin trotuarul nr. impare din str. 
Triumfului până în dreptul imobilului cu nr. , 'la firida de distribuţie, contorizare şi protecţie - 
FDCP 12M ce va fi montată în incinta imobilului alimentat. 

Cablurile electrice vor fi montate în domeniul public în tuburi pliabile, pozate în şanţ cu 
lăţimea de 0,4 -0,5 m, la adâncimea de 0,9 m (în trotuar) şi la 1,2 m la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat că în 
trotuarul nr. impare din str. Triumfului există aliniament stradal, un nr. de 11 ex. arbori din speciile 
Acer (arţar), arbori situaţi în proximitatea traseului lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele; 

- Execuţia lucrării pe tronsoanele din traseu în care există vegetaţie, se va realiza 
numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului 
Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 
021/305.55.00, interior 4108. 

- in proximitatea arborilor/arbuştilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologîc. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m- 1.5 m faţa de 
arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul in care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi, 
aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 
40" fată de verticală). 

Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse 
prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea 
lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toalejare , 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 

planului de coordonare avizat anexat la documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru 
avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din 
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Red:D.V../ 3ex./27.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httn7Awww Dmb rQ/inslilutii/Drimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php 

pe data de. 
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PraMĂFHA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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O 4. MAR. 2019 


Nr. 493/1701688/. 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

Administraţia Străzilor Bucureşti 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Primăria Sectorului 4 Bucureşti 
Direcţia Gospodărire Locală ’ 

B.dul metalurgiri nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor 
M.P.) pe str. Bibescu Vodă ş/ alei spate bloc P5A, P3, P4, P5, sector 4, sector 3, 
Municipiul Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE100 SDR 11" 

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST 
ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1701688/25.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.493/28.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării " Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe str. Bibescu 
Vodă şi alei spate bloc P5A, P3, P4, P5, sector 4, sector 3, Municipiul Bucureşti, cu conducte 
şi instalaţii de racordare din PE100 SDR 11 ,, l vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

14.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, 

Aviz de traseu nr emis de Direcţia Gospodărire Locală din 

cadrul Primăriei Sector 4, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan 
de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• înlocuirea conductelor de gaze naturale şi a branşamentelor existente în lungime 
de 283,17 m pe str. Bibescu Vodă şi străzi adiacente, cu conducte din PE100SDR 11 Dn 90 
mm, pe un traseu care porneşte de la punctul de cuplare- PC în conducta existentă RP OL 8" 
pe strada Sf. Ecaterina, va continua prin carosabilul str. Bibescu Vodă, prin carosabilul Căii 
Şerban Vodă (până în dreptul imobilului cu nr.18 unde va avea CT). Traseul va străbate 
carosabilul aleii şi parcării aferente spate bloc P5, P5A, bloc P4 şi P3, până la branşamentul 
aferent bloc 5A unde va avea CT- (conform plan coordonator), traseul conductelor de gaze 
propuse şî a branşamentelor va fi în apropierea celui existent, executat prin asfalt/beton. 
Branşamentele propuse spre a fi reabilitate/realizate sunt în nr. de 15, conform planului de 
coordonare. 
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Lungimea conductei de distribuţie gaze proiectate va fi de aprox. 379 m, iar lungimea 

branşamentelor proiectate va fi de aprox. 106 m. 

La verificarea în teren efectuată în data de 08.02.2019 s-a constatat că la intersecţia 
str. Bibescu Vodă cu str. Sf.Ecaterina (în faţa Universităţii de Teologie) există spaţiu verde 
îngrădit, plantat cu iarbă, arbori şi arbuşti. De asemenea, în parcajul auto din spatele 
blocurilor P4, P5, P5A există un scuar plantat cu arbori din specia Platanus (platan). 

Vegetaţia, arborii şi arbuştii nu vor fi afectaţi de lucrările executate. 

Pozarea conductei va fi realizată manual în şanţ deschis la adâncimea de 0,9 m. 

2. in urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m 
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau d e toaletare, iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

înainte de începerea execuţiei lucrărilor se vor înştiinţa asociaţiile de proprietari 
aferente blocurilor afectate de execuţia lucrărilor. 

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuţia lucrărilor. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în 

baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 

din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINŞSCU 

Red:D.V.,M ex./26.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB ^ 2 7 . F£fl 2013 
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04. MAR. 2019 


Nr. 502/1701973/ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 


PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pluguşor 
nr. 52 A, sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701973/25.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 502/28.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pluguşor nr. 52 A, sector 2, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul 
favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data 
de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Pluguşor, perpendicular, până la 
aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariam 




Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela Vi 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 517/1702403/. 
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CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ELECTRO TIRON S.R.L. 

Strada Lacul Ursului nr.50, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectare 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Matei Voievod 7 sector 2, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. 
ELECTRO TIRON S.R.L. pentru S.C. ALEX EDILITAR CONSTRUCT S.R.L., înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1702403/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.517/29.01.2019, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare 
cu energie electrică a imobilului situat pe strada Matei Voievod 103A, sector 2", vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.248/ 12”V” din 

11.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avize 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, 
împuternicire,), lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric nou prin montarea unui cablu de joasă 
tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 35 m (25 m trotuar în domeniul public 
+10 m pământ în proprietatea beneficiarului), alimentat din CS amplasată în trotuar, în 
dreptul imobilului cu nr. din str, Matei Voievod. Traseul de pozare a cablului electric 
va continua prin trotuarul nr. impare din str. Matei Voievod, până în dreptul imobilului cu 
nr. , la noul FDCP ce va fi montat incinta imobilului alimentat, la limita de 
proprietate cu domeniul public. 

Pozarea cablului electric se va realiza subteran - în pământ în profile 
existente, în şanţ deschis la adâncimea de 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrărilor nu există spaţii verzi/arbor/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. din 11.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Red:D.V V 3ex./26.02.2019 - prezentul aviz a fosl posta! pe site-ul PMB 

MtDy/vww.omb.m/instilid} mediu/avizeartoori in consuto/avize arbori in consuttare.php 

pe data de . 
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Nr.7,1067/1694572,1708459/. ÎA.Mk ® 

CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectore 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Oaspeţilor . sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul 
, înregistrată la P.M.B. cu nr.1694572/28.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.7/03.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1708459/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1067/14.02.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Oaspeţilor nr. , sector 7” vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 14.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat cu nr. de notar 

public llie Laura Marcela, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric nou, trifazat prin montarea unui cablu de joasă 
tensiune 3x10+6C, pe un traseu în lungime de 20 m (10 m trotuar în domeniul public +10 
m coborâre de pe stâlp), din LEA - linia electrică aeriană existentă pe str. Oaspeţilor, pe 
stâlpul existent în trotuarul nr. impare, în dreptul limitei der proprietate dintre imobilele cu 
nr . Traseul de pozare a cablului electric la coborârea de pe stâlp va continua 

prin trotuarul nr. impare, până în dreptul imobilului cu nr. la noul BMPT ce va fi montat 
incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate dreapta, cu acces din domeniul public. 

Pozarea cablului electric se va realiza subteran - în trotuar, în profile 
existente, în şanţ deschis la adâncimea de 0,8 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat 
că trotuarul nr impare (în proximitatea traseului ) există platbandă de spaţiu verde cu 
lăţimea de 2,8 m şi 1 ex. Salix sp. (salcie) cu 0 35-40 cm, h= 10m şi un arbust, plantaţi 
în proximitate. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

* Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de 
Construire şi în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 

RediD.V../ 3ex./04.03.2019 - prezentul aviz a fost postai pe sîte^ul PMB 

http^/www.omb.no/institutii/primaria/directii/dtrectia mediu/avize arbori in consultare/avize arborijn consuJEare.php pe data de 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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Nr. 300,1019/1698689,1708059/ 

Către: D-na - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

PMB 

Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Elena 
Cuza sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698689/16.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 300/17.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. 
cu nr. 1708059/12.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1019/13.02.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Elena Cuza nr. 33, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis DGL sector 4), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 20m, astfel: 

• din PT 899 existent viz-a-viz de imobilul alimentat, prin trotuarele şi carosabilul 
str. Elena Cuza, până la aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în căzui în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şt suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

^\' 


întocmit: 

Exp. Rppana PARASCA 


MU). 


Red:P.R-/3ex,-06.03.2019 - prezentul aviz a fost postai pe sile-ul PMB 

http-jywww.pmbjo/institutii/primaria/directii/directia„mediu/avize artx>riJn_consullare/avize aitwri m.consultare.php . pe data de 
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Nr. 467/1701162/. Oft+Wt 2011 ) 


CĂTRE, 

APA NOVA BUCUREŞTI S.A. 

Strada Tunari nr.60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Racord de canal pentru imobilul din strada Luptătorilor 
sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de APA NOCA BUCUREŞTI S.A., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1701162/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.467/25.01.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Racord de canal 
pentru imobilul din strada Luptătorilor nr.87, sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Contract de vânzare autentificat cu nr. , Memoriu justificativ, Aviz nr. 

emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Aviz de traseu 
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, 
E-distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, 
STB, RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu 
lungimea de 7,0 m, care se va lega la reţeaua publică de canalizare Dn 50 cm din beton, 
existentă în carosabilul străzii Luptătorilor, prin intermediul căminului de inspecţie existent 
în carosabil, în dreptul imobilului cu nr. . Traseul racodului de canal va traversa parţial 
carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr. , până la căminul de racord proiectat 
ce se va amplasa în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate cu domeniul 
public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat 
că nu există spaţii verzi/arbori /arbuşti afectaţi de execuţia lucrărilor. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4 t 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

-f' 
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Nr. 494/1701675/ 

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL 

Str. Afluentului nr. 10, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe 
mtr. lulia Haşdeu, intr. Alexe Marin cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 
11, sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701675/25.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 494/28.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe intr. lulia Hasdeu 
mtr. Alexe Marin cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11, sector 1 " conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. ^ , a planurilor anexate şi 

MemorMui tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), 
va comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 124m, astfel: 

• din str. lulia Haşdeu la intersecţie cu intr. lulia Hasdeu, prin carosabilul intr. lulia 
Haşdeu pe parte nr. pare şi în carosabilul intr. Alexe Marin. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate* 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespecţarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare 
Prezentul aviz are termen de-valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, ^ 

Simona-Mariana POPA 







Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINj^GU 

întocmit: 

Exp ffogmafiARflSCA 

Red:P.FU3ex.-27.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr. 496/1701977/ 08. MAR. 2013 ” “ ~ - 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Teleajen 
sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs. p înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701977/25.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 469/28.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Teleajen nr. 6, sector 2, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul 
favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă 

comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 11m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Teleajen, perpendicular, până la limita din 
partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romanla2019.eu 

FiBţ lînrt wr h i I i.rX.+t 


O 8. MM 2079 


Nr. 498/1701972/ 

Către ; SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cetatea 
Neamţului, A, sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701972/25.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 498/28.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cetatea Neamţului nr. 17 A, 
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime 
de 3,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Cetatea Neamţului, perpendicular, până la 
limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR - 

Simona-Ma 

y 






Şef Serviciu Avize şi Acordurp 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

Titţ ifrin In **r*i i >4** I 


o 8, MAR.. 2019 


Nr. 499/1701970/. 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Silvia 
, sector 2, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI 
PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1701970/25.01.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.499/28.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Silvia nr. , 
sector 2 ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

29.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de 
acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. şi fişa de soluţie 

nr. emise de Distrigaz Sud Reţele, Contract de vânzare- cumpărare 

autentificat sub nr. , Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii 
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Radet, Luxten, Netcity- 
Telecom, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea 
constă în: 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 10,0 m şi a unui post de reglare-măsurare 
aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă 
presiune, din PE100 SDR11 Dn 125mm, existentă în carosabilul din str Silvia, în dreptul 
imobilului alimentat. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va traversa parţial 
carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr. 85 din str. Silvia, la 3,0 m de limita de 
proprietate dreapta a acestuia. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi 
realizat pe domeniul public, iar pozarea conductei de branşament se va executa prin 
săpătură în şanţ deschis, la adâncimea de 0,5-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau_de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 29.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 

împreună cu planul anexă * vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. ^ 

în perioada 15 noiembrie * 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico*edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOIN 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


o 8. MAR 2019 


Nr. 501/1701966/ 


romanla2019.eu 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei, nr. 11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


O 


Referitor la lucrarea:"Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Ritmului 
sector 2, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1701966/25.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.501/28.01.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul din str. Ritmului nr.17, sector 2", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Număr 
soluţie de acces emisă de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz 

nr - emisefe Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Aviz nr. 

emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, avize individuale emise de 
deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, 
Luxten.Telekom Romania, Netcity-Telecom, S.T.B., RADET, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 6,0 m (5, m + 1,0 m reiser) şi a unui post de 
reglare-măsurare aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze 
naturale, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 125 mm existentă în carosabilul din 
str. Zidurilor. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va traversa parţial carosabilul 
şi trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr. 17 din str. Ritmului, la 0,5 m de limita de 
proprietate stânga a acestuia. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat 
pe domeniul public, iar pozarea conductei de branşament se va executa prin săpătură în 
şanţ deschis, la adâncimea de 0,5-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat 
că în proximitatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilltare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4 f 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESetJ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


_ U m 2RIQ 

Nr. 523/1702311/ 


Către: DL 


- pentru Dl. 



romania2019.eu 

In^rni J Jri^ilt 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
b-dul I.C. Brătianu i sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1702311/28.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 523/29.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: ,Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe b-dul I.C. Brătianu nr. 36, 
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de PS 3, avizul Ministerului Culturii 
nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 

22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de lOm, astfel: 

• din PT 1659 amplasat pe terenul imobilului IE 206062, pe un traseu ce străbate 

parţial terenul dintre imobilul cu nr. 57 şi imobilul cu nr. 59 din str. Gabroveni, intră în 
subsolul clădirii prin goluri (fără afectarea sub nicio formă a structurii de rezistenţă), 
până la noul PC (autorizat prin AC ), montat la subsol în 

incinta imobilului alimentat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


_ D-& MAR 2019 

Nr.524/1702116/. 


romanla2019.eu 


CĂTRE, 

S.C. MENCON BUILD S.R.L. 
prin 

MĂNESCU CONSTANTIN 

ridicare de ta Registratură - 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Şos. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Obiectul lucrării: " Realizare branşament de apă potabilă şi a unui racord de 
canalizare pentru imobilul din Strada Johannes Kepler sector 2” 

Având în vedere solicitarea depusă de Domnul Mănescu Constantin pentru S.C. 
MENCON BUILD S.R.L., înregistrată la Primăria Sectorului 2 Bucureşti cu 
nr.1702116/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.524/29.01.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: “ Realizare branşament de apă 
potabilă şi a unui racord de canalizare pentru imobilul din Strada Johannes Kepler nr.27, 
sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare: (Certificat de Urbanism nr. din 

19.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare cu încheierea de autentificare nr. din 22.09.2016, Memoriu justificativ, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. 

emis de ADP Sector 2, avize individuale ale administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, Extras de carte funciară de informare), lucrarea 
constă în: 

■ realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă Dn 30 mm şi 
lungimea L= 8,0 m, care se va lega la reţeaua publică de apă potabilă din fontă, Dn 100 mm 
existentă în carosabilul din strada J. Kepler. Traseul branşamentului de apă potabilă proiectat 
va traversa parţial carosabilul în dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branşament ce 
va fi montat în în trotuar, în domeniul public. 

Adâncimea de montare a branşamentului de apă potabilă va fi sub adâncimea de înqhet 
(0.9-1,10 m). 

■ realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 200X5,7 mm SN8, cu 
lungimea de 6,0 m, Hcanal=4,5 m, Hcr=2,5 m şi panta 30%, care se va lega la reţeaua publică 
de canalizare Dn 100 cm din beton, existentă în carosabilul din str. J.Kepler. Traseul racordului 
de canal va traversa carosabilul până la căminul de racord ce va fi realizat în trotuar, în 
domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului racordului de canalizare şi a branşamentului de apă potabilă există 
plantat în alveola din trotuar, la aprox. 1,0 m de limita de proprietate dreapta a imobilului, un ex. 


—F^=n 
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Acer sp.(arţar), cu 0 40 cm, h=12-14m. De asemenea, la limita de proprietate stânga a 
imobilului există plantat un ex. Fraxinus sp.( frasin ), 0 40 cm, h=12 m, 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizuf favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei 
noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la teL 021/305.55.00, interior 4108. 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se 
va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

în cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, 
prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul 
domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp 
friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind 
avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de 
Urbanism nr, emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă- vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCt 

" < % 


JINESCU 
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Nr. 574, 804/1702637,1705788//. 


2013 


CĂTRE, 

S.C. PROSPER GAZ S.R.L. 

Bulevardul Basarabia nr. 69, BI.A16a, sc.1, Ap.6, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Daniel 
Danielopolu sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. PROSPER GAZ S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1702637/29.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.574/30.01.2019, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1705788/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 804/07.02.2019, 
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul din str.Daniel Danielopolu nr.30-32, sector 1", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 26.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare autentificat cu nr. , Aviz tehnic de racordare nr. 

emisă de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico- 
edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten.Telekom Romania, Netcity-Telecom, 
S.T.B., RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 
SDR 11, Dn 63 mm, cu lungimea de 15,0 m (14,0 + 1,0 raiser) şi a unui post de reglare-măsurare 
aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă presiune, din 
PE 100 SDR 11, Dn 90 mm existentă în str. Daniel Danielopolu, în spaţiul verde - la limita spre 
trotuar (conform plan anexa la Certificatul de Urbanism). Traseul de pozare a branşamentului 
proiectat va traversa trotuarele, platbanda de spaţiu verde şi carosabilul, până la postufde reglare 
măsurare ce se va monta în firidă, în proximitatea limitei de proprietate stânga a imobilului 
alimentat. Pozarea conductei de branşament se va executa prin săpătură în şanţ deschis, la 
adâncimea min. de 0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că 
racordarea branşamentului propus se va executa în spaţiul verde în care există arbori plantaţi. De 
asemenea, traseul conductei de branşament străbate spaţiul verde sub formă de platbandă cu 
lăţimea de 1,30 m şi în care există plantaţi arbori din specia Platanus (platani). 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

• Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre 
cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

* în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va 
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. " din 26.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare 
şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Beneficiarul avizului şi constructorul sunt direct răspunzători de execuţia lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, fit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Red:D.V,./3ex./01.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site*u1 PMB 
htlo^/www.omb.ro/institutîi/orimaria/directii/directia mediu/avize arbori m 

pe data de..... 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Obiectul, lucrării: “Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale RP pe str. Cislău, 
Fântânica, Baicului, Costache Conachi - sector 2, Municipiul Bucureşti, cu 
conducte şi instalaţii de racordare proiectate MP din PE 100SDR 11" 

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1704735/04.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.728/05.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind 
executarea lucrării "Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale RP pe str. Cislău, 
Fântânica, Baicului, Costache Conachi - sector 2, Municipiul Bucureşti, cu conducte 
şi instalaţii de racordare proiectate MP din PE 100SDR 11”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 30.10.2017 (prelungit până la data de 29.10.2019) emis de Primăria Municipiului 
Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr. 

emis de Consiliul Local sector 2- ADP S2, Aviz nr. 
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti, plan de coordonare avizat 
de administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• înlocuirea conductelor şi branşamentelor de gaze naturale RP existente pe 
străzileCislău, Fântânica, Costache Conachi şi Baicului cu conducte din PE 100 SDR 
11 proiectate în regim de MP-medie presiune. Conducta de gaze propusă pe str. 
Fântânica se va racorda în conducta de distribuţie gaze existentă în carosabilul din 
Şos. Pantelimon x str. Fântânica şi va continua prin carosabilul str. Fântânica până la 
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str. Torentului. Conducta propusă spre înlocuire se va ramifica pe Aleea Cislău, pe 
str. Str. Baicului, şi str. Costache Conachi, astfel: 

- prin spatele blocurilor nr.117-119 din sos. Pantelimon, cu CT în dreptul 
imobilului cu IE234794; 

- în aleea de acces dintre blocul 2 şi blocul 10 din Aleea Cislău, cu CT în 
dreptul blocului 1 A; 

- prin spaţiul verde aferent blocurilor din str. Baicului nr.6, nr.8 şi nr.10; 

Se vor înlocui branşamente conform plan anexă la Certificatul de Urbanism, 
Lungimea totală a conductelor înlocuite şi a branşamentelor va fi de : 1902m + 481 m 
= 2383 m. Pozarea conductelor propuse va fi realizată în şanţ executat prin 
săpătură, la adâncimea min de 0.9 m. 

2. la verificarea în teren efectuată în data de 28.02.2019 s-a constatat că : 

- conductele de gaze propuse şi branşamentele traversează spaţii verzi 
aferente: blocurilor IA şi IC din str. Tampa, traversează spaţii verzi aferente 
blocurilor din Str. Baicuiui nr.6, nr.8 şi nr.10, precum şi spaţiile verzi aferente 
blocurilor din str. Costache Conachi. In aceste spaţii verzi există arbori/arbuşti 
plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55,00, 
interior 4108. 

- în proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul 
conductelor/branşamentelor ce vor fi înlocuite - menţionate mai sus, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m 
- 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rânirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare^ 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul 
dendrologic poate fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu 
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului 
dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se 
constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, 
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau_de toaletare , iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului, existând riscul secţionării 
acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica 
plantarea de material dendrologic în compensare). 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia 
lucrărilor şi de respectare condiţiilor din prezentul aviz. 


Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti , România 












Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. din 30.10.2017 prelungit, emis de 

Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul 
lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de 
începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOH^SCU 


Red:D.V../ 4ex./04.03.2019 - prezentul aviz & fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb rpflr^ mediu/avize arbori in consuttare/aviza afbori in consuttare.oho 

pe data de. 
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CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 

fi 1 1 i 

prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Lucrare structurală pe str. Doamna Ghica de interconectare fir 
MP Şos. Petricani şi conducta de MP str. Heliade între vii, Drăguşin Deleanu", 
sector 2" 


Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1704736/04.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.729/05.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind 
executarea lucrării " Lucrare structurală pe str. Doamna Ghica de interconectare fir 
MP Şos. Petricani şi conducta de MP str. Heliade între vii, Drăguşin Deleanu", sector 
2”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• Interconectarea conductelor de gaze naturale, MP existente pe Şos. 
Petricani cu conducta existentă pe str. Heliade între vii, la intersecţia cu str. Deleanu 
Drăguşin, printr-o reţea de gaze naturale din PE100 SDR11 Dn 250 mm, pozată 
subteran pe str. Doamna Ghica , între Şos. Petricani şi str. Heliade între vii. Conducta 
de gaze propusă pe str. D.na Ghica se va racorda în PCI la conducta de gaze 
existentă în Şos. Petricani şi PC2 punctul unde se va cupla la conducta de 




TI 
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gaze existentă în carosabilul din str. Heliade între vii (conform plan anexă la 
documentaţie). Traseul conductei propuse între cele două puncte de cuplare va 
străbate carosabilul sos. Petricani, trotuarul din sos. Petricani, sos. Doamna Ghica si 
trotuarul - parcajele din această stradă, Sos. Colentina, spaţiul verde sub formă de 
platbandă din str. Doamna Ghica, carosabilul din str. Heliade între vii. Lungimea 
totală a traseului va fi de 2009 m. Se vor monta 5 buc. armături (vane) în cămine cu 
dimensiuni de 1,5 x 1,7 x 2,4 m. 

La verificarea în teren efectuată în data de 28.02.2019 s-a constatat că : 

- Punctul de cuplare PCI este în spaţiul verde / trotuarul paralel cu linia de 
tramvai de pe şos. Petricani intersecţie cu şos. D.na Ghica, spaţiu verde în care 
există arbori plantaţi din specia. Platanus; 

- în proximitatea traseului din trotuarul şi carosabilul din str. D-na Ghica, 
există aliniamente stradale cu arbori plantaţi în alveole; 

- în str. Doamna Ghica, în dreptul str. Comarnic, traseul conductei de gaze 
propusă trece prin platbanda verde plantată cu arbori şi gazon din zona mediană a 
carosabilului; 

- în dreptul blocului 12 Sud, de la D-na Ghica nr.32, traseul conductei 
traversează spaţiul verde aferent blocului. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

• Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108. 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m 
- 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare^ 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului, existând riscul secţionării 
acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica 
plantarea de material dendrologic în compensare). 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia 
lucrărilor şi de respectare condiţiilor din prezentul aviz. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 


Certificatul de Urbanism nr. 


din 06.03.2018 emis de Primăria 


Municipiului Bucureşti şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mari: 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniels CU 



Red:D.V../ 4ex./04.03,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutiW mediu/avize arbori in consultare/avtze arbori In consuttare.Dhp 


pe data de.... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


H-fl-Mk j\m 

Nr. 866/1706339/. 



romania2019.eu 


CĂTRE, 

S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. 

Aleea Marius Emanoil Buteică, nr. 18-20, sector 3, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4 

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Redimensionare reţea publică de apă potabilă din dreptul 
imobilului cu . lin str. Verzişori, sector 4" 



Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1706339/07.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.866/07.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 866/08.02.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Redimensionare reţea publică de apă 
potabilă din dreptul imobilului cu nr.6 din str. Verzişori, sector 4”, vă comunicăm 
următoarele: 


1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiul Bucureşti împreună cu planul anexă, 

Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia de 

Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4 Bucureşti, Aviz nr. 

emis de Direcţia Transporturi - PMB, Aviz nr. 
emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan coordonator avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare înlocuirea reţelei de apă potabilă existente în carosabilul din str 
Verzişori, din fontă cu Dn 100 mm, cu o conductă PEID 180 x 10,7 mm şi cu lungimea 
L=200 m, în vecinătatea traseului existent, cu racordare în conducta de apă DN 450 mm 
din str. Bucur. Traseul connductei de apă propuse va pomi din str. Bucur, va continua 
prin carosabilul str. Verzişori până la căpătui terminal al acesteia, în dreptul imobilului cu 
nr. . Conducta de apă potabilă nouă va prelua branşamentele existente şi vor fi 
refăcute legăturile la hidranţiisubterani de incendiu existenţi. 

■ realizare branşament de apă potabilă nou pentru imobilul din str Verzişori nr. 

6 din PEID 125x7,4 mm şi lungimea de 9 m.Traseul branşamentului propus va travej; 
carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr. 6. Pozarea subterană a conducţ 
apă potabilă propuse se va realiza la adâncimea de 1,2 m -1,50 m, în şanţ deschis, f O/^ 

Dezafectarea vechii conducte de apă pşotabilă se va realiza prin buşo&^^£^4 §1 
umplere cu beton fluid. ’ D, 0 Â'j 

<*/V 


SNIC/jbJ 
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2, Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat 
că traseul lucrării nu afectează spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări dedef risare sau de 
toaletare , iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiul Bucureşti şi 

în baza planului de coordonare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti", 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona^Marîana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela V( U 
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PnMAHA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI fSSSBSS^&S^ 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1018,1065,1327/1707917,1708657,1711927/. 




CĂTRE, 

S.C. VILA RUSTIC S.R.L. 
prin 

-Registratură- 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Branşament de apă potabilă pentru imobilul din str. 
Jandarmeriei i sector 1” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. VILA RUSTIC S.R.L. prin D-na/D-ra 
, înregistrată la P.M.B. cu nr.1707917/12.02.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.1018/13.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1708657/13.02.2019 şi nr.1711927/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
1065/14.02.2019 şi nr.1327/22.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind 
executarea lucrării: " Branşament de apă potabilă pentru imobilul din str. Jandarmeriei 
nr. 13F, sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 

nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună 

cu planul anexă, Memoriu justificativ, Adresa nr. emisă de 

Direcţia Patrimoniu - PMB, Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Direcţia Transporturi - 

PMB, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud 
Muntenia, STB, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania SA, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 40 mm şi 
lungimea de 14 m, care se va lega la conducta de apă De 225 mm PEHD existentă în 
carosabilul din str. Jandarmeriei. Traseul branşamentului propus va traversa carosabilul şi 
trotuarul în dreptul drumului de servitute aferent imobilului cu nr.13F, până la căminul de 
branşament existent la intrarea pe drumul de servitute. Pozarea subterană a conductei de 
branşament propuse se va realiza la adâncimea de 0,9 m - 1,10 m. Subtraversarea 
carosabilului din str. Jandarmeriei se va realiza prin foraj orizontal dirijat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat 
că traseul lucrării nu afectează spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în Conformitate 
cu H.C.G.M.B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării, 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 1 ". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTA* EXECUTIV, 
Simaha-Marign^ POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 

4 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

Fp?jţ ilrvi ir trt A i i ^c-r- m 


O 8. MAR 2019 


Nr. 1102/1709210/, 


CĂTRE, 

S.C. MIRALINSTAL COMP AN Y S.R.L. 

-Registratură- 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4 

Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale fi branşamente de gaze 
pe strada Verzişori , sector 4, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la 
■ ' P.M.B.'cu nr.1709210/14.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1102/15.02.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: " Extindere conductă de gaze naturale şi 
branşamente de gaze pe strada Verzişori nr.6, sector 4", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces 
la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, 

Memoriu justificativ, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire 

Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Plan de coordonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico- 
edilitare), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale din 2 părţi: 

I. prima parte a extinderii va fi realizată din teavă de PE Dn 125 mm şi lungime L=15 
m (10 m - pe domeniul public şi 5 m pe domeniul privat) şi montată subteran; 

II. a doua parte a extinderii (în continuarea primei părţi) va fi realizată din teavă de 
OL 4” (realizată în totalitate pe domeniul privat din str. Verzişori nr.6) şi lungime L=123 m, 
montată aerian; 

Conducta propusă va fi cuplată în conducta de OL 12 ”, existentă în carosabilul str. 
Verzişori, perpendicular pe aceasta. 

Lungimea totală a conductei de gaze propuse va fi de 138 m, iar traseul acesteia va 
porni din carosabilul str. Verzişori, va continua prin incintă pe faţada clădirilor din incinta 
imobilului, până la imobilul nr.D unde va avea cap terminal. 

- realizare 5 branşamente de gaze naturale noi, din teavă OL 2 Vz montată aerian, 
cu lungimea fiecărui branşament de L=1 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că nu 
există vegetaţie pe traseul lucrărilor. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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Precizăm câ in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, Inclusiv 
refacerea gazonului. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti - vizat spre 

neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Deoarece imobilul din str. Verzişori nr,6 se află amplasat pe Parcelarea Verzişori, 
parcelare înscrisă în Lista monumentelor istorice ** poziţia 206-cod LMI 2015/B-ll-s-B-l7928, 
prezentul aviz este valabil numai în prezenţa şi cu respectarea avizului emis de Ministerul 
Culturii şi identităţii Naţionale. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil însoţit şi de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare 
şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4, lit. b) 
din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 

- 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Oâm 2019 



Nr.l 141/1709862/ 


CĂTRE, 

S.C. AUZ INVESTEMENT S.R.L. 
prin 

DOMNUL 


ridicam de la Registratură - 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Şos. Electronicii’, nr. 44, sector 2, Bucureşti 

Obiectul lucrării: “ Realizare branşament de apă potabilă şi a unui racord de 
canalizare pentru imobilul din Strada Căluşei i t, sector 2” ’ 

Având în vedere solicitarea depusă de Domnul pentru S.C. ALIZ 

INVESTEMENT S.R.L., înregistrată la Primăria Sectorului 2 Bucureşti cu 
nr.l709862/15.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.l 141/18.02.2019, prin care se’solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Realizare branşament de apă 
potabilă şi a unui racord de canalizare pentru imobilul din Strada Căluşei nr.23, sector 
2”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare: (Certificat de Urbanism nr. din 

01.08.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de carte 
funciară de informare nr. asupra imobil cu CF , Memoriu justificativ, 

Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova SA, Clasarea Notificării nr. 


emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. 
emis de ADP Sector 2, avize individuale ale administratorii reţelelor tehnico- 


edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 


realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn 40 mm 


(PEID 50x4,5 mm) şi cu ungimea L=11,0 m, care se va lega la reţeaua publică de apă potabilă 
din fontă, Dn 200 mm existentă în carosabilul din strada Căluşei. Traseul branşamentului de 
apă potabilă proiectat va traversa parţial carosabilul în dreptul imobilului alimentat, până ia 
căminul de branşament (executat în regie proprie) ce va fi montat în incinta imobilului, la max.2 
m de limita de proprietate cu domeniul public. 

Adâncimea de montare a branşamentului de apă potabilă va fi sub adâncimea de înahet 
(0.9-1,10 m). a ’ 


realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm SN8, cu 


lungimea de 8,0 m, Hcanal=3,4 m, Hcr=2,95 m şi panta 4%, care se va lega la reţeaua publică 
de canalizare Dn 50 cm din beton, existentă în carosabilul din str. Căluşei. Traseul racordului de 
canal va traversa carosabilul până la căminul de racord (realizat în regie proprie) ce va fi 
realizat în incintă , la max 2 m de limita de proprietate cu domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului racordului de canalizare şi a branşamentului de apă potabilă nu există 
vegetaţie. 
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în urma analizării documentaţia! depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţieijMcră rii menţionate. 

în cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie - 15 Martie, 
prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul 
domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp 
friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind 
avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico edilitare şi 

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaleta rg, 
iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă,- vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei 

lucrării. . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
î a POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Red:D.V../3ex./.04.03.2019 - prezenM aviz a tost poslat pe site-ul PMB 

hrtnJ/www rjnb.reVinstiliJtii/pftfnaria/directii/directia mediu/avize arbori in consulţare/avize arbori , ip . consulta re -pftp 
pe data de........ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


p * m B 

Nr. 1576,1706 /1714298/. 


romania2019.eu 

fitţ ilrti c lf I i I 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 

Direcţia Administrarea Domeniului Public 

în atenţia Domnului Fiorin MANEA - Director Executiv 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a Parcului Pantelimon cu 
adresa Şoseaua Gării Căţelu sector3, Bucureşti" 

Referitor la cererea depusă de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, prin Primăria 
Sectorului 3 Bucureşti, înregistrată la P.M.B. cu nr.1714298/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr. 1576/01.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr. 
1706/06.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: 
” Alimentare cu energie electrică a Parcului Pantelimon cu adresa Şoseaua Gării Căţelu nr.lM, 
sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
H.C.G.M.B nr. 160/23.08.2001, Acord nr. emis de Direcţia Servicii Publice 

Primăria Sector 3, Aviz tehnic de racordare nr. şi Fişa de soluţie 

nr. emise de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. 

emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unor cabluri electrice subterane 
racordate prin manşonare la cablul electric existent în trotuarul din Şos. Gării Căţelu, la 
intersecţia cu str. Eretului. Traseul reţelei electrice propuse va avea lungimea de 1050 m 
executat în domeniul public, pornind din locul de manşonare, va subtraversa prin foraj orizontal 
dirijat carosabilul din Şos. Gării Căţelu, va continua prin trotuarul aferent nr. impare, prin parcajul 
auto existent adiacent Parcului Pantelimon (începând din dreptul str. Chezăşiei) până în dreptul 
str. Hăşmaşului, în dreptul intrării în parc (la limita parcului). Cablurile electrice vor fi pozate în 
pământ, în profile existente în trotuar, în şanţ deschis la adâncimea de 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.03.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului reţelei electrice propuse se află arbori plantaţi şi spaţii verzi adiacente 
trotuarului unde vor fi executate lucrările. Se vor proteja arborii din vecinătatea lucrărilor. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor din proximitatea traseului, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Având în vedere că lucrările se desfăşoară pe amplasament aflat pe Lista 
monumentelor Istorice din 2015, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de 
Ministerul Culturii şi identităţii Naţionale. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare 
şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti", 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V. J 3ex./06.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hUn7Awww.pmb.ro/institu1ii/arimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in.consultare ptip 


pe data de. 


06 MAR 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romanla2019.eu 

-If* fr| L'tt) * >< v rn I - ^H 1 


Nr. 93,773/1696077,1705376/ î 2 MAR. 2019 

Căfre; SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SA - prin dl. - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Aurel 
Perşu nr. 112-114, sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696077/08.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 93/09.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1705376/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 773/06.02.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Aurei Perşu nr. 112-114, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Aurel Perşu, perpendicular, până 
la aproximativ 14m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 


Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


Menţionăm că îo.baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR E$ECtyîjjy, ^ Şef Serviciu A vize şi Acorduri 

Simona-Mariţma PQjPA Daniela VOINESCU [\\ 

întocmit: 


Red:P.R73ex.-05.03,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http'J/www.pmb.fctff»^ .mediu/avtze.art»ri_in_conâuItare/avize_artx)riJn_consuftare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU -— 


Nr. 472/1701574/ U m ^ 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domnea Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentarii cu energie electrică 
a imobilului situat pe str. Şaradei nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701574/29.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 472/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentarii cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Şaradei nr. " conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

.a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 
1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 160m, astfel: 

• din dreptul imobilului cu nr. 120 din şos. Chitilei, subteran, prin trotuarul nr. pare al 
şos. Chitilei, subtraversează str. Pieţei şi str. Şaradei, continuă prin trotuarul nr. 
impare al str. Şaradei, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stânaă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contra' 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lît.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-h 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 




întocmit: 


08. MAR 2B13 


Red:P.R74ex.-06.03.2019 ■ prezentul aviza (ost postat pe site-ul PMB 

http:(/www.pmb.r«Vinst(tutn/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arborjJn_consultare-php , pe data de 













PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 474,11809/1690462,1701549/ ] ^ MAR. 2019 

Către: SC BEP LIGHT ENERGY SRL - prin 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


v ) 

O 



Referitor ia lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Pipera 
nr. sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690462/14.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11809/17.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1701549/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 474/25.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a 
imobilului situat pe şos. Pipera nr. , sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 300m(35m domeniul public + 265m 
domeniul privat), astfel: 

• din cablul existent în troturul şos. Pipera pe partea nr. pare, subtraversează 

şos. Pipera, până la aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (lehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti' 1 . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 




RediP R73ex.-06.03.20 19 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http7/www.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia_ mediu/avize artwrijn.consultare/avize^artoori in consultare.php , po data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 495/1701975/. 


wut- m 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

O 

Referitor ia lucrarea: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Silozului 
. sector 2, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1701975/25.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.495/28.01.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul din str. Silozului nr.14, sector 2”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

03.08.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract 
de vânzare - cumpărare autentificat cu nr. de notar public llie Adriana, 

Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de 

Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de 

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale,' Aviz nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor 
tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, 
Netcity-Telecom, S.T.B., RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 11,5 m (10,5 m + 1,0 m reiser) şi a unui post 
de reglare-măsurare aferent montat la distanţa 3,5 m de limita de proprietate dreapta a 
imobilului alimentat. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, 
redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. 
Silozului. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public şi 
va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr. 14 din str. 
Silozului, iar pozarea conductei de branşament se va executa prin săpătură în şanţ 
deschis, ia adâncimea de 0,5-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat 
că în proximitatea traseului lucrării există un ex. Ulmus sp.(ulm) cu 0= 80cm, h= 12m, 
plantat în alveolă, la aproximativ 7 m de limita de proprietate dreapta. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 

împreună cu planul anexă * vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 11 . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINES<":ii 



OftMAR 2019 


Red:D V../ 3ex./06.03.2Q1& - prezentul avii a tosl postat pe site-ul PMB 

arbori in consultare.Dhp 










PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 616/1703074/ 



Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin 


romania2019.eu 

rrrjţslrviR^if: ir I l,-ţvr 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Berechet 
*, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1703074/30.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 616/31.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Berechet nr. 10 A, sector 2, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul 
favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data 
de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 15m, astfel: 

• din cablul existent situat în trotuarul str. Berechet la intersecţie cu b-dul Ghica Tei, în 
dreptul imobilului cu nr. 125 din b-dul Ghica Tei, continuă prin trotuarul str. Berechet 
până la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat. 

• pe traseul lucrării sunt montate 2 cabluri de joasă tensiune, iar lungimea totală a 
celor 2 cabluri va fi de 40m. 

• în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR 


Red:P.R73ex.-05.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCUăf 


întocmit: 


Exp. 


PARASCA 


ht4)7/www.pfnb.fo/inslftuW,pfimaria/directiti , i*reciia_m6*Vavi2e_arbori_in_consultare/avize_artx)riJn_consultarB.php „ pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU -- 


Nr. 617,10893/1703388,1677451/ IZ MAR Z&g 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Cămin de branşament de apă potabilă şi racord de canal iza re, 
execuţie branşament în vederea asigurării debitului de incendiu la imobilul din 
str. Doamnei i, sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1677451/05.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10893/06.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1703388/30.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 617/31.01.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "Cămin de branşament de apă 
potabilă şi racord de canalizare, execuţie branşament în vederea asigurării debitului de 
incendiu la imobilul din str. Doamnei nr. 17-19, sector 3", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
suprafaţă de 1286mp, astfel: 

• mutare buclă de măsură din subsolul imobilului în domeniul public şi execuţie 
cămin de apometru pe traseul branşamentului de apă potabilă existent, amplasat 
în trotuarul aferent str. Doamnei. 

• racord de canalizare, cu legătura în reţeaua publică de canalizare existentă în 
carosabilul str. Doamnei, pe un traseu care subtraversează parţial carosabilul şi 
trotuarul străzii, până la căminul de racord pozat în trotuarul str. Doamnei. 

• branşament în vederea asigurării debitului de incendiu ce se va executa din 
reţeaua publică de apă potabilă existentă pe str. Doamnei, condiţionat de 
amplasarea căminului de apometru în trotuarul str. Doamnei. 

• realizarea legăturii dintre noul branşament şi racord, la noua instalaţie interioară 
de apă-canal a clădirii. 

• lucrările se execută la o distanţă de aproximativ 17m şi 21 m faţă de limita din 
partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicit rii revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 


Bd. Regina Etsabeta nr. 47. cod poştal 050013. sectar S. Bucureşti, România 













La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică col ? d '^® fj®:L ucru . p ^ 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr,3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 pnvin 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se e x ecută lucrări de defrişe r - 

toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitem. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Jf 


întocmit; 

Exp. Roxana PARASCA 



03. MAU 2019 


Red:PR./3ex,-05.03.2019 -prezentul aviz a lost postai pe site-ulPMB 

httpi.'/wwvw.pmb.ra/institutn/primaria/directitfdirectia_mediu/avize aibori Jn. consultaretevizearbonjn consultare.php . pe 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 776/1705425/ ! J-. ansi - = 

Către: Dl. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

PMB 




Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuia nr. 1, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gârlei 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1705425/05.02.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 776/06.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gârlei nr. 11 1 sector 1, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, 
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 13m, astfel: 

• din stâlpul existent, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 4 din str. Madrigalului, prin 
drumul de acces/servitute, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a 
imobilului alimentat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECU 
Simona-Mariana 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU A r 

rv 

întocmit: 

ExiLMexana PARASCA 



Red:P.R73ex.-05.03.2019 • prezentul aviz a lest postat pe site-ul PMB f 

httpj , /www.pmb.ro/instrtutH/primaria/(firectn/<firecUa_metfiu/avize_arbori_in_consultare/avize_artx)riJn_consuttafe.plip . pe data de. 'ff.A 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 1264/1711321/ 1IHWUI1S ' = 

Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi 
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 

Sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 8 B, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pe 
b-dul Tineretului şi aleea de acces a parcului Tineretului, sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711321/20.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1264/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pe 
b-dul Tineretului şi aleea de acces a parcului Tineretului, sector 4", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 244m, astfel: 

• din conducta existentă în spaţiul verde aferent blocului cu nr. 58 din b-dul Tineretului 
nr. 49, continuă prin parcarea din spatele Palatului Naţional al Copiilor - Teatru Stela 
Popescu, aleea de acces în incinta parcului Tineretului, până la aproximativ 0,5m 
faţă de limita din partea stângă a imobilului cu nr. 24 din str. Pridvorului. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde bloc şi a vegetaţiei situate la limita 
parcului. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr, 220/19.04.2018 privind 
aprobarea 'Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: 





Red:P.R74ex.-05.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http*7/wvvw.pmb,fo/institutii/primaria/directii/dîrectia_mediu/avize„art)orijn„consuttare/avize_arbori ffl!_consu1tarB.php , pedala de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 1475/1713433/ 


mwinBB 


Către: SC ENGIE ROMÂNIA SA - prin - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Gura Putnei, sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1713433/26.02.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 1475/27.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Drumul Gura 
Putnei, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 82m, astfel: 

• din conducta de gaze existentă în Drumul Gura Putnei, subteran, prin drumul de 
pământ al Drumului Gura Putnei, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea 
stângă a imobilului alimentat nr. 24-30 din Drumul Gura Putnei. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 


Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are jeoneij de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUT# 

Simona-Mariana 



Şef Serviciu A vize şi Acorduri 

iai aa f. 

^3381 a >i 

Daniela VOINESCU^f^ 

rr jw ' 

i .r^V 

întocmit: 

ExaMa&teta PARASCA 


Red:P,RV3ex.-05.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB + ^ ' r ^ 

http7/www,pmb.rafinşftrfiţrirnaria/dîrectîi/cfirectla_me<^avi 2 e_ajt>on_in_consuttare/avize_afboriJn_consuîtare.php , pe dala de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 11087,11958,1508//1679304,1692656,1713309/.îXjIttft ănj 


CĂTRE, 

Domnul 


, Bucureşti 

1 t 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament electric pentru imobilul din intrarea Pogăneşti 
, sector 4, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de Domnul înregistrată la 

P.M.B. cu nr.1679304/12.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11087/13.11.2019, 
completată cu documentaţia înregistrată la PMB.cu nr.1713309/26.02.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 1508/27.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării: ” Branşament electric pentru imobilul din intrarea Pogăneşti 
nr.13, sector 4,", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat sub nr. 1927/10.10.2017, Aviz tehnic 
de racordare nr. 02163881/14.05.2018 emis de Enel Distribuţie Muntenia, Clasarea 
notificării nr.22204/19.11.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Aviz de traseu nr. 10/20.02.2019 emis de Direcţia Gospodărire Locală - Primăria Sector 
4, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric monofazat nou, prin montarea subterană a 
unui cablu electric JT, 1x10+6C, racordat la LEA existentă pe stâlpul din dreptul 
imobilului alaimentat. Traseul branşamentului electric propus, va fi executat prin trotuarul 
nr. impare din intr. Pogăneşti, din dreptul stâlpului până la BMPT ce va fi montat la limita 
de proprietate a imobilului, încastrat în gard. Lungimea traseului (la coborârea de pe 
stâlp, va fi de 1 m, pozarea cablului va fi realizată în pământ, în profile existente în 
domeniul public la adţncimea de 0,8 m, în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat 
că în proximitatea lucrării, la aprox 0,5 m de stâlp există un exemplar Thuja h=2,5 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 
uscarea materialului dendrologic menţionat, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate 
şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare , iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării, 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea 'Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECT0ELEXECUTIV, 
Simpna-Marignş POPA 


Red:D.V./3ex./08.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ui PMB 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 


Daniela VOINEŞCU 


0 8. MAR. 20® 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



_ _ 12 MAR 2019 

Nr. 11680,1138/1687531,1709802/........ 


romanta2019.eu 


CĂTRE, 

S.C. MIRALINSTAL COMP AN Y S.R.L. 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20. sector 3, Bucureşti 

1 » 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B.dui Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul 
din strada Maria Hagi Moscu , sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1687531/07.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11680/10.12.2018, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1709802/15.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
1138/18.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: 
"Branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din strada Maria Hagi Moscu nr. 
28-30, sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 03.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare-cumpărare autentificat cu nr. , Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. 

emis de APA NOVA SA, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor 
tehnico-edilitare: E-Distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, plan 
de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă montat subteran, cu alimentare din reţeua 
publică de apă potabilă cu Dn 200 mm PEID existentă în carosabilul din aleea din spatele 
blocului. Traseul branşamentului de apă potabilă proiectat va traversa carosabilul şi trotuarul 
aferent imobilului alimentat, până la căminul de branşament ce va fi executat în incinta imobilului, 
aproape de limita de proprietate. Pozarea conductei propuse se va executa în şanţ deschis. 

■ realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 200x5,9 mm, care se va 
lega la reţeaua publică de canalizare existentă în carosabilul străzii M. Hagi Moscu, prin 
intermediul căminului de inspecţie existent în carosabil, în dreptul imobilului cu nr. . Traseul 
racodului de canal va traversa carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului menţionat, 

până la căminul de racord proiectat ce se va amplasa în incinta imobilului, aproape de limita de 
proprietate cu domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că în 
proximitatea conductei de apă potabilă existente în aleea din spatele imobilului alimentat există 
spaţiu verde cu vegetaţie sub formă de arbori/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şî a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat executîei 
lucrării menţionate. 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m-1,5 m faţă de arbori, conform 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare ; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor/arbuştilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructura (tehnico-edilitare 
şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi numai în 
prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



08. MAR. 2019 


întocmit, 


Daniela VOINESCu 


RediD.V../ 3ex./06.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PHMAHA MUMCFIUUJI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1772/1716673/. 
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CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

t ' ' ■ 


Referitor ia lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe str. 
Cremeniţa şi pe terenul imobilului cu IE 213470, sector 2, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1716673/07.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1772/08.03.2019, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Extindere 
conductă gaze naturale şi branşamente pe str. Cremeniţa şi pe terenul imobilului 
cu IE213470, sector 2, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism s din 

02.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Adresa nr. 

emisă de Primăria Sectorului 2, Contract de vânzare autentificat cu 
3 de notar public Atanasiu Bogdan Ovidiu Costin, Acord de acces 
emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz 
emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Aviz nr. 
omis de Comisia Tehnică de Circulaţie- PMB, Clasarea 
notificării r j .o emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize indiviauaie emise de deţinătorii reţelelor telinico-edilitare: Distrigaz Sud Reţele, Apa 
Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, RADET, STB, Telekom Romania, Netcity- 
Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere conductă de gaze naturale, cu o conductă nouă în 
lungime de 62 m, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 90 mm, cu racordare la 
conducta de gaze naturale Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Cremeniţa, în 
dreptul imobilului cu nr. 21. Pozarea conductei propuse se va realiza subteran, iar traseul 
acesteia va subtraversa parţial carosabilul şi trotuarul aferent imobilului alimentat şi va 
continua prin terenul din incinta imobilului până în dreptul scării 2 unde va avea cap 
terminal; 

- realizare două branşamente de gaze naturale noi, redusă presiune, din PE 
100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea fiecărui branşament de 4 m şi a posturilor de 
reglare-măsurare aferente. Branşamentele proiectate se vor racorda la conducta de gaze 
naturale, redusă presiune, PE 100 SDR 11 Dn 90 mm, nou propusă (prin prezentul 
proiect) în carosabilul din str. Cremeniţa şi proprietatea cu IE 213470. Traseul de pozare 
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a branşamentelor propuse va fi realizat pe domeniul privat. Pozarea conductei de 
branşament se va executa prin săpătură în şanţ deschis, la adâncimea de 0,5 - 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 12.03.2019 s-a constatat 
că în proximitatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. 793R1674681 din 02.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 

t t 


Daniefa VOINF«™' 




pe data de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 492/1701687/ ÎTflĂOlI® ~ 

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL 

Str. Afluentului nr. 10, sector 1 

Spre ştiinţă: 

PS5 - Administraţia Domeniului Public sector 5 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 

Referitor ia lucrarea: Reabilitarea reţelei de distribuţie gaze naturaleR.P. (în viitor MP) cu 
conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SRD 11 pe str. Apolodor, sector 5 
Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701687/25.01.2019 şi la 
Direcţia de Medju cu nr. 492/28.01.2019, , prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Reabilitarea reţelei de distribuţie gaze naturaleR.P. (în viitor MP) cu 
conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SRD 11 pe str. Apolodor, sector 5", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 248m, astfel: 

• în carosabilul str. Apolodor între str. Poeneru Bordea şi imobilului cu nr. 13-15 din 
str. Apolodor. 

• se execută 4 branşamente. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde/parc situat la intersecţia 
str. Apolodor cu str. Dr. Paul Orleanu. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 


Bd. Regina Elîsabeta nr* 47, cod postai 050013. sector 5 Ruraim*» România 






















Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr, 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de def rişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VQINESCU 



întocmit: 

Exp. ppxana PARASCA 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Marlana POPA 




Red:P r R./3ex.-08.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www.pmb,ro/institutii/primaria/directii/dîrectia_mediu/avi2e_art)ori_in„consultare/avize_arbori Jn_consuttare.php . pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romanla2019.eu 


Nr. 692/1704206/. 


CĂTRE, 

APA NOVA S.A BUCUREŞTI 

în atenţia - Doamnei 

Director Direcpa Proiectare şi Studii 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea:"Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din str. 
Catrinţei , sector 2” 


Ca urmare a cererii nr.19017853/01.02.2019 depusă de APA NOVA S.A. 
Bucureşti, înregistrată la P.M.B. cu nr.1704206/01' .02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.692/04.02.2019, , prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: 
"Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din str. Catrinţei nr.27, sector 2”, 
vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

17.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , Aviz 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sectore 2, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, 
E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă nou, din polietilenă cu Dn 20 mm şi 
lungimea de 1 m, care se va lega la conducta de branşament de apă existent De 25mm 
PEHD (ce alimentează imobilul cu nr. str. Catrinţei). Traseul branşamentului propus 
se va executa în trotuarul din dreptul imobilului cu nr , până la căminul de branşament 
existent în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate cu domeniul public. Pozarea 
subterană a conductei de branşament propuse se va realiza la adâncimea de 0,9 m -1,10 
m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defriş are sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



f 2-MAR 


Red:D.VJ 3ex./11.03,2019 - prezentul avizafost postat pesite-ul PMB 

http./Awww.nmh.ro/inslilutii/nrifnaria/dlrectii/direclia mediu/avize arbori In consulla re/avize arbori in consultare.php 
pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 694/1704203/. 




romania2019.eu 
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CĂTRE, 

APA NOVA S.A BUCUREŞTI 

în atenţia - Doamnei 

Director Direcţia Proiectare şi Studii 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă pentru imobilul din str. Lanternei 
i sector 2" 


Ca urmare a cererii depuse de APA NOVA S.A. Bucureşti, înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1704203/01.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.694/04.02.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: " Branşament de apă potabilă pentru 
imobilul din str. Lanternei nr. , sector 2", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 

17.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Contract de donaţie autentificat sub nr. de notar public 

Luminiţa-Livia , Aviz nr. 18 emis de Administraţia Domeniului 

Public Sectare 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico- 
edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, 
Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 20 mm şi 
lungimea de 4 m, care se va lega la conducta de apă De 125 mm PEHD existentă în 
carosabilul din str. Lanternei. Traseul branşamentului propus va traversa carosabilul şi 
trotuarul în dreptul imobilului cu nr.56, până ia căminul de branşament ce va fi executat în 
incinta imobilului, aproape de limita de proprietate cu domeniul public. Pozarea subterană 
a conductei de branşament propuse se va realiza la adâncimea de 0,9 m -1,10 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrăriisau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişa re sau de 
toaietare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 17.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



U MW 200 


Red;D.V / 3ex./11.03.2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 730/1704739/ 

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL 

Str. Afluentului nr. 10, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P.fîn viitor M.P.) pe 
str. Sf. Gheorghe, str. Truşeşti (între str. Sf. Gheorghe şi str. Plaurului), str. Harghita 
(între str. Sf. Gheorghe şi str. Oaşului), str. Mănăstirea Dealului (între str. Sf. Gheorghe şi 
str. Podului), str. Găiiceni (între str. Sf. Gheorghe şi imobilul cu nr. 8), intr. Sf. Gheorghe, 
sector 1, cu conducte şi instalaţii de racordare, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs. ( înregistrată la P.M.B. cu nr. 1704739/04.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 730/05.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P.fîn viitor M.P.) pe 
str. Sf. Gheorghe, str. Truşeşti (între str. Sf. Gheorghe şi str. Plaurului), str. Harghita (între 
str. Sf. Gheorghe şi str. Oaşului), str. Mănăstirea Dealului (între str. Sf. Gheorghe şi 
str. Podului), str. Găiiceni (între str. Sf. Gheorghe şi imobilul cu nr. 8), intr. Sf. Gheorghe, 
sector 1, cu conducte şi instalaţii de racordare", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr - , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 2609m, astfel: 

• în carosabilul şi trotuarul străzilor : str. Sf. Gheorghe, str. Truşeşti (între str. 

Sf. Gheorghe şi str. Plaurului), str. Harghita (între str. Sf. Gheorghe şi str. Oaşului), 

str. Mănăstirea Dealului (între str. Sf. Gheorghe şi str. Podului), str. Găiiceni (între str. 

Sf. Gheorghe şi imobilul cu nr. 8), intr. Sf. Gheorghe. 

• se execută 159 branşamente. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime fată 

de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la 
condiţii meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr, 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


K 




întocmit: 


Exp. Roxana PARASCA 

— 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 813/1706146/. 





romanla2019.eu 

NH J rf u »wro>i» nctin^itWlTOww 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 
Şomoiog Constantin * sector 2, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1706146/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.813/07.02.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Şomoiog Constantin nr.8, sector 2” vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse {Certificat de Urbanism nr. 

din 03.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Contract de vânzare autentificat cu nr. de notar public Laura Badiu, 

Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de 

Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Primăria Sector 

2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, 

Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie 
Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, RADET, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 7,0 m (6,0 m + 1,0 m reiser) şi a unui post 
de reglare-măsurare aferent montat la distanţa 0,5 m de limita de proprietate dreapta a 
imobilului alimentat. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, 
redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. 
Şomoiog Constantin. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe 
domeniul public şi va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu adresa 
nr. 8 din str. Şomoiog Constantin, iar pozarea conductei de branşament se va executa 
prin săpătură în şanţ deschis, la adâncimea de 0,5-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat 
că în proximitatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H C.G M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de def rişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 03.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018^ privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edîlitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor da protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 816/1706135/, 



romania2019.eu 


o 

o 


o 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei, nr. 11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 
Declamării nr.14, sector 2, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1706135/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.816/07.02.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Declamării nr. 14, sector 2” vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

29.10.2018 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare autentificat cu nr. de notar public Daniel Avram, Aviz tehnic de 

racordare nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E- 
Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
OL 04", Dn 32 mm, cu lungimea de 7,5 m (6,5 m +1,0 m reiser) şi a unui post de reglare- 
măsurare aferent montat la distanţa 0,5 m de limita de proprietate stânga a imobilului 
alimentat. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă 
presiune, din OL 04", existentă în carosabilul din str. Declamării. Traseul de pozare a 
branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public şi va traversa parţial carosabilul 
şi trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr. 14 din str. Declamării, iar pozarea conductei 
de branşament se va executa prin săpătură în şanţ deschis, la adâncimea de 0,5-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat 
că în proximitatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 
























Precizăm că In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 2 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. ^ 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti" 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit. 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



RedrD.V. J 3ex./11.03.2019 - prezentul aviz a fost postai pe siie-ul PMB 
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pe data de. 
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PRIMĂRIAMIMCWULJUI BUCUREŞTI fomania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU -— 


Nr. 820/1706125/. 



CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, 
str. Aiud # , sector 1" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1706125/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.820/07.02.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: “Branşament 
gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Aiud nr. 26, sector 1" vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 02.11.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu 
planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. de notar 

public Lungu Fulga-Carmen-Garofiţa, Memoriu tehnic - PROIECT nr. , Aviz de 

tra Şeu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Ciasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, 
DISTRIGAZ SUD, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Teiecom, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
PE 100SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 9,5 m şi a unui P.R.M. aferent. Branşamentul 
va fi racordat la conducta existentă pe str. Aiud, de redusă presiune din PE100SDR11 Dn 
90mm şi va fi montat îngropat în dreptul imobilului situat la nr din str. Aiud, în 
proximitatea limitei de proprietate stânga a imobilului alimentat.Adâncimea de pozare a 
branşamentului va fi de 0,50-0,90m 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat 
că în proximitatea traseului lucrării există o platbandă pe care nu există arbori/arbusti 
plantaţi. 


în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toalet are. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, cu 
obligativitatea păstrării platbandei existente conform foto efecuate la verificarea efectuată 
pe teren. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării 
Prezentul aviz este emis numai pentru traseul de gaze naturale pentru care a fost depusă 
documentaţia aferentă. Emiterea avizului pentru restul reţelelor tehnico-edilitare 
specificate în Certificatul de Urbanism mai sus menţionat (branşament energie electrică, 
apă şi racord canal) se va realiza ulterior, în baza documentaţiei depuse, aferente acestor 
reţele. 

în perioada 15 noiembrie * 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simoi POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 1100/1709209/ ' 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Verzişori (subtraversare parţială) şi prin incinta imobilului cu adresa str. Verzişori 
nr. , bl. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1709209/14.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1100/15.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. 
Verzişori (subtraversare parţială) şi prin incinta imobilului cu adresa str. Verzişori nr. 6, bl. E 
+ F, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 48m(41m 
domeniul privat aerian + 7m domeniul public subteran), astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Verzişori, subteran, perpendicular, până 
la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• pe domeniul privat conducta va fi supraterană. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
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Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaleţare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Simona-Mariaha POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



ARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU -- 


Nr. 1140,8437/1709858,1655698/ 

Către: Dl. 



Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din 
str. lezeru nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1655698/29.08.2018 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 8437/30.08.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1709858/15.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1140/18.02.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi 
racord de canalizare la imobilul din str. lezeru nr. , sector 1 , conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului 

tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m (branşament) + 
8m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. lezeru, subteran, până la maxim 2m faţă 

de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime fată 

de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi ’ suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr, 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructura {tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 

Simona-Mi 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 1314, 231/1697922,1712160/7777777..J (S.ţHft fflf' 

CĂTRE, 

S.C. ELECTROTEST S.R.L. 
prin 

Domnul , 

Strada Turda nr.127, bl.2, sc.2, apt.37, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4 p sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Maxim Gorki ", sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de Domnul pentru S.C 

ELECTROTEST SRL., prin înregistrată la P.M.B. cu nr.1697922/14.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.231/15.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1712160/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1314/22.02.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Maxim Gorki nr.28-30, sector 1”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fisa de soluţie nr. emisă de E-distributie 

Muntenia, Contract de vânzare cu încheierea de autentificare nr. 

/19.12.2018 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană a două cabluri 
JT, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 75 m, care pleacă din postul de transformare 
PT 4528, existent în dreptul imobilului cu nr. din str. Maxim Gorki şi va continua prin 
trotuarul nr.pare, până în dreptul imobilului cu nr. 28-30, la noul FDCP montat în incinta 
imobilului alimentat. Cablurile electrice se vor monta în trotuar, în domeniul public, la 
adâncimea de 0,8 m, în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat 
că nu există vegetaţie pe traseul lucrării sau în proximitate. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obHgaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării, 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti", 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Având în vedere că traseul lucrărilor se execută în "Zona protejată 57- Monnet" 
prezentul aviz este valabil însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, 
conform Legii 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VC U 
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PRIMĂRIA MUNiaPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 473/1701576/. 



CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Telescopului nr.2-8, sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-Distribuţie Muntenia SA, prin 

împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1701576/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.473/24.01.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
pe strada Telescopului nr.2-8, sector V, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

09.11.2018, prelungit până în data de 08.11.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de Enel 

Distribuţie Muntenia, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr de 

notar public Ioana Radu, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 

l, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unui cablu JT, 3x150+95N, pe un 
traseu în lungime de 210 m, din care 190 m pe domeniul public. Traseul lucrărilor va pleca din 
postul de transformare PT 1531, existent pe str. Radu Sterie, va subtraversa carosabilul din str. 
Radu Sterie şi va continua prin trotuarul nr.impare, apoi prin drumul de pământ din str. Avionului, 
prin str. Telescopului până în dreptul imobilului cu , la noua cutie de distribuţie care va fi 
montată la limita de proprietate a imobilului cu domeniul public. Cablurile electrice se vor monta 
subteran în trotuar, în domeniul public, la adâncimea de 0,8 m, în şanţ deschis cu lăţime de 0,4 

m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019 s-a constatat că în 
trotuarul aferent nr. impare din str. Radu Sterie există: 4 ex.arbori plantaţi în alveole, în trotuar, 1 
trunchi (fără coronament) şi o alveolă neplantată. Pe drumul de pământ există vegetaţie răsărită 
spontan. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, in conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

* în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arborilor prin 
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 688R/1568505 din 09.11.2018, prelungit până în data de 08.11.2019, emis de 
Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare 
şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red;D.V J 3ex./13,03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr. 628,1751 /1703252,1715943/.. 

CĂTRE, 

Domnul 

Strada * Bucureşti 


lat 1 ® 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Petrila nr.lA, sector 1, Bucureşti " 

Ca urmare a cererii depuse de Domnul , prin înregistrată la 

P.M.B. cu nr. 1703252/30.01.2019 şi la Direcţia ae Mediu cu nr.628/31.01.2019, 
completat cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1715943/06.03.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 1751/07.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de’specialitate 
privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Petrila nr.' , sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu tehnic, Act de dezlipire cu încheierea de autentificare 
nr - . Aviz de traseu nr. emis de ADP SI, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare din zonă, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric monofazat prin montarea subterană a unui 
cablu electric , 1x25+16C, pe un traseu în lungime de 20 m. Branşamentul va fi alimentat 
din LEA existentă pe stâlpul montat în trotuarul din dreptul imobilului cu , va 

străbate trotuarul până la BMPM , amplasat la limita dreaptă proprietăţii imobilului 
alimentat, încastrat în gard. Cablul electric va fi pozat la 0,9 m adâncime, protejat în tub 
PVC 50 mm, în şanţ de lăţime max. 60 cm. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat 
că în trotuarul nr impare din str. Petrila (în proximitatea traseului reţelei electrice 
propuse) există spaţiu verde sub formă de platbandă cu lăţimea de 1,0 m întreruptă în 
dreptul accesului în curte imobil IE 6. platbandă în care există plantat 1 ex. Prunus 
Pissardi sp.( corcoduş) - 0 20-30 cm, h=8 m. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţiont execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţu de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnîco-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR I2ECUTIV, 
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Simona-Marian 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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Nr. 768/1705656/. 


romania2019.eu 

fc» C ">tn J >4^41 1 -Xvc 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Neajlovului i ~~ sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-Distribuţie Muntenia SA, prin 

-împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1705656/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.768/06.02.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
pe strada Neajlovului nr.36, sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.11.2018, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în’ zonă), lucrarea constă 
în: 

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unui cablu JT, 3x150+95N, pe un 
traseu în lungime de 95 m pe domeniul public. Traseul lucrărilor va pleca din cutia de distribuţie 
existentă pe trotuarul nr.pare din str. Neajlovului (la intersecţia cu str. Câineni), va subtraversa 
carosabilul din str. Câineni şi va continua prin trotuarul nr.pare din str. Neajlovului până în dreptul 
imobilului cu nr.36, la noua firidă de distribuţie, contorizare şi protecţie care va fi montată pe 
proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate a imobilului cu domeniul public. Cablurile 
electrice se vor monta subteran în trotuar şi carosabil, în domeniul public, la adâncimea de 0,8 m 
şi de 1,2 m la subtraversări, în şanţ deschis cu lăţime de max. 0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că în 
trotuarul aferent nr. pare din str. Neajlovului există plantaţi în aliniament arbori din speciile Thuja, 
pom fructifer şi Betula pendula sp. (mesteacăn) plantaţi în platbandă în trotuar. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H'C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arborilor prin 
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

• Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare s au de toaletare. 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. , emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă- vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Având în vedere că amplasamentul lucrărilor se află în Parcelarea Bazilescu aflată pe 
Lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată, poziţia 191, cod B-ll-s-B-17913. avizul 
prezent este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V.J 3ex./14.03,2019 - prezentă aviz a fost postat pe stie-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romanla2019.eu 


Nr. 811 /1706136/.^ 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţa: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Sos. 
Gheorghe lonescu Siseşti nr.14B, sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cereri* depuse de S.C. E-Distribuţie Muntenia SA, prin Domnul 

- împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1706136/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.811/07.02.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
pe strada Şoş. Gheorghe lonescu Siseşti nr. 14B, sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.10.2018, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare cu încheiere de autentificare nr. de notar public laura Adriana Gurău, 

Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de Enel Distribuţie Muntenia, Aviz 

de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

nr - emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

O avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unui cablu JT, 3x150+95N, pe un 
traseu în lungime de 135 m pe domeniul public, pe un traseu ce va pleca din postul de 
transformare PT 403 (unde se va monta o cutie de distribuţie şi secţionare nouă), existent pe 
Şos. Gh. lonescu Siseşti, în dreptul imobilului cu nr. , va traversa spaţiul verde existent 

în faţa postul de transformare, va continua apoi prin trotuarul nr. pare din Şos. Gh. I. Siseşti, va 
subtraversa prin foraj orizontal dirijat str. Apicultorilor şi Câmpiniţa, apoi prin trotuarul nr.' pare 
până în dreptul imobilului alimentat, prin spaţiul verde din dreptul acestuia, până la FDCP-ul ce 
se va monta pe proprietate. Cablurile electrice se vor monta subteran în trotuar, în domeniul 
public, în tuburi pliabile la adâncimea de 0,8 m şi respectiv la 1,2 m la subtraversări, în şanţ 
deschis cu lăţime de max.0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că 
traseul lucrărilor de pozare a reţelei electrice propuse traversează spaţii verzi înierbate cu 
laţimea de 6,0 - 8,0 m. în trotuarul din vecinătatea traseului există plantaţie de aliniament, 
trotuarul în această zonă are lăţimea de aprox .4,0 m. 


Bd. Reoina FH^hota nr 47 mrl nnctal rmmn cprtnrt; Dnm4nt*i 


n^rr^îi 















în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arboi prin 
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă ia verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualalor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. , emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reselelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V J 3ex./15.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUMCIPIU1JU1 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


iomania2019.eu 


Nr. 814/1706144/..... .1 ?: ^ 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

• Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 
Ştiucii , sector 2, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1706144/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.814/07.02.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ştiucii nr. 40A, sector 2", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

29.10.2018 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
donaţie autentificat cu nr. de notar public Loredana Oana Melente, Aviz 

tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu 

tehnic-Proiect nr. , Aviz nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor 
tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Roman ia, 
Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
PE100SDR11, Dn 32mm, cu lungimea de 4m (3m +1m riser) şi a unui P.R.M. aferent. 
Branşamentul va fi racordat la conducă existentă pe str. Ştiucii, de redusă presiune din 
PEIOOSDRIlDn 125mm, pozat la 0,5m faţă de limita stângă a proprietăţii cu nr. 40A din 
str. Ştiucii. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public, 
conform planului de situaţie, scara 1:500, anexate şi va fi montat îngropat, în dreptul 
imobilului situat la nr. . Branşamentul se va racorda în conducta existentă pe aceeaşi 
stradă a cărui dimensiune a fost menţionată mai sus cu adâncimea de pozare la de 0,50- 
0,90m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat 
că în proximitatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV 





întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



RedrB.T../ 3ex./12.03.2019 - prezentul aviz a îosl postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNK3PIU1JU1 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


i ş. m «rc 

Nr. 815/1706142/. 


romania2019.eu 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 
Oituznr. 90, sector 2, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1706142/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.815/07.02.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Oituz nr.90, sector 2 ", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

29.10.2018 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare autentificat cu nr. de notar public Gheorghinoiu Emanuel 

Theodor, Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, 

Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public 

Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa 
Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 3 m (2,0 m + 1,0 m reiser) şi a unui post de 
reglare-măsurare aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze 
naturale, redusă presiune, PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, existentă în carosabilul din str. 
Oituz. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public şi va 
traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr.90 din str. Oituz, 
iar pozarea conductei de branşament se va executa prin săpătură în şanţ deschis, la 
adâncimea de 0,5 - 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat 
că în proximitatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Ne respectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DîipGT^EXECUTIV, 
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întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOjNESCU 
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Nr. 821/1706123/, 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei, nr. 11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Referitor ta lucrarea: "Branşament gaze naturale pentru Imobilul situat în Bucureşti 
str. Atlasului sector 1“ 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1706123/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.821/07.02.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Branşament gaze naturale pentru 
imobilul situat în Bucureşti, str. Atlasului nr.7, sector f" vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 04.12.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de 
moştenitor testamentar nr. , Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. 

emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis 

de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor 
tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 
100SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 10,5 m (9,5 m+ 1,0 riser) şi a unui P.R.M. aferent. 
Branşamentul va fi racordat la conducta existentă pe str. Atlasului, de redusă presiune din PE100 
SDR11 Dn 125 mm şi va fi montat îngropat în dreptul imobilului situat la nr. 7 din str. Atlasului, în 
proximitatea limitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat (conform plan anexă la CU). 
Adâncimea de pozare a branşamentului va fi de 0,50-0,90 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării există aliniament stradal sub formă de platbandâ pe care există 
arbori/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor din proximitatea traseului, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arborilor prin 
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 
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- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

- Se vor proteja arbuştii/tufele de trandafiri existente în platbanda menţionată. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări d e defrişare sau de toaletaje, 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, cu obligativitatea 
păstrării platbandei existente conform foto efecuate la verificarea efectuată pe teren. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 02.11.2018 emis de Primăria Sector 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare, 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării, 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, 
conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare 
şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red-B.T 3ex713.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

h tto^/wwv.pmb^/ in stitutil/mmana/d if ectii/directia me di u/avize arbo ri i n consultare/avi z e arbori io. con su ltarephp 
pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU — w 


Nr. 500/1701969/ 2't^^ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 9 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Sachelarie Visarion n T, sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs M înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701969/25.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 500/28.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sachelarie 
Visarion nr. 43, sector2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul 
favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă la intersecţia str. Măgura Vulturului cu str. Sachelarie 
Visarion, subteran, perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentele din vecinătatea traseului lucrării. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 

de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănîrea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat ai 

execuţiei lucrărilor menţionate. . . 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. „ . ... 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se e x ecută lucrări de defrişare sau 

toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

ianŞ'PARASCA 



19; MAR. ?019 


Red:P.FU4ex.-10.O3.2Ol9 - prezentul aviz a tost postai pe stte-ul PMB 

http^/www.pmb.ro/inslilutii/primaria/directii/directta mediu/avize., arbori Jn_consultare/avize^arboriJn_consultare.pnp , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNtOPBJUUl BUCUREŞTI romanla2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 693/1704207/ 




Către: SC APA NOVA SA 


Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrareai Branşament de apă pentru imobilul situat pe şos. Colentina nr. 
sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1704207/01.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 693/04.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă pentru imobilul situat pe şos. Colentina nr. 392, 
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. t a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 2m(domeniul privat), astfel: 

• din branşamentul existent la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a 

proprietăţii, din str. Niţă Ene, perpendicular, pe proprietatea privată. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 

de axul arborilor de Im-I.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele ’pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
filor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 

execuţiei lucrărilor menţionate. . .. ... .. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. _ _ 

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se e xecută lucrări de defrişare s au 

toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EX0&TIV, 


r ,POPA 

l i 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 




întocmit: 


Exp. Rpx&pa PARASCA 




Red:P.R/3ex.-18.03.2019 * prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http 7 /www.pmb.ro/instituUi/primaria/directii/directia mediu/avize arbori Jn.consultare/avize arbori_in_consuttare.php . pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 727/1705036/ % 1 W 'UN 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţa: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Devierea în domeniul public a conductelor de refulare ale SPAU 
Colentina şi înlocuire reţea publică de canalizare, alee spate blocuri din şos. Colentina 
şi alee spate blocuri din şos. Fundeni sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. t înregistrată la P.M.B. cu nr. 1705036/04.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 727/05.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Devierea în domeniul public a conductelor de refulare ale SPAU 
Colentina şi înlocuire reţea publică de canalizare, alee spate blocuri din şos. Colentina 
nr. 62-76 şi alee spate blocuri din şos. Fundeni nr. 237-227, sector 2", conform 
documentaţiei depuse {C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 1540m, astfel: 

1. devierea conductelor de refulare se va realiza cu conducte noi, pe un traseu 
paralel cu reţeaua de canalizare gravitaţională existentă, de la căminul de vane din incinta 
SPAU Colentina până în dreptul blocului nr. 115 din şos. Fundeni, pe următoarele alei: 

• aleea dintre punct termic şi bloc nr. 113 din şos. Colentina nr. 62 A 

• aleea din spatele blocurilor din şos. Colentina nr. 62-76 

• aleea din spatele blocurilor din şos. Fundeni nr. 229 

2. execuţie cămin nou de canalizare CP1 amplasat în aleea carosabilă din zona colt 
bloc nr. 115 care preia cele două conducte proiectate de refulare. De la acest cămin se 
propune execuţia unui canal ce va avea traseul prin aleea carosabilă dintre bloc 
nr. 114-115, apoi subtraversează şos. Fundeni (prin metoda pipe-jacking) până la colectorul 
CI, unde se realizează legătura pentru descărcarea gravitaţională a apelor uzate provenite 
de la SPAU Colentina. 

3. înlocuirea canalului existent din beton Dn 80cm cu tubuti PVC/PAFSIN se face pe 
un traseu în aleea carosabilă din spatele blocurilor din şos. Fundeni nr. 231-227, apoi prin 
aleea carosabilă din lateral bloc nr. 116 B (din şos. Fundeni nr. 231-227) până la căminul 
existent Cex de pe colectorul din şos. Fundeni. 

• înlocuirea racordurilor existente de la blocurile nr. 115-116A-116B 

• înlocuirea gurilor de scurgere existente şi a racordurilor acestora 
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4. vechile conducte se vor desfiinţa. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a 

arborilor aflaţi în platbandele aferente trotoarelor traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucram, săpătură se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al arborilor din 
vecinătatea sa, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz 
de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale depuse de instituţia dvs. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 

execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucr ări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Roxpna PARASCA 




Red:P.R/4ex.-18,03.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http J 7www.pmb.ro/institutii/primaria/direclii/directia_me<fiu/avize_arbori_in.,consuUare/avize..artx»riJn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 771,11894/1705482,1691792/ 21 WîTOT^ 

Către: Dl. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Malul Mic 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1691792/18.12.2018 şj la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11894/19.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1705482/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 771/06.02.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Malul Mic nr. , sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 35m(30m traseu 
cablu), astfel: 

• din PTAB 7461 din trotuarul şos. Bucureşti - Târgovişte la intersecţie cu str. Malul 
Mic, subteran, subtraversează str. Malul Mic, continuă prin trotuarul nr. pare al 
str. Malul Mic, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în plantandă pe şos. Bucureşti - Târgovişte din 
vecinătatea traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 

execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, llt.b. 

Menţionâm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simoi " ' *A , 

A m A * » ri, m âAAfWim 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 






Red: P.R./3ex .-18.03.2019 - prezentul aviz a fost postai pe $ite-ul PMB 

hHp://www.pmb ro/institutii/primaria/directii/direc(ia_mediu/avize_ari)OfiJn_constjltare/avize_arbori .in_consultare.php . pe data de 
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Nr. 775/1705427/ 


ll MAR. 2019 


Către: DL 
PMB 


- solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. 
Constantin Dobrogeanu Gherea nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1705427/05.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 775/06.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Constantin 
Dobrogeanu Gherea nr. , sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2m, astfel: 

• din LEA JT, existent în trotuarul str. Constantin Dobrogeanu Gherea, perpendicular, 

până la aproximativ 12m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionai sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
soficitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. _ w 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucr ă r i de d efrişare, sa u 

toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR 
Simona-Maria 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

A" 


întocmit: 
Exp. Roj&na PJ 


RAŞCA 




Red'P.R/3ex.-18.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site*u1 PMB 
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Nr. 867/1706336/ 
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CĂTRE, 

S.C. MIRALINSTAL COMPANY S.R.L. 

A/eea Marius Emanoil Buteică, nr. 18-20, sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 




Referitor la lucrarea: " Extindere reţea publică de canalizare până în dreptul 
imobilului amplasat pe b-dul Dimitrie Pompeiu t sector 2, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1706336/07.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.867/08.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: 
"Extindere reţea publică de canalizare până în dreptul imobilului amplasat pe b-dul 
Dimitrie Pompeiu nr.2D, sec/or 2, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Act de alipire de imobile cu încheiere de autentificare nr. 
de notar public Pisano Claudia Elena, Adresa nr. emisă de 

Direcţia Patrimoniu - PMB, Autorizaţie de construire nr. emisă 

de Primăria Sector 2 Bucureşti, Aviz de principiu nr. emis de 

Apa Nova SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de 

Circulaţie - PMB, Adresa nr. emis de Metrorex S.A, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, STB, 
Industrial Energy S.A. E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, RADET, Telekom 
Romania Communications SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

* Extinderea reţelei publice de canalizare cu o reţea de canal Dn 40 cm, pe o 
lungime de L=40 m, executată în domeniul public, în carosabilul din b-dul Dimitrie 
Pompeiu, cu legătură la canalul public existent în b-dul Dimitrie Pompeiu prin căminul de 
inspecţie existent în carosabil. Traseul reţelei de canalizare propuse va străbate 
carosabilul din dreptul imobilului cu nr. 2D din b-dul Dimitrie Pompeiu până la căminul 
existent pe colectorul Dn 40 cm. Reţeaua de canal propusă se va executa în şanţ 
deschis. 

■ Realizare racord de canal cu lungimea L=20 m, cu legătură la reţeaua de 
canalizare nou proiectată. Adâncimea medie de montare a racordului de canalizare va fi 
de 2,10 m, iar căminul de racord se va executa la limita de proprietate a imobilului. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat 
în proximitatea traseului racordului de canal există spaţii verzi, precum şi arbori localizaţi 
la limita de proprietate a imobilului racordat, arbori faţă de care se va păstra distanţa 
prevăzută în normativele în vigoare. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
execuţiei lucrării menţionate. 

în proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul 
conductelor/branşamentelor ce vor fi înlocuite - menţionate mai sus, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m -1,5 
m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic 
poate fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de frişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor 
şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are aplicabilitate strict pentru extinderea reţelei publice de 
canalizare şi execuţia racordului de canal şi are termen de valabilitate 1 an de la 
data emiterii. 


DIRECŢftfr EXECUTIV, 
/^' o % 
Simon^-Marţana P'pPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Red:D.V../ 3ex./18.03.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr. 1133 /1709698/..... ^ ^ 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. GENERAL MPM IMPEX 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze 
pe B-dul iuliu Maniu şi proprietate particulară cu ' din B-dul luliu 

Maniu, sector 6, Bucureşti” 


linru Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GENERAL MPM 
IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1709698/15.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.1133/18.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: " Extindere 
conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze pe B-dul iuliu Maniu şi proprietate particulară 
cu nr. 596-596A din B-dul luliu Maniu, sector 6, Bucureşti " vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces 
la sistemul de distribuie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, 

Memonu tehnic pentru proiect nr. -proiectant S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.i 

Contract de vânzare -duplicat- autentificat cu nr. de notar public Rotărescil 

Elena, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr. 

emis de Primăria Sector 6 Bucureşti, Aviz nr. emis de 

Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, Avizele individuale emise de administratorii reţelelor 
tehnico-ednitare: Distrigaz Sud Muntenia, Apa Nova S.A, STB, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, 
Netcity-Telecom, ADET, Telekom Romania Communications SA, plan de încadrare în zonăî 
lucrarea constă în : " 

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă montată 

subteran, din PE 100 SDR11, cu Dn 125 mm şi lungimea L=202 m (20 m în domeniu public şi 
2-182 m - teren proprietate privată), care va fi cuplată în conducta de distribuţie gaze naturale 
Dn-160 mm existentă în carosabilul din B.dul luliu Maniu, perpendicular pe aceasta. Traseul 
conductei propuse va porni din scuarul exitent pe mijlocul carosabilului din B.dul luliu Maniu, va 
subtraversa carosabilul prin foraj orizontal dirijat, apoi va continua prin allea de acces din incinta 
imobilului cu nr. din B-dul luliu Maniu, unde va avea CT. 

- realizare branşament de gaze naturale nou, din PE 100 SDR11, Dn 90 mm, cu 
lungimea de 2,0 m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Conducta de branşament se va 
executa strict pe terenul proprietate privată a imobilului alimentat. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren In data de 16.03.2019 s-a constat* că 
punctul de cuplare în conducta de distribuţie gaze naturale existentă în b.dul luliu Maniu va fi 
realizat în spaţiul verde - scuar înierbat, existent în carosabilul din această artera de circulaţie 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în timpul lucrărilor, executantul va păstra distanţa săpăturilor executae pentru 
pozarea conducte la cel puţin 1,0 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele 

edilitare subterane. Condiţii de amplasare; _ 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se exe cută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, înclusiv 


refacerea gazonului. _ . , _ . . . 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul ae 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. ... »■ 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. _ , A _ 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. o) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit. 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V../3ex./18.03.2019 -prezentul aviz a fost poslat pe site-ulPMB ... „ h 
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Nr. 614, 664,1169/1703532,1704018,1710262/. 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ENERGY DESIGN & CONSULTING S.A. 

Strada Hagî Ghiţă nr.89-91, clădirea LSG, et.2, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Strada Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

* ' 1 i 


Referitor la lucrarea: “Modernizare reţea J.T. aferentă P.A. 1340 - zona Lucreţiu 
Pătrăşcanu, sector 3, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. ENERGY 
DESIGN & CONSULTING S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1703532/30.01.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.614/31.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1704018/31.01.2019 şi nr. 1710262/18.02.2019 la Direcţia de Mediu cu nr. 664/01.02.2019 şi 
nr.1169/19.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” 
Modernizare reţea J.T. aferentă P.A. 1340 - zona Lucreţiu Pătrăşcanu, sector 3, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

13.07.2018 emis de Primăria Municipiul Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic. 
Adresă nr. emisă de Direcţia Patrimoniu - PMB, Aviz de traseu nr. 

373/04.10.2018 emis de Primăria Sector 3 - Direcţia Servicii Publice, Aviz de traseu 
nr emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avize individuale 

emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

- înlocuirea cablurilor electrice subterane cu altele noi, astfel: între PA 1340 şi bloc 
Y1, sc.3 pe un traseu ce străbate trotuarul aleii de acces la bloc, continuă prin treotuarul nr. 
imapre din str. Lucreţiu Pătrăşcanu, apoi între nişă bloc Y1, sc.2 şi nişă bloc Y1, sc.3. între nişă 
bloc Y1, sc.3 şi nişă bloc G3, sc.2 prin aleea de acces la bloc y!, sc.3, apoi prin aleea de acces 
la nisa existentă la sc.2, bloc G3. 

De asemenea, între PT 1257 existent în spaţiu verde de tip condominiu aferent bloc 
Ml 8, prin parcare şi aleea de acces , apoi prin aleea de acces bloc T4-T5 până la nişa aferentă. 

Pozarea cablurilor electrice se va realiza subteran, în profile existente, în şanţ 
deschis la adâncimea de 0,9 m. Lungimea traseului pe domeniul public va fi de 510 m. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că 
traseul de execuţie a lucrărilor afectează spaţiile verzi de tip condominiu aferente blocului Ml8 
(din intrarea Bădeni) şi blocului Y1 din str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3, spaţii verzi în care există 
arbori/arbuşti. 

De asemenea, în aleile de acces/parcaj auto din vecinătatea blocului Y1 există 
alveole cu arbori plantaţi în acestea. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

in cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire 
şi în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiul Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariafîei POF^a* 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

^ tn i;-n* ji JUm* I 


Nr. 810,11334/1706171,1682919/ 

2 6. MflJL 2019^ 

Către: Dl. 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


O 

Q 


O. 

O 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Luptătorilor 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1682919/21.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11334/22.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1706171/06.02,2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 810/07.02.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării :,Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Luptătorilor nr. , sector V, conform documentaţiei depuse (C.U. 

nr -. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 15m, astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul nr. impar al str. Luptătorilor, continuă prin trotuarul 

str. Luptătorilor, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de d efrişare, sau 
toaletare. 

Execuţia lucrării în zona arborilor se va face numai în prezenţa unui 
reprezentant al Direcţiei de Mediu, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu 
cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 




romania2019.eu 
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Nr. 817/1706135/ 


2 & MAR. 2019 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă:ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Craiovei 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706135/06.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 817/07.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Craiovei 
nr. , sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Craiova, perpendicular, până 
la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . - 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Ma 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESC1 



întocmit: 

P4RASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 

Nr. 818/1706133/ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Aeromodelului nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706133/06.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 818/07.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 
Aeromodelului nr. 2 B, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Aeromodelului, perpendicular, 

până la aproximativ 0,1 m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime fată 

de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997' Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 819/1706130/ MAU Î013 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Retortei 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706130/06.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 819/07.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Retortei 
nr. 33, lot 2, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 9m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Retortei, perpendicular, până 
la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCy 

întocmit: 

Ex p.Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 862/1706237/ * b. WWL ^Qfi 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Gureni nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706237/07.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 862/08.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Gureni nr. 12, sector2 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se’va 
executa pe o lungime de 1 m(branşament) + Im(racord), astfel: 

• din branşamentul şi racordul existent, subteran la limita de proprietate, pe 
proprietatea imobilului, la o distanţă de aproximativ Im şi 2,5m faţă de limita din 
partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 

de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei ţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cefe constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de de fri ş a r e sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV , 
Simona-Mariana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

R>*i€ ar‘ hi ^ i I 


Nr. 863/1706240/ 

Către: SC APA NOVA SA 




Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cei Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Muntele Lung 
nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706240/07.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 863/08.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Muntele Lung nr. 23, 
sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 927/52602 din 24.09.2018, a planurilor 
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Muntele Lung, perpendicular, 
până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Ma 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Exp. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 864/1706235/ ^ k ^ M B 

Căfre; SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Poet Nicolae Nicoleanu nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs. t înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706235/07.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 864/08.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Poet Nicolae Nicoleanu nr. 30 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, aviz de 

traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 
Im (branşament) + Im(racord), astfel: 

• din branşamentul şi racordul existent, subteran la limita de proprietate, pe 
proprietatea imobilului, la o distanţă de aproximativ 2,5m şi 7m faţă de limita din 
partea dreaptă a proprietăţii. 

• iar în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament, există 
platbandă cu iarbă. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
soiicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEC 
Simona-Marian, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOjNţSCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania20T9.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


1 6. MAR. 2019 


Nr. 1013/1708149/ 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Av. 
Nicolae Velescu nr. , sector 1 , Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708149/12.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1013/12.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Av. Nicolae 
Velescu nr. 7, sector 1”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 16m, astfel: 

• din cablul existent subteran în trotuarul str. Av. Nicolae Velescu la intersecţie cu 

str. Av. luliu Tetrat, continua prin trotuarul nr. impare al str. Av. Nicolae Velescu, 

până la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime fată 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997' Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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Sucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de d efrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



11 MAR. 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1015/1708157/ 




romania2019.eu 


Către: SC Best Eiectroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor • Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe sos. Chitilei 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708157/12.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1015/13.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Chitilei 
nr. 158 A, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 180m, astfel: 

• din PT 4068, existent în trotuarul nr. pare al str. Oastei, subteran, continuă prin 
trotuarul nr. pare al str. Oastei, apoi prin trotuarul nr. pare al şos.Chitilei, cu 
subtraversarea str. Alexandru Lăpuşneanu şi str. Plaiul Muntelui, până la noul FDCP 
montat în incinta imobilului alimentat, la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare {24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat ai 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucr ări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 1017/1708161/ 



Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor ia lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ramura 
Jiului nr. , sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708161/12.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1017/13.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ramura Jiului 
nr. 17, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 275m, astfel: 

• din cablul existent aferent TI 825, din Prelungirea Ghencea, continuă prin trotuarul 
Prelungirii Ghencea, subtraverseayă str. Ramura Jiului, apoi prin trotuarul nr. impare 
al str. Ramura Jiului, până la noul FDCP situat la limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în aliniament, în dreptul imobilului nr. 17 din 
str. Ramura Jiului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 

meteo nefavorabile. . . , „ .. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ultenoare (24 luni de la finalizarea 

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 

execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucr ări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 

AT 


întocmit ; 



nunta» 


Red:P,RJ4ex>-21.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb,rofinstitutii/primaria/dlrectii/directia_mediu/avize arbonJn_cDnsuUare/avize_arbon in_consuUare.php t pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 




Nr.1165/1710186/. 


romanla2019.eu 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr,10, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Strada Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

1 ' ' i 


Obiectul lucrării: “Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale M.P., R.P. pe B-dui 
Camil Ressu (subtraversare), B-dui Râmnicu Sărat, str. Istriei, str. Murgului, 
alei şi spaţii verzi aferente, sector 3, Bucureşti, cu conducte si instalaţii de 
racordare din PE 100 SDR 11” ’ 


Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1710186/18.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.1165/19.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului 
privind executarea lucrării" Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale M.P., R.P. pe B- 
dul Camil Ressu (subtraversare), B-dui Râmnicu Sărat, str. Istriei, str. Murgului, alei şi 
spaţii verzi aferente, sector 3, Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 
100 SDR 11 ”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr emis de Primăria Sector 3 - 

Direcţia Administrarea Domeniului Public, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• Realizare fir structural MP cu conducta de distribuţie gaze naturale PE 100 
SDR 11 Dn 250mm pe B-dul Râmnicu Sărat (între str. Istriei şi B-dul Camil Ressu); 

• înlocuire conductă de distribuţie gaze naturale RP OL 0" şi branşamente 
gaze naturale aferente pe B-dul Râmnicu S||^şuconductă de distribuţie gaze 
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naturale RP PE100 SDR 11 Dn 315 mm, Dn 200 mm şi branşamente aferente pe 
străzile Istriei, Drumul Murgului, B.dul Camil Ressu; 

• înlocuire conductă de distribuţie gaze naturale RP OL 03”, 04” şi 
branşamente aferente pe străzile Istriei, Drumul Murgului, b-dul Camil Ressu cu 
conducta de distribuţie gaze naturale MP PE Dn 125 mm, Dn 90 mm şi branşamente 
gaze naturale aferente; 

• întregirea reţelei existente din PE pe strada Tomis (între str Istriei bl. C2 şi 
bloc CI); 

• Cap terminal pe conducta de distribuţie gaze naturale OL 04" existentă pe 
B.dul Râmnicu Vâlcea (la intersecţia str. Drumul Murgului şi str. Istriei); 

• Cap terminal pe conducta de distribuţie gaze naturale RP Dn 63 mm 
existentă str. Tomis ( zona bloc A6- decuplare din conducta RP OL 04” propusă la 
înlocuire pe b-dul Râmnicu Sărat); 

Traseul lucrărilor va fi realizat în domeniul public, prin carosabil, trotuar, alei şi 
spaţii verzi, conform planului de coordonare, scara 1:500, depus la prezenta 
documentaţie. 

Lungimea conductelor şi a branşamentelor care se reabilitează va fi de . 
1.818m + 423m = 2.241 m. Pozarea conductelor propuse va fi realizată în şanţ 
executat prin săpătură, la adâncimea min de 0.9 m. 

Toate traversările se vor executa prin foraj dirijat. 

2. la verificarea în teren efectuată în data de 19.03.2019 s-a constatat că : 

- conductele de gaze propuse şi branşamentele traversează spaţii verzi 
aferente: bloc 3 din B-dul Camil Ressu’nr.10, blocurilor 21E şi C2 din str. Istriei, 
blocurilor A4, H3, HI, H2, B4, C5, C4, C3, C2 din str Drumul Murgului. In aceste 
spatii verzi există arbori/arbuştî, gard viu, precum şi plante perene plantate. 

- în trotuarul din b-dul Râmnicu Sărat există spaţiu verde sub formă de 
platbandă cu arbori plantaţi în aceasta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel, 021/305.55.00, 
interior 4108. 

- în proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul 
conductelor/branşamentelor ce vor fi înlocuite - menţionate mai sus, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m 
- 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

, Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul 
dendrologic poate fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu 
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului 
dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se 
constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, 
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aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei 
minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea de material 
dendrologic în compensare). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. din 29.03.2018 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte 
de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia 
lucrărilor şi de respectare condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit, b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-N 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Fted:D.V.V 40x720.03,2019 - prezentul aviz a fost postat pe slte-ul PMB 

http7/www.p_mbTO/instituţit/primaria/ directil/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori In consultare, phn 


pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr.1256/1711550/. 


TfrlW l ^ 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăşesti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Strada Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale M.P., pe B-dul Camil 
Ressu (subtraversare), Aleea Fuiorului, str. Lotrioara, alei şi spaţii verzi 
aferente, sector 3, Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 
SDR 11" 


Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1711550/20.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.1256/21.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului 
privind executarea lucrării "Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale M.P., pe B~dul 
Camil Ressu (subtraversare), Aleea Fuiorului, str. Lotrioara, alei şi spaţii verzi 
aferente, sector 3, Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 
11”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

12.02.2018, prelungit până la 11.02.2020, emis de Primăria Municipiului 

/15.03.2018 

emisa de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu 
nr * emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr. 

emis de Primăria Sector 3 —Direcţia Administrarea Domeniului 
Public, Aviz nr. 125/12.03.2018 emis de Primăria Sector 3 - Direcţia Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 


• înlocuire conductă de distribuţie gaze naturale şi branşamentelor existente 
pe străzile Fuiorului, Lotrioara cu conducte din PE 100 SDR 11, pe un traseu 
executat la 0,5 m de conductele vechi. Drin SDatii verzi, alei si trntnam „—^ 
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Traseul lucrărilor va fi realizat în domeniul public, prin carosabilul din str. 
Fuiorului prin spaţiul verde si aleile aferente bloc Y3B, Y3A, Y3C, HI7, prin dreptul 
blocurilor V32, V33, V34, V36, V37, V38, M31A, M31B, H16A şi V39. 

Lungimea conductelor şi a branşamentelor care se reabilitează va fi de 
1957m. Lungimea conductelor se upgradează 1127 m Pozarea conductelor propuse 
va fi realizată în şanţ executat prin săpătură, la adâncimea min de 0.9 m, 
Subtraversarea B-dului Cameril Ressu va fi executată prin foraj orizontal dirijat, 
gropile de poziţie executate pentru cuplarea la conductele de gaze existente vor avea 
dimenisiunile ;1,5x1,5x1,5m. 

2. la verificarea în teren efectuată în data de 19.03.2019 s-a constatat că : 

- conductele de gaze propuse şi branşamentele traversează spaţii verzi 
aferente blocurilor Y3B, Y3A, Y3C, HI 7 şi blocurilor V32, V33, V34, V36, V37, V38, 
M31A, M31B, H16A şi V39. în aceste spaţii verzi există arbori/arbuşti, gard viu, 
precum şi plante perene plantate. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.GM.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108. 

- în proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul 
conductelor/branşamentelor ce vor fi înlocuite - menţionate mai sus, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m 
— 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 

dotare. 4 . . , . 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul 

dendrologic poate fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu 
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului 
dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se 
constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, 
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 

prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei 
minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea de material 

dendrologic în compensare). . . 

înainte de începerea execuţiei lucrărilor, beneficiarul avizului va înştiinţa 

asociaţiile de proprietari despre execuţia lucrărilor. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 


Certificatul de Urbanism nr. 


emis de Primăria 


AH Reni na Flisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. România 












Municipiului Bucureşti prelungit până la 11.02.2020 şi în baza planului de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în 
traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte 
de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia 
lucrărilor şi de respectare condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariai 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V.,/ 4ex./21.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site*ul PMB 

http^/www.pmb.ro/insti tut|l/primana/directii/directia mediu/avize arbori In consultare/avize arbori in consultare.php 

pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1722/1716190/.. 



romania2019.eu 
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CĂTRE, 

S.C. PAN ELECTRO S.R.L. 
prin 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere reţea publica de apă şi canalizare până în dreptul 
imobilului amplasat pe Drumul Ciorogărla i î, sector 6, Bucureşti" 



Ca urmare a cererii depuse de Domnul pentru S.C. PAN 

ELECTRO S.R.L., înregistrată ia P.M.B. cu nr.1716190/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.1722/07.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: " Extindere 
reţea publică de apă şi canalizare până în dreptul imobilului amplasat pe Drumul Ciorogărla 
nr.291-295, sector 6, Bucureşti” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 


21.09.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare autentificat sub nr de notar public Heţei Adina Gheorghina, 

Adresa nr. emisă de Direcţia Patrimoniu — PMB, Autorizaţie de 

construire nr. emise de Primăria Sector 6 Bucureşti, 

Avizde principiu nr emis de Apa Nova SA, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. 

emis de Primăria Sector 6 - ADPDU S6, avize individuale emise de deţinătorii 
reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, STB, Industrial Energy S.A. E-Distribuţie 
Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, RADET, Telekom Romania Communications SA, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 


■ Extinderea reţelei publice de apă potabilă cu o conductă PEHD, cu De=180x10,7 
mm, cu alimentare din conducta de apă potabilă Dn 250 mm, existentă în carosabilul din B-dul 
luliu Maniu, pe un traseu ce va subtraversa carosabilul, va continua subteran prin carosabilul din 
str, Drumul Roţii, până în dreptul imobilului cu nr. ( la limita de proprietate stânga). 

Pozarea conductei de apă potabilă, propusă, se va realiza la adâncimea de 1,2 m, în şanţ 
executat prin săpătură. Realizare branşament de apă potabilă din extinderea propusă de lungime 
L=21 m până la căminul de branşament executat la limita de proprietate a imobilului alimentat. 


■ Extinderea reţelei de canalizare pe Drumul Roţii va avea o lungime de 409 m şi se 
va avea legătură în reţeaua publică de canalizare de tip ovoid 120/180 cm existentă în carosabilul 
din B-dul luliu Maniu, pe un traseu ce va subtraversa prin foraj orizontal, va continua prin 
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carosabilul din Drumul Roţii până în dreptul imobilului cu nr. 291-295 din Drumul Ciorogârla. Se va 
realiza racord de canal în lungime de 14m, cu legătură în extinderea de canalizare propusă. 

2, Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat traseul 
reţelei de apă potabilă propuse afectează platbanda de spaţiul verde aferent trotuarului nr. impare 
din b-dul luliu Maniu, iar traseul reţelei de canalizare proiectate va afecta scuarul central existent 
pe B-dul luliu Maniu, în dreptul Druumului Roţii. în platbanda existentă în trotuar există 2 ex arbori 
faţă de care se va păstra distanţa de 1,0 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul 
conductelor/branşamentelor ce vor fi înlocuite - menţionate mai sus, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m — 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apăruta în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Red:D.V../ 3 ex./20.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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CĂTRE, 

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMP AN Y S.R.L. 

Strada Mărăşeşti nr.28, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în str. 
Serg. Pechiu Ion n.. , sector 4, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1685270/29.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.11529/03.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1712051/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1309/22.02.2019 prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Branşament de gaze naturale pentru 
imobilul situat pe str. Serg. Pechiu Ion nr.lOA, sector 4", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

07.11.2018 emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Hotărârea 
Judecătorească pronunţată pentru Dosarul nr. 3901/4/2006. Acord de acces 
nr - şi soluţie de acces, emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu 

tehnic, Aviz nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală - Primăria 

Sector 4, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa 
Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romaniâ, Netcity-Telecom, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 3 m (2,0 m + 1,0 m reiser) şi a unui post de 
reglare-măsurare aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze 
naturale, redusă presiune, PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, existentă în carosabilul din str. 
Sold. Pechiu Ion. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul 
public şi va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr.lOA 
din str. Sold. Pechiu Ion, iar pozarea conductei de branşament se va executa prin 
săpătură în şanţ deschis, cu lăţimea 0,4 m şi la adâncimea de 1,0 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că 
în proximitatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de def rişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 4 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 

£X^ 
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Nr. 1012 /1708145/. 24M 2019 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Plaiul Muntelui “ sector 1, Bucureşti " 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul 

I — împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1708145/12.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1012/13.02.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Plaiul Muntelui nr. , sector 1” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public ’ Sector 1, Aviz de traseu nr. 

emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Autorizaţie de Construire 
nr - emisă de Primăria Municipiului Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) 
lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea unui cablu de joasă 
tensiune, 3x150+95N, de lungime de 200 m. Traseul reţelei electrice propuse pleacă din PT 
4068 existent în incinta imobilului cu IE din Şos. Chitila, va străbate trotuarul cu nr. pare 

al str. Oastei, va continua prin trotuarul numerelor pâre din Şos. Chitila (cu subtraversa prin foraj 
str. Alex. Lăpuşneanu), până la strada Plaiul Muntelui, unde va continua prin trotuarul numerelor 
pare al acesteia până la imobilul cu nr. 5, la FDCP-ul ce va fi montat pe proprietatea imobilului 
alimentat. Pozarea cablului electric se va realiza subteran, în domeniul public în 
trotuar/carosabil, în şanţ deschis la adâncimea de 0,9 m - în trotuar şi respectiv 1,2 m la 
subtraversare. Lăţimea şanţului de pozare va fi de max.0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat că pe 
trotuarele din Şos. Chitila şi str. Plaiul Muntelui există aliniament stradal cu arbori /arbuşti/ gard 
viu plantaţi în alveole/platbandă. 
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în urma analizării documentaţiei depusa şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire 
şi în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare s au de toaietare. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare depus la prezenta 

documentaţie. _ , 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. ^ 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lît. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simc DPA 


Simo 



26.MAR.2flS 


întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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Nr. 1016/1708158/ . lăM. 2019 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Str. Intrarea odobesti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

O 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Poştaşului i sector 3, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul 

— împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1708158/12.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1016/13.02.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Poştaşului nr.31A, sector 3" vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare-cumpărare autentificat cu nr. de notar public Alina Ruxandra Rauţă, 

Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz 

de traseu nr. emis de Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3, 

Autorizaţie de Construire nr. emisă de Primăria Sectorului 3 Bucureşti, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, 
împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea a două cabluri de joasă 
tensiune, 3x150+95N, pe un traseu de lungime de 275 m (din care 170 pe domeniul public), din 
postul de transaformare subteran PT existent proprietatea imobilului cu nr. cadastral IE 
Şi IE , se continuă prin terenul -drum de acces la proprietăţi, va continua prin str.Gura 

lalomiţei până la str. Poştaşului, va traversa carosabilul din str. Poştaşului şi va continua prin 
trotuarul nr. impare până la limita de proprietate a imobilului alimentat. Cablurile electrice se vor 
poza la adâncimea de 0,9 m în trotuar, respectiv la 1,2 m la subtraversărî, în şanţ cu lăţimea de 
0,50 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat că nu 
există vegetaţie pe traseul lucrării. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
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cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare depus la prezenta 
documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 

t ' 


Daniela VOINESCU 
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CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ELECTRO TIRON S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Constantin Caracas , sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. 
ELECTRO TIRON S.R.L. pentru cerere înregistrată la 

P.M.B. cu nr.1709107/14.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1098/15.02.2019, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Alimentare 
cu energie electrică a imobilului situat pe strada Constantin Caracaş nr. , sector 1”, 
vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 28.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie 

Muntenia, Aviz de traseu nr. de Administraţia Domeniului Public 

Sector 1, Acte de proprietate asupra imobilului, Autorizaţie de Construire 
nr - emisă de Primăria Sector 1, Clasarea notificării 

nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în 
zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare reţea electrică nouă prin montarea unui cablu de joasă tensiune, 
3x150+95N, de lungime de 125 m. Traseul reţelei electrice propuse pleacă din PTZ 3102 
existent în incinta imobilului cu din str. Pictor Sava Herţia, va subtraversa 

carosabilul străzii, va continua prin trotuarul numerelor pare până la strada G-ral G. 
Constantinide, va continua prin trotuarul numerelor pare ale acesteia până la strada 
Constantin Caracaş, trotuarul nr. pare ale acesteia până în dreptul imobilului cu nr. 44B 
unde va subtraversa str. C-tin Caracaş până la noul FDCP montat în incinta imobilului 
alimentat, la limita de proprietate. Nu va fi afectată vegetaţia. 

Pozarea cablului electric se va realiza subteran - în pământ în profile 
existente în trotuar, în şanţ deschis la adâncimea de 0,8 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrărilor nu există spaţii verzi/arbor/arbuşti. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. din 28.10.2018 emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



2 6. MAR. 2010 


Red;D.V.,/ 3ex./25.03,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httD^/www.nmb ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbo ri in consultare/avize arbori in_consultare.pnp 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1166/1710005/ 





Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mrenei 
nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1710005/18.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1166/19.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mrenei nr. 6, 
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. t a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Mrenei, perpendicular, până 
la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Red:P.R73ex.-22.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia mediu/avize_arbori in eonsultare/avize.arboriJn^consuftaraphp ( pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1168/1709999/ 




romania2019.eu 


PMB* * ^ ^ ^ PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Arţarului 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1709999/18.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1166/19.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Arţarului nr. 
8, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 8,47m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Arţarului, perpendicular, până la 

aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cete constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat ai 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.GM.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art,4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul avi2 are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

A . 

întocmit: 

E xd. Roxana P ARASCA 


2RH/UIM 


Red:P.R*/3ex.-22.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http*J 7 www.pmb-ro/institutii/primaria/direclii/directia_mediu/avize„arbori_in. consultare/avize_arbori în consuîtare.php. pe data de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 




romania2019.eu 

riî4‘jt*nn 'w* Ifi ^ 


Nr. 1171/1710425/ 29, MAU Î'JTC 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Boişoara 
nr. , sector 6, Bucureşti 


O 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1710425/18.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1171/19.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Boişoara nr. 
5, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis 
de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 22m, astfel: 

• din CD existentă în troturul str. Boişoara, subteran, prin trotuarul nr. impare al 

str. Boişoara, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 

execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de frişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA , , 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 



26.WAS- Î019 


Red:P.R./3ex.-22.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpJ/www.pmb.ro/inslitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_art>oriJn..consultare/avize_arbori in_consultare.php , pe dala de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 1261 71711343/. 


mm 2019 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intrarea Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşament de gaze 
pe str. Râmnicu Sărat < sector 3, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GENERAL MPM 
IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1711343/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.1261/21.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Extindere 
conductă de gaze naturale şi branşament de gaze pe str. Râmnicu Sărat sector 3, 
Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces 
la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. şi soluţie de acces nr. 

emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. 

292/06.08.2018 emis de Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public, plan de 
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă montată 
îngropat în carosabilul din str. Râmnicu Sărat, din PE 100 SDR11, cu Dn 63 mm şi lungimea 
L=18 m executată, care va fi cuplată în conducta de distribuţie gaze naturale Dn=63 mm 
existentă în carosabilul din strada Râmnicu Sărat. Pozarea conductei propuse se va executa în 
carosabilul străzii Râmnicu Sărat, din punctul de cuplare până în dreptul imobilului cu nr. 9 ( bloc. 
7D) pe aleea Râmnicu Sărat, unde va avea CT (conform plan scara 1:500-anexă la Certificatul 
de Urbanism). 

- realizare branşament de gaze naturale nou, din PE 100 SDR11, Dn 63 mm, cu 
lungimea de 9,0 m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de gaze naturale 
propus se va racorda în conducta de gaze Dn 63 mm propusă spre execuţie pe str Râmnicu 
Sărat. Traseul branşamentului va traversa carosabilul, trotuarul şi spaţiul verde aferent bloc 7D , 
sc.2, până la postul de reglare-măsurare aferent branşamentului. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat faptul că 
în proximitatea traseului de pozare a conductei de branşament gaze naturale există un ex. 
Fraxinus sp. (frasin) cu diametrul = 50 cm, h=12 m, aflat în spaţiul verde de la sc.2, bloc 7D din 
str. Râmnicu Sărat nr.9. Traseul lucrării va păstra distanţa de 1,5 m faţă de arbore. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

* Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă in timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire 
şi în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4. lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
2 6. MAR 2019 ’ Daniela VOINEŞOJ 




Red:D.V../ 3exV25.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httoV/ţjv^. Bmb.ro/institutir/arirnaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/ay)ze_arbori_ in consultare^ 
pe data de ... 
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Nr. 1267/1711302/ li i!. MAIU013 - — 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

PS5 - Admninistraţia Domeniului Public Sector 5 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Ghindari, drum de servitute, sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711302/20.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1267/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Ghindari, drum de servitute, sector 5”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 


, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 


Notificării nr. 


de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 206m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul Drumul Ghindari, continuă prin 
drumul de servitute, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a 
imobilului nr. 50 I din Drumul Ghindari. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

nen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - 



Direcţia de Mediu 


191*2010 I U&9ATOR1M tMPftfUNi 


Nr.2156/ 9865/1667110/1720387/. 2&M. 2019 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. GINICON S.R.L. 


Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor ia lucrarea: "Branşament de gaze naturale pe str. Lăutei nr. sector 1. 
Bucureşti” 

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667110/04.10.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9865/05.10.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării "Branşament de gaze naturale pe str. Lăutei nr sector 1, 
Bucureşti” şi solicitarea de modificare a avizului nr. emis de 

Direcţia de Mediu ca urmare a modificării acordului de acces nr. 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1720387/20.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr! 
2156/21.03.2019, vă comunicăm următoarele: 


1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 


20 83 din 26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud 

Reţele, Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, 

modificat în data de 04.03.2019, dovada proprietăţii asupra imobilului, teren şi/sau 
construcţii, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului 

Public Sector 2, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa 
Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania 
Communications SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

• realizare branşament de gaze naturale din polietilena Dn 32mm, pozat subteran, 
de lungime de 3,0 m (2,0 m în proiecţie orizontală), racordat în conducta de gaze 
naturale existentă în carosabilul din str. Păunilor (conform planului anexă la CU), 
aproape de limita de proprietate a imobilului cu nr din str. Lăutei. Branşamentul de 
gaze naturale proiectat va fi montat cu pantă către conducta din care se racordează, 
îngropat în şanţ deschis executat manual, iar traseul acestuia va traversa parţial 
carosabilul în dreptul imobilului cu nr.4 din str. Lăutei, până la postul de reglare- 
măsurare care se va amplasa în firidă, la limita de proprietate a imobilului cu domeniul 
public, la distanţa de 0,5 m de limita din partea stângă a proprietăţii imobilului alimentat. 
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Lăţimea şanţului de pozare va fi de 0*4 m, iar adâncimea minimă de montare a 
branşamentului va fi de 0,5m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018 s-a constatat că pe 
traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren* în conformitate 
cu H.C.G.M.B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau de 
toaletare , iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, astfel avizul 
nr. 9865/1667110 din data de 12.11.2018 emis de Direcţia de Mediu devin nul. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 

Qgpiolfi VOINFfiniJ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 11064,1306/1679623,1711986/.. WM * î019 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. PROMPT GAZ S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ ' 

B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşament de gaze 
pe intr. Vrabiei. ", sector 4, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. PROMPT GAZ 
S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1679623/12.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.11064/13.11.208, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1711986/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1306/22.02.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: 'Extindere conductă de gaze naturale şi 
branşament de gaze pe intr. Vrabiei nr. sector 4, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 

18.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Acord de acces 
la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, 

Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. de notar 

public Mircia Elena, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr emis de Primăria Sector 4 - 

Direcţia Gospodărire Locală, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă montată 

subteran, din PE 100 SDR11, cu Dn 90 mm şi lungimea L=39 m executată în domeniu public, 
care va fi cuplată în conducta de distribuţie gaze naturale Dn=110 mm existentă în carosabilul 
din strada Vrabiei. Pozarea conductei propuse se va executa în carosabilul străzii Vrabiei, din 
dreptul imobilului cu nr. din intrarea Vrabiei, conform plan 

anexă la Certificatul de Urbanism menţionat. 

- realizare branşament de gaze naturale nou, din PE 100 SDR11, Dn 32 mm, cu 
lungimea de 7,5 m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de gaze naturale 
propus se va racorda în conducta de gaze Dn 90 mm propusă spre execuţie pe intrarea Vrabiei. 
Traseul branşamentului va traversa carosabilul până la postul de reglare-măsurare ce va fi 
montat la limita de proprietate a imobilului cu nr. din intrarea Vrabiei. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat faptul că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M-B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în 

din 18.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


m 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 1014 /1708153/. 

OZ APR. 2019 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor ia lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Galileia r sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA prin Domnul 

împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1708153/12.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1014/13.02.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Galileia nr. 19, sector 1" vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic. 
Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu 

nr. emis de Consiliul Locai Sector 1- ADPS 1, Autorizaţie de Construire 

nr. emisă de Primăria Sectorului 1 Bucureşti, Clasarea notificării 

nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea un cablu de joasă tensiune, 
3x150+95N, pe un traseu în lungime de 73 m - pe domeniul public, din cutia de distribuţie CD 
existentă pe str. Galileia, în dreptul imobilului cu nr. , prin trotuarul cu nr. impare din aceeaşi 
stradă , până în dreptul imobilului alimentat, la FDCP-ul ce va fi montat în incinta proprietăţii, la 
limita de proprietate stânga. Trotuarl are lăţimea de 2,4 m, iar lăţimea şanţului de pozare va fi de 
0,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat că în 
trotuarul nr. impare din str. Galileia există arbori plantaţi în aliniamentul stradal. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 


Bd. Regina ERsabeta nr 47, cod postai 050013, sector 5, Bucureşti. România 













- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţa de 
arbori, conform SR 8591/1997Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, 

în cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr.948R/1671217 din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare depus la prezenta 
documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


O 

O 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 1020/1708028/ U * Afft Z319 


Către: SC FAVEO CONSULTING SRL —solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Orgu 
Tănasenr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708028/12.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1020/13.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Orgu Tănase 
nr. 3 A bis, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 3,5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Orgu Tănase, perpendicular, 
până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR 
Simona-i 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


O Z APR 2079 


Nr. 1058/1708353/ 


romania2019.eu 

Fi^hi j* jtTÂjnî 1 


Către: SC A VIPROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


O 

O 


o 

o 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Copşa 
Mică nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708353/13.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1058/14.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Copşa Mică 
nr. 32, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 8,5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Copşa Mică, perpendicular, 
până la aproximativ 0,1 m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: 

Exp. Raxatm PARASCA 
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Nr. 1064 /1708875/. 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE - SERVICIUL UTILITĂŢI PUBLICE 

Str. Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul 
Gura Călmăţui n , sector 3, Bucureşti ” 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A 

, împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1708875/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.1064/14.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Gura 
Călmăţui nr.14-20, sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr./ t 

din 28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia, 

Aviz de traseu nr.18/16.01.2019 emis de Primăria Sectorului 3 - Direcţia Servicii Publice, 
Autorizaţie de Construire nr. emisă de Primăria Sectorului 3, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa 
Nova SA, Distrigaz Sud Reţele, Luxten, RADET, STB, Telekom Romania, Netcity- 
Telecom, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unui cablu de joasă 
tensiune, 3x150+95N, pe un traseu de lungime de 500 m, din postul de transformare 
existent în incinta imobilului cu pană la firida de distribuţie şi contorizare 

FDCP ce va fi amplasată pe proprietatea imobilului cu nr. din Drumul Călmăţui. 
Traseul cablului electric va traversa proprietatea cu , apoi Drumul Gura 

Vlădesei, va continua prin terenul (teren neamenajat) imobilului , apoi prin 

Drumul Gura Călmăţui până în dreptul imobilului alimentat unde va subtraversa Drumul 
Gura Călmăţui spre FDCP-ul nou din incintă imobil. Pozarea cablului electric proiectat se 
va realiza la adâncimea de 0,9 m, respectiv 1,2 m la subtraversări în sânt cu lăţimea de 
max.0,5 m. 
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2, Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrărilor nu există spaţii verzi/arbor/arbuşti. Traseul canalizaţiei electrice 
propuse traversează zone de asfalt, pământ şi teren proprietate privată neamenajat, 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării, ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sin " ’ "»OPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



29.HĂJU3I9 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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02. APR. 2019 


Nr. 1170/1710429/. 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea:"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Paroşeni sector 2, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul 
, împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1710429/18.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.1170/19.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Paroşeni nr.BBiS, sector2", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

14.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de Enel Distribuţie Muntenia, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Aviz 

nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Contract de vânzare 

autentificat cu nr. de notar public Dan Tataru, Autorizaţie de Construire 

nr - emisă de Primăria Sectorului 2, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SÂ, Distrigaz 
Sud Reţele, Luxten, RADET, STB, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de 
încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare reţea electrică nouă prin montarea unui cablu de joasă tensiune, 
3x25+16C, pe un traseu de lungime de 9 m, din stâlpul de joasă tensiune existent în 
trotuarul nr. pare din str. Paroşeni până la cutia de distribuţie şi secţionare care va fi 
amplasată pe proprietate beneficiarului, la limita de proprietate. Pozarea cablului electric 
proiectat se va realiza la adâncimea de 0,9 m, în şanţ cu lăţimea de max.0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat 
că în vecinătatea traseului există platbandă cu vegetaţie, fără arbori plantaţi în aceasta), 
la limita de proprietate a imobilelor. 


Bd. Retine EBsabeta nr 47 mrtrvwtal flfinnn •wrtnr*; nnmânîa 

















în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaietare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 

Bucureşti împreună cu planul anexă,- vi2at spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



2 9. MAR. 238 
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Nr. 1255/1711658/ 

Către: SC ENERCONSTRUCT SRL - prin di. Batog Adrian 

Str. Caraiman nr. 63, sector 1 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Grigore 
lonescu nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711658/20.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1255/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Grigore 

O lonescu nr. 36, sector 2, conform documentaţiei depuse {C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 14m, astfel: 

• din LEA existent în dreptul imobilului cu nr. 34 din str. Grigore lonescu, subteran, 
până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 





întocmit: 

Boxam PARASCA 
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CĂTRE 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. MARNA SOC.COM.SERV. S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Şos. 
Odăii sector 1, Bucureşti’’ 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. MARNA 
SOC.COM.SERV. S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1711444/20.02.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.1257/21.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Şos.Odăii nr. 31 - 35 , 
sector 1 ”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse {Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu 

nr 

/07.01.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise 
de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă)'lucrarea constă în : 

- realizare racord electric subteran din LES 20Kv, în sistem intrare-ieşire pe cablul 
distribuitor PCZ 4274 - PCZ 3798, prin două cabluri subterane. Traseul racordului electric 
proiectat va fi din Drumul Lăpuş (drum de pământ) până la limita de proprietate a imobilului cu 
adresa Şos. Odăii nr. , la noul post de transformare montat în incintă. Cablurile electrice se 
vor poza în şanţ cu lăţimea de 0,4 m la adâncimea de 1,2 m. Lungimea totală a traseului pe 
domeniul public este de 13,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat că pe 
traseul racordului electric propus nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm ca în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 
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Pentru orice modificare apărută în traseu! lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit b) 
din Anexa nr. 1 la H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
a POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



2 âMAR. 29!9 
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Nr. 1259/1711253/ 

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

B-dul Mărăşeşti nr. 28, sector 4 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul 
Gilăului nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711253/20.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1259/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Gilăului 
nr. 1 S, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 3,5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în Drumul Gilăului (drum de pământ), 

perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din parte stângă a 

proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 

cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:P.R73ex.*26.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www.pmb.ro/institutti/primaria/direclil/difBCtia_mediu/avize_arbori_în_consultare/avize_arbori_in_consurtare.php , pe data de 
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Nr. 1260/1711320/ ' ——— 

Către: SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL - prin - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
Aleea Buridava nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711320/20.02.2019 şi la 
Direcţia de Medm cu nr. 1260/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
Aleea Buridava nr. 21-33, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
enr, isă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 7m(branşament) + 5m (racord), astfel: 

• din conductele existente, subteran, în carosabilul Aleii Buridava, perpendicular, 
până la aproximativ 3,5m şi 5,5m faţă de limta din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mari, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


O l APR. 201 


Nr. 1317/1712188/ 



romanio2019.eu 


ifre; SC A VIPROD GRUP SRL - prin - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Izbândei 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1712188/21.02.2019 şi la 
Direcţia de Medju cu nr. 1317/22.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Izbândei 
nr. 52, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 9m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Izbândei, perpendicular, până 
la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b dîn Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipjului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUŢmvox 
Simona-Mariana PQ&A 


% 






Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

sF 

întocmit: 


Ext 


naPARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


02. APR. 2019 


Nr. 1771/1716651/ 



romania2019.eu 


Către : SC A VIPROD GRUP SRL - prin 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 

Spre ştiinţă:ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Av. 
Nicolae Velescu nr. , sector 1, Bucureşti 



O 

o 


Referitor la cererea dvs M înregistrată la P.M.B. cu nr. 1716651/07.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1771/08.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Av. Nicolae 
Velescu nr. 7, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul 
Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 

teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9,5m, 
astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Av. Nicolae Velescu, 

perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime fată 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sa u 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-t 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmii: 

Exp. Ftoxana PA RASCA 


2 9. MAR. 2019 


Red;P.R./3ex.-26-03.2019 - prezentul aviz a iost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


D2.APR.Z019 


Nr. 1900/1717990/. 


romanla2019.eu 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 BUCUREŞTI 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

i ' ' i 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze 
pe str. Cremeniţa sector 2, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP 
S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1717990/12.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.1900/13.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: " Extindere 
conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze pe str. Cremeniţa nr.5, sector 2”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de carte 
funciară de informare nr. , Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze 

naturale nr. şi nr. , soluţie de acces nr. 

emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. 

emis Administrarea Domeniului Public Sector 2, plan de coordonare avizat 
de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă montată 
îngropat în carosabilul din str. Cremeniţa, din PE 100 SDR11, cu Dn 90mm şi lungimea L=95m, 
care va fi cuplată în conducta de distribuţie gaze naturale RP Dn 90mm existentă în carosabilul 
din strada Cremeniţa în dreptul imobilelor cu nr. . Pozarea conductei propuse se va 
executa în carosabilul străzii Cremeniţa, din punctul de cuplare până în dreptul imobilului cu nr. 
8, unde va avea CT (conform plan scara 1:500-anexă la Certificatul de Urbanism). Din această 
conductă se va executa o conductă de gaze naturale nouă, PE 100 SDR11 Dn 63mm în lungime 
de 45 m pozată prin carosabil şi în incinta imobilului alimentat, până în în dreptul corpului 2 unde 
va avea cap terminal. Traseul de pozare al conductei noi de gaze naturale va fi prin carosabil, pe 
partea nr. poştale pare. 

- realizare 2 branşamente de gaze naturale, din PE 100 SDR11 Dn 63 mm, cu 
lungimea de 4,0 m. Branşamente de gaze naturale propuse se vor racorda în conducta de gaze 
Dn 63 mm propusă spre execuţie în incinta. 



RH Ppninn Plieahflla nr A7 fwinnctfll mavin mHArG 


I cfa. ll 



















2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.03.2019 s-a constatat faptul că 
nue xistă vegetaţie pe traseul lucrărilor sau în proximitatea acestuia. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire 
şi în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 

planului de coordonare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sim< " * “OPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela V 



2 9. MAR. 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 11669,1723,1931 71687422,1716225,17182337. 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

SC ELECTRICA RACORD INSTAL 

Calea Rahovei nr.266-268, corp 61, camera 42/1, sector 5, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Racord electric şi amplasare PT la imobilul situat în B.dul 
Metalurgiei r , sector 4, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. VEGO 
CONCEPT ENGINEERING S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1687422/06.12.2018 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr.11669/07.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. 
cu nr. 1716225/06.03.2019 şi nr. 1718233/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
1723/07.03.2019 şi nr. 1931/14.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării: ” Racord electric şi amplasare PT la imobilul situat în B.dul 
Metalurgiei nr.130D, sector 4" vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse {Certificat de Urbanism nr. din 

19.11.2018 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu 

nr emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. _ emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz tehnic de 

consultanţă preliminară de circulaţie nr. , avize individuale emise de 

administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare racord electric subteran din reţeaua de distribuţie 20Kv, în sistem intrare- 
ieşire pe cablul distribuitor între T 4892- T 5070, cablu electric ce va fi interceptat şi manşonat în 
trotuarul din B-dul Metalurgiei , în dreptul terenului beneficiarului. Se vor poza din trotuar, două 
cabluri medie tensiune, pe un traseu de lungime 15 ml, până la PT proiectat. Pozarea cablurilor 
se va realiza în şanţ la adâncimea de 0,9 m şi protejat în tub pliabil cu diametrul de 160 mm. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat că pe 
traseul racordului electric propus nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr, din 19.11.2018 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona~MarJana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 

'f ■ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 




romania2019.eu 
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Nr. 332,1258/1699681,1711339/ U 5. APR. 2013 

Către: 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilului situat pe str. Aiud 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1699681/18.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 332/21.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. 
cu nr. 1711339/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1258/21.02.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de energie electrică 
pentru imobilului situat pe str. Aiud nr. 26, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 36m, astfel: 

• din LEA JT existent la limita dintre imobilul cu nr. 25 şi nr. 27 din str. Aiud, continuă, 
subteran, prin trotuarul nr. impare al str. Aiud, subtraversează str. Aiud pe trotuarul 
nr. pare aproximativ la limita dintre imobilul cu nr. 28 şi nr. 26 din str. Aiud, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 

de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


r 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

r> »j«c>ffo aomartt» to ccn»»u u-iird 


Nr. 806/1705912/ APR 2019 

Către: SC ENERCONSTRUCT SRL - prin - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Dimitrie 
Pompeiu nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1705912/06.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 806/07.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Dimitrie 
Pompeiu nr. 2 A, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa pe o lungime de 940m, astfel: 

- Tronsonul 1 - punctul de conexiune 1 - traseul de canalizare se va realiza cu 2 
cabluri MT prin sistem intrare-ieşire pe distribuitorul PT3610 - PT3895 existent pe Calea 
Floreasca în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE236730, continuă prin trotuarul 
corespunzător numerelor pare al Căii Floreasca, până la şos. Pipera, apoi prin trotuarul nr. 
pare al şos. Pipera, până la bd. Barbu Văcărescu, în continuare prin trotuarul nr. pare al 
acestuia, subtraversează bd. Barbu Văcărescu şi str. Gara Herăstrău. Traseul continuă prin 
trotuarul nr. pare al str. Gara Herăstrău, până la bd. Dimitrie Pompeiu, apoi prin trotuarul nr. 
impare al bd. Dimitrie Pompeiu până în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE201079, 
subtraversează bd. Dimitrie Pompeiu apoi continuă prin spaţiul verde, pe partea nr. pare al 
bd. Dimitrie Pompeiu până la noul PC proiectat în subsolul tehnic al clădirii alimentate. 

- Tronsonul 2 - punctul de conexiune 2 - traseul de canalizare se va realiza cu un 
cablu MT din PT4728 existent în incinta imobilului cu nr. cadastral IE236666 (Raiffeisen 
Bank), continuă pe drumul de servitute cu nr. cadastral IE258617 până la bd. Barbu 
Văcărescu, apoi prin trotuarul nr. pare al acestuia până la zona de subtraversare a 
tronsonului 1, având traseu comun cu tronsonul 1. 

- subtraversarea bd. Barbu Văcărescu se va realiza prin foraj orizontal dirijat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi platbandă din vecinătatea traseului 

lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
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altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4 r lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mi 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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Nr. 869/1706229/ 05. APR 2019 

Către: SC Ascorp Reţele Electrice SRL - prin 


pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Acţiunii 
nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706229/07.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 869/08.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Acţiunii 
nr. 87-89, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4, avizul 
Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 

pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 
14m (lOm coborâre de pe stâlp + 4m subteran), astfel: 

• din LEA JT existent în dreptul imobilului alimentat, prin trotuarul str. Acţiunii, 
subteran, până aproximativ 20m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


DIRECTOR EXECUTIV, 

Slmona-Marişna PORA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1061,11807/1708824,1690453/ q 5 ApR ^jg 

Către: SC BEP UGHT ENERGY SRL - prin 
exemplarului de la registratura PMB 


- solicită ridicarea 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa 
str. Dr. Constantin Severeanu nr. , sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690462/14.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11809/17.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1708824/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1061/14.02.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: .Alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Dr. Constantin Severeanu nr. 10, sector 5", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 345m, astfel: 

• din PT1935 existent pe şos. Panduri nr. 20 (spital), prin trotuarul nr. pare al şos. 

Panduri, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Dr. Constantin Severeanu, până la limita 

din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în căzui în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 1062,11810/1708826,1690465/ ^5, aj JJf 

Către: SC BEP LIGHT ENERGY SRL — prin — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. David llie 
nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690465/14.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11810/17.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată ia 
P.M.B. cu nr. 1708826/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1062/14.02.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "Alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. David llie nr. 7, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 120m, astfel: 

• din PTZ1016 situat în str. Dumitru Minca, continuă prin trotuarul str. Dumitru Minca, 
subtraversează str. Rămăşagului şi str. David llie, apoi prin trotuarul nr. impare al 
str. David llie, până la aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 



Daniela VOINESCU 
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Nr. 1063,9544,11879/1708829,1664028,1690475/ |) 5 ApR ^ 

Către: SC BEP LIGHT ENERGY SRL — prin — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Drajna 
nr. , sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664028/26.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9544/27.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1690475/14.12.2018, 1708829/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
11879/18.12.2018, 1063/14.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Drajna 
nr. 3 A, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis 
de ADPDU sector 6 ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de lOOm, astfel: 

• din cablurile T5107 şi TI 0067 existente în trotuarul str. Drajna viz-a-viz de nr. 16, 18 
din str. Drajna (drum de pământ, neasfaltată total), continuă pe str. Drajna pe partea 
imobilelor cu nr. impare, până la aproximativ lOm faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării 
(3ex. Acer sp. arţar 0 30-70cm, h 10-12m). 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



DIRECŢ'A 

de MEui'j 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

yxana PARASCA 
J 



OJ, APR 20'9 


Red :P R./3ex. 01.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www.pmb.ro/institutii/pnmaria/directii/directia.mediu/avize.arborijn^consultare/avize^arborijn^onsultare.php „ pe data de. 
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Nr. 1167/1710004/. 0 5. APR 2019 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

* 1 i 


Referitor la lucrarea: “ Branşament de gaze naturale pe str. Lehliu 
Bucureşti " 


, sector 2, 


o 

o 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1710004/18.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1167/19.02.2019, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Branşament 
de gaze naturale pe str. Lehliu nr. , sector 2, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

166.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract 
de vânzare cumpărare autentificat cu nr , Aviz tehnic de racordare 

nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Reţele, Apa 
Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale, redusă presiune, din PE 100 SDR 
11, Dn 32 mm, cu lungimea fiecărui branşament de 3 m (2m + Im reiser) şi a postului de 
reglare-măsurare aferent. Branşamentul 'proiectat se vor racorda la conducta de gaze 
naturale, redusă presiune, PE 100 SDR 11 Dn IlOmm, existentă în carosabilul din str. 
Traseul de execuţie a lucrărilor se va realiza parţial în carosabil şi în trotuarul aferent 
imobilului alimentat, spre limita dreapta a proprietăţii. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat 
că în proximitatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 


li _ tt— I I It 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 





O 

o 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 

o 



Oi APR. 203) 

Red:D.V.,/3ex./29.03.2019 - prezentai aviz a fost postat pe site-ul PMB 

htto^/vww. grnib.ro/instilutii/orimaria/directit/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori Jn_gonsu! t_aianbe 
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Rrt Rfsnma Flicahpî* nr 47 crxi nostal 050013. sector 5. Bucureşti. România 












PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

Frjţxli'in '/■' I- * "XV* 


Nr. 1262/1711334/. tl5. APR 20Î9 


CĂTRE, 

S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente de gaz e 
naturale pe str. Cărlibaba nr.43, sector 5, Bucureşti " 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GENERAL MPM 
IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1711334/20.02.2019 şî la Direcţia de Mediu cu 
nr.1262/21.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Extindere 
conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze naturale pe str. Cărlibaba nr. , sector 2", 
vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare-cumpărare aut. cu nr. ”, Acord de acces la 

sistemul de distribuţie gaze naturale nr. şi soluţie de acces nr. 

de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. 

emis Administrarea Străzilor Bucureşti, Aviz nr. emis de 

Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă din PE 100 
SDR11, cu Dn 125mm, pe o lungime L=32m, montată îngropat în carosabilul din str. Cărlibaba, 
care va fi cuplată în conducta de distribuţie gaze naturale RP Dn 125mm existentă în carosabilul 
din strada Cărlibaba, în dreptul imobilului cu nr. 49. Traseul conductei propuse va străbate 
carosabilul străzii menţionate, din punctul de cuplare până în dreptul imobilului cu nr. 43, unde va 
avea CT (conform plan scara 1:500-anexâ la Certificatul de Urbanism). 

- realizare branşament de gaze naturale, din PE 100 SDR11 Dn 32 mm, cu lungimea 
de 5,0 m. Branşamentul de gaze naturale propus se vor racorda în conducta de gaze Dn 125mm 
propusă spre execuţie în carosabil. Traseul de pozare a branşamentului de gaze naturale va 
traversa parţial carosabilul şi trotuarul, în dreptul imobilului cu nr.’ din str. Cărlibaba, la distanţa 
de aprox 4m de limita dreapta a proprietăţii. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03,2019 s-a constatat faptul că 
nue xistă vegetaţie pe traseul lucrărilor sau în proximitatea acestuia. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire 
şi în baza acestui aviz nu se executa lucrări de defrişare sau de toaletare. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr, emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 

planului de coordonare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Ssmona-Mariana POPA 




întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 



02, APR. 2019 


Red:D.V../ 3ex./01.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr. 1263/1711332/ 0 5. APR 2019 

Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarelor de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

PS5 - Admninistraţia Domeniului Public Sector 5 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
intr. Ciolpani ( fosta intr. Tiparniţei), sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P M,B. cu nr. 1711332/20.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1263/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
intr. Ciolpani ( fosta intr. Tiparniţei), sector 5" conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil 
emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 19,3m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul intr. Ciolpani din dreptul imobilului cu 
nr. 16-18, prin carosabil, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea 
dreaptă a imobilului nr. 20 din intr. Ciolpani. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA ,N ' C/p - 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU - . 

Jpr 

întocmit: 

Exp . Boxam PARASCA 



Red:P.R V3ex,-01.04.2019 - prezentul aVfe^a fosila stat pe site*ul PMB ^ 

httpJAwww.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_art)oriJn_con5uttare/avi2e_artK>riJn_consultare.php , pe data de .. .0 A APft 20 § 
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Nr. 1265/1711318/ HlFOtt 

Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
drumul de servitute nr. cadastral IE210381 ce intersectează Drumul Belşugului, sector 6, 
Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711318/20.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1265/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
drumul de servitute nr. cadastral IE210381 ce intersectează Drumul Belşugului, sector 6", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de 
ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 109m, astfel: 

• din conducta existentă în Drumul Belşugului (drum de pământ) la intersecţie cu 
str. Viscolului, continuă pe str. Viscolului, apoi pe drumul de servitute, până la limita din 
partea stângă a imobilului cu nr. 155 D din Drumul Ciorogârla. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA^^df^ 




Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 


Exp.Rox 


PARASCA 

e 


Red :P.RV3ex.-01.04,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr. 1266/1711305/.. UJ5.ABR ZOiS 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze 
naturale pe str. Nandru şi pe teren cu , sector 5, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO 
CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1711305/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.1266/21.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Extindere 
conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze naturale pe str. Nandru şi pe teren 
cu , sector 5 ”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare-cumpărare aut. cu nr. ", Acord de acces la 

sistemul de distribuţie gaze naturale ' şj soluţie de acces nr. 

emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz nr. 
emis de Primăria Sectorului 5 Bucureşti, Clasarea notificării nr emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis 

Administrarea Străzilor Bucureşti, Aviz nr.' emis de Comisia Tehnică de 

Circulaţie - PMB, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă din PE 100 
SDR11, cu Dn 125mm, pe o lungime L=10m, montată îngropat în carosabilul din str. Nandru, 
care va fi cuplată în conducta de distribuţie gaze naturale RP Dn 125mm existentă în carosabilul 
din strada Nandru şi o altă conductă de gaze naturale PE 100 SDR11 Dn 63mm în lungime de 
63m, montată îngropat conform plan anexă la Certificatul de Urbanism. Traseul conductei 
propuse va străbate carosabilul străzii menţionate, din punctui de cuplare până în dreptul 
imobilului cu nr.18 şi apoi pe terenul imobilului cu nr. 18 din str. Nandru, unde va avea CT 
(conform plan scara 1:500-anexă la Certificatul de Urbanism). 

- realizare branşament de gaze naturale, din PE 100 SDR11 Dn 32 mm, cu lungimea 
de 2,0 m. Branşamentul de gaze naturale propus se vor racorda în conducta de gaze Dn 63mm 
propusă spre execuţie pe terenul imobilului alimentat. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat faptul câ 
nu există vegetaţie pe traseul lucrărilor sau in proximitatea acestuia. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire 
şi în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit, b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Marişna POPA 
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întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1313/1711973/ 

Către : SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Mutarea racordului de canalizare existent pe str. Drâguşin Deleanu 
nr. , sector 2, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711973/21.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1313/22.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Mutarea racordului de canalizare existent pe str. Drâguşin Deleanu 
nr. 1 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 17m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Drâguşin Deleanu din dreptul imobilului cu 

nr. 3, prin carosabilul str. Drâguşin Deleanu, până la aproximativ limita din partea 

stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat ai 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simom 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 1318/1712193/ '"05. AW 

ttre : SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. G-ral 
Alexandru Cemat nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1712193/21.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1318/22.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. G-ral 
Alexandru Cemat nr. 11, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

.a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. G-ral Alexandru Cemat, 

perpendicular, până la aproximativ 4,3m faţă de limita din partea dreaptă â 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ’ Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de d efrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

lianţi 


Nr.1478/1713318/ . 9 - 5 .-APR. 2019 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăşesti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentuluî nr.10, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 4 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4 

B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor M.P.), 
cu conducte si instalaţii de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe alei aferente 
bloc 1, bloc 2, bloc 7, bloc 8 de pe Şos. Olteniţei, sector 4, Bucureşti" 

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1713318/26.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.1478/27.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului 
privind executarea lucrării "Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor 
M.P.), cu conducte şi instalaţii de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe alei aferente 
bloc 1, bloc 2, bloc 7, bloc 8 de pe Şos. Olteniţei, sector 4, Bucureşti ”, vă comunicăm 
următoarele: 

1 . conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Primăria Sector 4, 

Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sector 4 - Direcţia 

1 

Gospodărire Locală, temă de proiectare nr. emisă de Distrigaz Sud 

Reţele-Engie, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• înlocuirea conductelor de gaze naturale existente cu conducte din PE100 
SDR 11, cu Dn 90mm şi lungimea de 336m, cu racord la conducta RP Dn 90mm, 
existentă pe strada Vestitorului (PCI), la conducta din PE Dn 125mm, RP- existentă 
pe str. Inului (PC2) şi respectiv, la conducta din PE Dn 125mm, RP - existentă pe str. 
Secarei. Traseul conductei de gaze naturale propuse va străbate aleile de acces 
aferente blocului 1, bloc 2, bloc 7 şi bloc 8 de pe şos. Olteniţei, conform plan anexă la 
Certificatul de Urbanism; 
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• înlocuirea unui număr de 16 branşamente de gaze naturale existente, 
aferente bloc 1, bloc 2, bloc 7 şi bloc 8 de pe şos. Olteniţei. Conducta şi 
branşamentele propuse se vor executa pe domeniul public, în şanţ la adâncimea de 
0,9 m. Lungimea branşamentelor înlocuite va fi de 124m. 

Lungimea totală a conductelor de gaze naturale propuse spre înlocuire este 
de 460m. 

2 . la verificarea în teren efectuată în data de 28.03.2019 s-a constatat că : 

- traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale se va 
executaeprin aleile aferente bloc 1, bloc 2, bloc 7 şi bloc 8 de pe şos. Olteniţei. 

Traseul branşamentelor înlocuite se va executa prin carosabil, asfalt şi spaţii 
verzi aferente bloc 1, bloc 2, bloc 7 şi bloc 8 de pe şos. Olteniţei, spăşii verzi în care 
există vegetaţie şi arbori plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108. 

- în proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi de pe traseul 
branşamentelor ce vor fi înlocuite - menţionate mai sus, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m 
- 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare.^ 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul 
dendrologic poate fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu 
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului 
dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se 
constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, 
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaleta re. iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei 
minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea de material 
dendrologic în compensarea celui defrişat). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr.474R/1633666 din 13.07.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 
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înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul avizului are obligaţia înştiinţării 
asociaţiilor de proprietari/locatari asupra realizării lucrărilor. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia 
lucrărilor şi de respectare condiţiilor din prezentul aviz. 

Ne respectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV 


Simona-Mariana 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr.1523/1713888/. 20T9 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 

fi 1 9 t 

prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Strada Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

> 1 * i 


Obiectul lucrării: “ Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale R.P. pe str. Meşterul 
Manole, str. Ion Păunescu Paltin, alei, parcări şi spaţii verzi aferente, sector 3, 
Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11” 

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1713888/27.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.1523/28.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului 
privind executarea lucrării ” Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale R.P. pe str. 
Meşterul Manole, str. Ion Păunescu Paltin, alei, parcări şi spaţii verzi aferente, sector 
3, Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11 ”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Primăria 

Sector 3-Direcţia Servicii Publice, Aviz nr. emis de Primăria 

Sectorului 3 Bucureşti, Tema de proiectare nr. - Distrigaz Sud 

Reţele, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• înlocuirea reţelei de gaze naturale pe str. Meşterul Manole, str. Negoiu şi 
str. Ion Păunescu Paltin cu conducte şi instalaţii de racordare din PE100 SDR11 cu 
Dn 63mm, Dn 90mm, Dn 125mm, Dn 180mm pe un traseu: prin carosabilul str. Ion 
Păunescu Paltin, carosabil, alei şi parcaje auto pe str. Meşterul Manole, alei de acces 
din str. Negoiu, precum şi prin spaţiile verzi aferente blocurilor DII, D10, Dl5, D9, 
Dl 7 din str. Meşterul Manole. Montarea conductelor se va realiza în şanţ deschis 
realizat prin săpătură cu lăţimea de 0,6 m şi la adîncimea de 0,9m. Lungimea 
conductelor de gaze naturale înlocuite va fi de 638m. 


ii 
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• înlocuirea unui de 27 branşamente cu branşamente realizate din conducte 
de HDPE100 SDR 11, cu Dn 63mm şi Dn 32mm, lungimea totală a conductelor de 
branşament înlocuite va fi de 216m. 

2. la verificarea în teren efectuată în data de 28.03.2019 s-a constatat că : 

- traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale şi branşamente 
se va executa prin carosabil, trotuar, spaţii verzi aferente blocurilor D9, D10, DII, 
Dl 5 şi D17 din str. Meşterul Manole, spaţii verzi în care există arbori/arbuşti 
plantaţi, gard viu. 

Faţă de materialul dendrologic aflat în proximitatea lucrărilor, se va păstra 
distanţa minimă de min. Im prevăzută în normativele în vigoare. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108. 

- în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în spaţiile verzi traversate de 
traseul conductelor de gaze propuse - menţionate mai sus, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistem ui radicular al materialului dendrologic, 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m 
- 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul 
dendrologic poate fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu 
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului 
dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se 
constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, 
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei 
minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea de material 
dendrologic în compensare). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 
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Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia 
lucrărilor şi de respectare condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Maris 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



/ 
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Nr.1524/1713890/. 

115 m. 2019 


CĂTRE 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 5 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, Bucureşti 

Obiectul lucrării: “Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale strada Dimitrie 
Grecescu, sector 5, Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare MP din PE 
100 SDR ir 


Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.17113890/27.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.1524/28.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului 
privind executarea lucrării ” Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale strada Dimitrie 
Grecescu, sector 5, Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare MP din PE 100 
SDR 11”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Adresa nr. emis de Primăria Sector 5 - 

Direcţia Administrarea Domeniului Public, Aviz nr. emis de Primăria 

Sectorului 5 Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• Reabilitare reţea distribuţie gaze naturaler pe str. Dimitrie Grecescu, sector 
5, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR11, proiectate în condiţii de 
medie presiune. Pe str. Dimitrie Grecescu se va executa înlocuirea reţelei de gaze 
naturale cu o reţea nouă din HDPE 100 SDR11 Dn90mm, montată subteran - în 
carosabil, conductă ce va fi cuplată - PCI, la conducta de gaze naturale Dn 125mm, 
existentă în carosabilul str. Dr. Lister Joseph şi în PC2 la conducta de gaze naturale 
Dn 63mm, existentă în carosabilul str. Dr. Gr. Romniceanu. Lungimea conductei de 
gaze naturale care se va înlocui va fi de 176m, montată subteran în domeniul public, 
în carosabil, la adâncimea de min.0,9m. 


Bd. Regina Efisabeta nr. 47, cod postai 050013, sector 5, Bucureşti. România 












• Se vor înlocui un nr. de 18 branşamente aferente imobilelor situate în str. D. 
Grecescu, cu conducte de MP, HDPE100 Dn 32mm. Traseul acestora va traversa 
parţial carosabilul şi trotuarul. Lăţimea şanţului de montare a conductelor va fi de min 
0,4 m. 

Lungimea totală a conductelor/branşamentelor care se vor înlocui va fi de 

328m. 

2. la verificarea în teren efectuată în data de 28.03.2019 s-a constatat că : 

- în trotuarul aferent nr. poştale pare /impare din str. D.Grecescu există 
aliniament stradal cu arbori/arbuşti plantaţi în alveole. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108. 

- în proximitatea arborilor existenţi în trotuarele aferente str. D. Grecescu 
traversate de traseul branşamentelor ce vor fi înlocuite - menţionate mai sus, 
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din 
teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m 
- 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare, 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

- Este interzisă reducerea suprafeţei alveolelor aflate în aliniamentul stradal 
menţionat. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul 
dendrologic poate fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu 
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului 
dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se 
constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, 
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaleta re, iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei 
minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea de material 
dendrologic în compensarea celui defrişat). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr, din 28.11.2018 emis de Primăria 

Municipiului Bucureşti şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 
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Având în vedere amplasamentul lucrării în Zonă protejată nr.45- Cotroceni, 
prezentul aviz va fi valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii 
şi Identităţii Naţionale. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia 
lucrărilor şi de respectare condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariai 





întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 

> i 


Daniela VOINESCU 
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CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăşeşti nr 4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Strada Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Lucrare structurală - reţea secundară MP str. Postăvarul, str. 
Jean Steriadi, str. 1 Decembrie 1918, str. Hodoş losif, str. Lipăneşti şi b-dul 
Theodor Palady - sector 3, Bucureşti" 


Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1714695/01.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.1610/04.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului 
privind executarea lucrării" Lucrare structurală - reţea secundară MP str. Postăvarul, 
str. Jean Steriadi, str. 1 Decembrie 1918, str. Hodoş losif, str. Lipăneşti şi b-dui 
Theodor Palady - sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 20.09.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Primăria 

Sector 3-Direcţia Servicii Publice, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 

3 Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• Realizare conductelor de gaze naturale, MP din PE 100 SDR11 Dn 200mm 
pe str. Postăvarul, str. J.AI.Steriadi, str. 1 Decembrie 1918, str. Hodos losif, str. 
Lipăneşti, respectiv Dn 250mm pe B-dul Theodor Palady, între str. Lunca Bisericii şi 
str. Mihale N. Stelian. Lăţimea şanţului de montarea conductei propuse va fi de min. 
0,6 m, iar adâncimea de montaj va fi de min 0,9m. Orice traversare a străzilor se va 
realiza prin foraj orizontal dirijat (conform aviz Administraţia Străzilor). Traseul 
lucrărilor de montarea conductei de gaze naturale propuse va fi realizat prin 
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carosabil, trotuar, aleii de acces bloc, spaţii verzi aferente blocurilor J43, J50, J15 şi 
M3 ( total de 87m de traseu prin spaţiu verde), conform planşelor 01-10 anexă la 
Certificatul de Urbanism nr.. din 20.09.2017 . 

Conducta nou proiectată MP se va racorda la conductele de gaze existente 

pe: 

- Str. Postăvarul nr.11 -PCI; 

- Str. Drumul Lunca Bisericii; 

* Str. Sold. Mihale N. Stelian nr.8. 

2. La verificarea în teren efectuată în data de 28.03.2019 s-a constatat că : 

- traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale şl branşamente 
se va executa prin carosabil, trotuar, spaţii verzi aferente blocurilor J43, J50, J15 şi 
M3 din Aleea losif Hodos. 

în spaţiile verzi menţionate sunt plantaţi arbori, arbuşti şi gard viu, 

De asemenea, punctul de cuplare PCI se află în proximitatea a 3 ex. Populus 
sp. (plop) aflaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Postăvarul nr.11. Faţă de 
materialul dendrologic aflat în proximitatea lucrărilor, se va păstra distanţa minimă 
de min. 1,0m prevăzută în normativele în vigoare. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.MB. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108. 

- în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în spaţiile verzi traversate de 
traseul conductelor de gaze propuse - menţionate mai sus, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m 
- 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare, 

' Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare, 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul 
dendrologic poate fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu 
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului 
dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se 
constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, 
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaleţare , iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei 
minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea de material 
dendrologic în compensare). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. de Primăria 
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Municipiului Bucureşti şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare. 


Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia 
lucrărilor şi de respectare condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana P 



întocmit. 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sectari, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 5 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Strada Fabrica de Chibrituri nr,9-11, sector 5, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Reabilitare reţea distribuţie gaze naturaie R.P. (în viitor M.P.), 
cu conducte şi instalaţii de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe străzile: 
Sabinelor, Cedrilor, Coriolan Caius Marcius, Lt Linteş Petre, Adrian Cenad, 
Luceafărului, Sirenelor-sector 5, Bucureşti" 

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST 
ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1715454/05.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.1669/06.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării 
"Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor M.P.), cu conducte şi instalaţii de 
racordare MP din PE 100 SDR 11, pe străzile: Sabinelor, Cedrilor, Coriolan Caius Marcius, 
Lt. Linteş Petre, Adrian, Cenad, Luceafărului, Sirenelor-sector 5, Bucureşti”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 

10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Adresa nr. emis de Primăria Sector 5 —Direcţia Administrarea 

Domeniului Public, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Aviz nr emis de Primăria Sectorului 5 Bucureşti, temă de 

proiectare nr. emisă de Distrigaz Sud Reţele-Engie, plan de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• înlocuirea conductelor RP şi branşamentelor de gaze naturale existente pe străzile: 
Cedrilor, Sabinelor, Coriolan Caius Marcius, Luceafărului, Sirenelor, Lt. Linteş Petre, Adrian, 
Cenad - cu conducte MP- HDPE SDR11 cu Dn 125mm, Dn 90mm, Dn 63mm, amplasate în 
carosabilul străzilor menţionate, astfel: 

-pe str. Sabinelor, conducta executată din HDPE SDR 11 Dn 125mm si Dn 90mm; 

-pe str. Cedrilor, conducta executată din HDPE SDR 11 Dn 90mm şi Dn 63mm; 
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-pe str. Luceafărului, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 Dn 63mm; 

-pe str. Coriolan Caius Marcius, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 L 
125mm şi Dn 63mm; 

-pe str. Lt. Linteş Petre, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 Dn 63mm; 

-pe str. Adrian, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 Dn 125mm; 

-pe str. Cenad, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 Dn 125mm; 

-pe str. Sirenelor, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 Dn 125mm; 

Lungimea totală a conductelor de gaze naturale propuse spre înlocuire este de 
1426m. 

Lungimea totală a conductelor de gaze naturale propuse spre upgradare este de 
442,5m. 

• înlocuirea unui nr.de 94 buc. branşamente dimensionate corespunzător şi a 9 buc 
branşamente noi (str. Cedrilor). 

2. la verificarea în teren efectuată în data de 28.03.2019 s-a constatat că: 

* traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale şi branşamente se va 
executa prin carosabil, pe străzile menţionate nu există spaţii verzi sau aliniamente stradale. 

Lucrările se vor executa conform temei de proiectare nr. 2910/07.12.2017 emisă de 
Distrigaz Sud Reţele-Engie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi in 

baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz va fi valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii 
şi Identităţii Naţionale. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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Nr. 9988,1674/1668487,1715502/. iW 


CĂTRE, 

BUSINESS HOTELS INVESTMENT S.A 
(fost CENTRAL RESIDENŢIAL PARK DOI S.A.) 

Strada Traian, nr.184-186, corp B, birou nr.15, Clădirea Niro Office Building, et.2, Sector 2 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor ia lucrarea:"Branşament de apă potabilă, branşament pentru alimentarea 
gospodăriei de apă pentru incendiu şi racord de canal pentru imobilul din 
bulevardul Expoziţiei sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de BUSINESS HOTELS INVESTMENT S.A. (fost CENTRAL 
RESIDENŢIAL PRK DOI S.A.), înregistrată la P.M.B. cu nr.1668487/09.10.2018 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.9988/10.10.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1715502/05.03.2019 şi la Direţia de Mediu cu nr. 1674/06.03.2019, prin care se solicită emiterea 
avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Branşament de apă potabilă, branşament 
pentru alimentarea gospodăriei de apă pentru incendiu şi racord de canal pentru imobilul din 
bulevardul Expoziţiei nr.22A, sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism r _din 

25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă. Aviz tehnic 
definitiv ! 7.2018 emis de APA NOVA SA, Adresa r ' 

emis de Direcţia Patrimoniu - PMB, Aviz nr. 17776/31.10.2018 emis de Comisia Tehnică de 
Circulaţie - PMB, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, 

Clasarea notificării 3 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E- 
distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, STB, RADET, Telekom Romania Communication 
SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă montat subteran, cu diametrul Dn lOOmm şi 
lungime de 7m, cu alimentare din reţeua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din B-dul 
Expoziţiei cu Dn 200 mm. Traseul branşamentului de apă potabilă proiectat va traversa 
carosabilul şi trotuarul aferent imobilului alimentat, până la căminul de branşament ce va fi 
executat în incinta imobilului, în dreptul accesului din apropierea limitei de proprietate dreapta; 

■ realizare branşament de apă pentru incendiu, subteran, cu diametrul Dn lOOmm şi 
lungime de 7m, cu alimentare din reţeua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din b-dul 
Expoziţiei, cu Dn200 mm. Traseul branşamentului de incendiu proiectat va traversa carosabilul şi 
trotuarul aferent imobilului alimentat, până la căminul de branşament (comun cu căminul de 
branşament apă potabilă)ce va fi executat în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate 
dreapta; 

■ realizare racord de canalizare executat din tuburi PEOID 200x6,2mm, cu lungimea 
de 19m, care se va lega la reţeaua publică de canalizare Dn 40 cm din beton, existentă în 
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carosabilul b-dul Expoziţiei, prin intermediul căminului de inspecţie propus pe conducta 
publică de canalizare, în dreptul accesului în imobil. Traseul racodului de canal va traversa 
carosabilul şi trotuarul prin foraj orizontal dirijat, la adâncimea de 2m . Racordul propus va asigura 
evacuarea din imobil atât a apelor uzate menajere, cât şi a apelor pluviale-stocate în bazinul de 
retenţie din incintă). 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr.22A din B-dul Expoziţiei 
există platbandă cu lăţimea de 2m, înierbată şi cu arbori plantaţi în aceasta. 

De asemenea, există la limita de proprietate a imobilului alimentat, lipita de aceasta există 
platbandă cu lăţimea de 2,5m şi o platbandă cu lăţimea de Im la limita dintre carosabil şi liniile de 
tramvai, cu arbuşti plantaţi în aceasta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii; 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrărilor prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m-1,5 
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzis secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor/arbuştilor sau răni rea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

- Este interzis reducerea spaţiului verde din proximitatea lucrărilor prin betonare sau 
neaducerea la starea iniţială. Se vor reface pistele de biciclişti (dacă acestea există). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Având în vedere faptul că traseul lucrărilor se află la o distanţă mai mică de 10Om faţă 
de imobile aflate în Lista Monumentelor Istorice reactualizată în 2015, prezentul aviz este valabil 
numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr.153/2TEIDD/E/3822 din 25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 
împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare, a Avizului tehnic definitiv 
nr.91810975/26.07.2018 emis de Apa Nova SA. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 


Sef Serviciu Avize si Acorduri 

t * 


Daniela VOINESCU 
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Nr.1059, 2122 /1708598,1720195. 2M 


CĂTRE, 

S.C. GRID SITAL S.R.L. 

Strada Steluţei, nr. 11, sector 1, Bucureşti 


O 

O 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bd. Poligrafiei nr 4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, 
str. Şaradei sector T‘ 


o 

o 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1708598/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1059/14.02.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1720195/19.03.2019 şi la Doirecţia de Mediu 
cu nr. 2122/20.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: "Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti , 
str. Şaradei sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

22.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract 
de vânzare autentificat cu nr. , Memoriu tehnic. Aviz tehnic de racordare 

nr. emis de Distrigas Sud Reţele, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan 

de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
PE 100SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 12 m (11m +1m reiser) şi a unui P.R.M. 
aferent. Branşamentul va fi racordat la conducta existentă în carosabilufdin str. Şaradei, 
redusă presiune din OL 4”. Traseul de montarea branşamentului propus va traversa paţial 
carosabil şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr.1 din str. Şaradei, în proximitatea limitei de 
proprietate stânga. Branşamentul propus va fi montat în şanţ la adâncimea de 0,50- 
0,90m, în carosabil/trotuar. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.04.2019 s-a constatat 
că în proximitatea traseului lucrării există o platbandă neinierbată, în care se află plantat 
un ex. Tilia sp.(tei) puiet. 


în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
execuţiei lucrării menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
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- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane . Condiţii de 
amplasare; 


- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale In jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 


în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială şi a 
păstrării platbandei existente. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 
Prezentul aviz este emis numai pentru traseul de gaze naturale pentru care a fost depusă 
documentaţia aferentă. Emiterea avizului pentru restul reţelelor tehnico-ediiitare 
specificate în Certificatul de Urbanism mai sus menţionat (branşament energie electrică, 
apă şi racord canal) se va realiza ulterior, în baza documentaţiei depuse, aferente acestor 
reţele. 

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA ^cipî] 

w 

3 direcţia 

DE MEDIU 
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CĂTRE, 

S.C. ELECTRO TIRON S.R.L. 

Strada Lacul Ursului nr. 50, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ 

Intr. Lt. CarandaGhe. nr.9, sector 6, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. 

G-ral George Macarovici i , sector 6, Bucureşti " 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELECTRO TIRON S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1709113/14.02 2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr 1099/15.02.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică 
a imobilului cu adresa str. G-ral George Macarovici nr sector 6, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. " din 

06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Autorizaţie de construire nr. emis de Primăria Sector 6 pentru imobil cu funcţiunea 

de locuinţe colective, Fişă de soluţie nr. emisă de Distrigaz Sud Reţele, 

Memoriu tehnic Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public 

şi Dezvoltare Urbană Sector 6, plan de coodonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: 
Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten.Telekom Romania, Netcity-Telecom, S.T.B., 
RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric nou, subteran - trifazat, prin montarea unui cablu 
electric - 3x150+95N, cu lungimea de 105 m, cu alimentare din CS - existentă, montată pe 
trotuar, la intersecţia străzilor Octav Băncilă şi C-tin Marinescu. Traseul de pozare a cablului 
electric va pleca din CS, va subtraversa str. O. Băncilă, va continua prin trotuarul nr. pare din str. 
C-tin Marinescu, apoi prin trotuarul nr. impare din str. G-ral G. Macarovici, până în dreptul 
imobilului cu nr.31, unde va alimenta noile FDCP-uri amplasate în incintă. Cablul electric se va 
poza în pământ, în trotuar pe domeniul public, la adâncimea de 0.8 m, în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat că în 
trotuarul nr. impare din str. G-ral G. Macarovici există; 

- 2 ex. Fraxinus sp (frasin) cu D=60 cm, h=10-12 m, plantaţi în alveole; 

- 1 ex. Fraxinus sp (frasin) cu D=40 cm, h=10 m, planta în alveolă în trotuar, la intersecţia 
str. G-ral G. Macarovici cu str. C-tin Marinescu. Arborele este în stare de declin biologic, 
prezentând scorbură pe trunchi prin care se observă cilindrul central afectat, existând pericol de 
frângere la condiţii meteorologice nefavorabile şi punerea în pericol a pietonilor/autoehiculelor. 

Menţionăm faptul că pentru execuţia (urărilor de defrişare a arborelui menţionat mai sus 
(aflat în declin biologic) a fost emis avizul de specialitate nr. 1099/1/1702113/02.04.2019 şi 
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transmis către administratorul domeniului public, în speţă Administraţia Domeniului Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6. . 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, in conformitate cu 
H.c.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- Pentru înlăturarea pericolului existent, execuţia lucrării se va realiza după 
realizarea lucrărilor de defrişare a arborelui avizat spre defrişare prin avizul nr. 1099/1/1709113/ 

din data de a .... 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre 
cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va 
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale, 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defriş are sau de toaletare, 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi a 

planului de coordonare depus. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul avizului şi constructorul sunt direct răspunzători de execuţia lucrărilor. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA Ji °^ 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V..^ 3ex705.03.2019 - prezentul aviz a fost poslat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

SomârfeiloGQnArftMjnflfifOfiano 


Nr. 1219/1711094/. 


09 ‘APR. 2019 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Avionului r sector 1, Bucureşti" 

* 9 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST 
ELECTROPROIECT S.R.L prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1711094/19.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 


nr.1219/20.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Avionului nr. , sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare aut. 

, Act de partaj voluntar aut. , Aviz tehnic de racordare 

nr emise de E- 

distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare 
impuse prin Certificatul de Urbanism, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea 
constă în: 


- realizare reţea electrică nouă prin montarea unui cablu, 1x10+6C, de 
lungime de 5 m, din care 3m pe domeniul public. Traseul reţelei electrice propuse pleacă 
din dreptul stâlpul existent în trotuarul aferent imobilului cu nr din str. Avionului, prin 
trotuar, până la un bloc de măsurare şi protecţie monofazat ce va fi montat pe 
proprietatea imobilului alimentat. Cablul electric va fi montat la adâncimea de 0,9m, în 
şanţ cu lăţimea de max.0,5m, lăţimea trotuarului fiind de 1,0 - 1,3m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.04.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrărilor nu există spaţii verzi/arbor/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 


Certificatul de Urbanism nr. 


din 20.04.2018 emis de Primăria 


Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mari.— 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red;D.V.V 3ex./04.04 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

i j rta/rfi recfci iVd^n&diia me dluteviz e arbori in consii [taro/avize arbo ri in c onsulta ne .oh p 


pe data de 
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PHMÂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanla2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU -- 





Nr. 1311,2065/1712054,1719539/. (J.9.AP& 2013 


CĂTRE, 

S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L. 

Str. Elena Farago nr.43, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULU11 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 



Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă şi racord canalizare la imobilul 
din str. Frumoasă nr.5, sector 1" 

Ca urmare a cererii depusă de S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1712054/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1311/23.03.2019, 
completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719539/18.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu nr. 2065/19.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind 
executarea lucrării: " Branşament de apă potabilă şi racord canalizare la imobilul din str. 
Frumoasă nr , sector 7” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu justificativ, Extras de carte funciară pentru informare nr. , Aviz 

de traseu nr emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz 

tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova SA, Clasarea notificării 

nr * emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E- 
Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, Telekom Romania SA, plan de încadrare 
în zonă), lucrarea constă în : 


realizare branşament de apă potabilă nou, din polietilenă cu Dn 40 mm şi 


lungimea de 5m, care se va racorda la conducta de apă Dn lOOmm existentă în 
carosabilul din Intr. Frumoasă. Traseul branşamentului propus va traversa carosabilul 
până la căminul de branşament ce va fi montat în incinta imobilului, aproape de limita de 
proprietate stânga. Montarea branşamentului de apă şi a căminului de branşament va fi 
executată cu respectarea adâncimii de îngheţ. 


realizare racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm SN8 cu lungimea 


de 4m, Hcanal=1,8m şi Hcr=1,5m. Racordul de canalizare va fi legat la canalizarea 
publică existentă Dn 30cm din beton, existentă în carosabilul din Intr. Frumoasă, prin 
intermediul căminului de inspecţie existent. Căminul de racord se va executa în incinta 
proprietăţii, aproape de limita de proprietate stânga. 
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2 . Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrări» sau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişa re sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi este valabil numai în prezenţa 
avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Intr. Frumoasă aflându-se în Sit 
I, sit înscris pe Lista Monumentelor istoricer - poziţia 188- cod LMI 2015/B-II-S-B-17910. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Red:D.V.y 3ex./03.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 


htto^/www.om^rQ^institutii/Drimarj^ciirectii/directia mediu/avize arbori in con sultare/avize^arfaorijn consultare.php 
pe data de. - ^ ^ 
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Nr. 1312, 2063/1712050,1719544/. fiiUjft W 


CĂTRE, 

S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L. 

Str. Elena Farago nr.43, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULU11 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de apă potabilă şi racord canalizare la imobilul 
din Sos. Odăii r , sector 1" 


Ca urmare a cererii depusă de S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1712050/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1312/22.02.2019, 
completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719544/18.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu nr. 2063/19.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind 
executarea lucrării: ” Branşament de apă potabilă şi racord canalizare la imobilul din 
Şos. Odăii nr.31-35, sector 1" vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
nr. din 08.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Autorizaţie de Construire 
nr - privind executarea lucrărilor de extindere construcţii, 

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz 

tehnic definitiv nr. emis de Âpa Nova SA, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E- 
Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, Telekom Romania SA, plan de încadrare 
în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă nou, din polietilenă cu Dn lOOmm şi 
lungimea de 7m, care se va racorda la conducta publică de apă potabilă din PEID De 
180mm existentă în Drumul Lăpuş (drum nemodemizat). Traseul branşamentului propus 
va traversa str. Drumul Lăpuş până la căminul de branşament ce va fi montat în incinta 
imobilului, la aprox Im de limita de proprietate. Montarea branşamentului de apă şi a 
căminului de branşament va fi executată cu respectarea adâncimii’de îngheţ. 

■ realizare racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm (PVC SN8) cu 
lungimea de 9m, Hcanal=1,72m şi Hcr=1,4m şi panta 3%. Racordul de canalizare va fi 
legat la canalul public existent din PVC 315mm existent în Drumul Lăpuş. Căminul de 
racord se va executa în incinta proprietăţii, ia aprox Im de limita de proprietate cu 
domeniul public. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


RediD.V../ 3ex704.04.201 9 ■ prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 


htin://www.Dmb.ro/inslitutii/orimaria/directii/direcHa-mediii/ayize arbori in consultare/a vize arbori in. consultare.php 
pe data de . ,-XC I ^ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 1319/1712185/ ^ ^ jy 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cornişei 
nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1712185/21.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1319/22.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cornişei 
nr. 8, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ( a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 8m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Comişei, perpendicular, până la 

aproximativ 6m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 

execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare şa 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Ma riana popa 


O 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 



O 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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Nr. 1356/1712590/ 0 9. APR. 20Î9 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică a imobilului situat pe 
str. Cărbunarilor nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1712590/22.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1356/25.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică a imobilului situat pe str. Cărbunarilor 
nr. 17, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 22m, astfel: 

• din stâlpul aferent PT 959 situat în dreptul imobilului cu nr. 16 din 
str. Cărbunarilor, subtraversează str. Cărbunarilor, continuă prin trotuarul din 
dreptul imobilului alimentat, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei iucrăriior menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 




direcţia 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: 

P^ RASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU -- 


Nr 1405,11811/1712565,1690466/ 0 4FW. JUij) 

Către: SC BEP UGHT ENERGY SRL - prin 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor ta lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa B-dul 
Uverturii nr. , sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690466/14.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11811/17.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1712565/22.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1405/25.02.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „ Alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa B-dul Uverturii nr. 147, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr - > .a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 150m, astfel: 

• din PT nou, conform TDR nr. 304553/2017, amplasat pe terenul cu IE 232367, 

continua prin terenul cu IE 232367, IE 203793, IE 232366, apoi prin trotuarul nr. 

impare al bd. Uverturii, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat ai 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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Nr. 1767/1716688/. Oâ*ÂPR.*20i9 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în 
Bulevardul Primăverii , sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1716688/07.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1767/08.03.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat 
în Bulevardul Primăverii nr.52, sector 1 ”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.878R/1676604 din 
21.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de 
racordare nr.AI 2424477/23.05.2018 şi fişa de soluţie nr.175476 emise de Distrigaz Sud Reţele, 
Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. 19294/13.12.2018 emis de Consiliul Local Sector 1 - 
Administraţia Domeniului Public, Titlu de proprietate asupra imobilului, Clasarea notificării 
nr.22912/03.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. 602/E/AP din 
06.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii 
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie’ Muntenia, Luxten, Telekom Romania, STB, 
Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, medie presiune, din PE 100 
SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 14,5m (13,5 m + 1,0 m reiser) şi a unui post de reglare- 
măsurare aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, MP, PE 
100 SDR 11 Dn 125 mm, existentă în carosabilul din b-dul Primăverii, pe partea nr.impare. 
Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public şi va subtraversa 
parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr.52 din b-d’ul Primăverii, în 
proximitatea limitei din dreapta a proprietăţii, iar pozarea conductei de branşament se va executa 
prin săpătură în şanţ deschis, cu lăţimea 0,4 m şi la adâncimea de 1,0 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.03.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării, în trotuarul aferent nr. pare din b-dul Primăverii există aliniament 
stradal sub formă de platbandă cu 1 ex. Tillia sp.(tei) cu diametrul trunchiului 30mm, h=7-8m, 
localizat în apropierea traseului lucrării. 

De asemenea, în zona mediană a carosabilului din b-dul Primăverii există platbandă de 
spaţiu verde cu arbori din specia Platanus plantaţi în aceasta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 


Bd. Rftnina Ffewhftta nr 47 mHrVWiaUWYtll coHnr c; Ritnimrfi DnmSnU 

















Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

- în proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul 
branşamentului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din 
teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m — 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de frişare sau de toaletare, iar ia 

finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări -punctuale (defrişare care va 

implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişar e sau de toaletare, 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Având în vedere faptul că imobilul alimentat se află în Zona Protejată nr.57- Monnet, 
prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de 
Urbanism nr.878R/1676604 din 21.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOI NES 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 10815,1567 / 1676474,1714428/.... MJPOîS 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 

Bulevardul Banu Manta nr. 2, mansarda, apt.5, sector 1, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 

DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

Str. Intr Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Trecerea la 20Kv şi preluare posturi de transformare aferente PA 
2280, PA 1780, PA 1830, PA 2570, zona cartier Mizil, Policolor, Ozana -Unitatea 
Operativă MT/JT Bucureşti Est” 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. 
POWERTEC PROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1676474/01.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.10815/02.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1714428/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1567/01.03.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Trecerea la 20Kv şi preluare posturi 
de transformare aferente PA 2280, PA 1780, PA 1830, PA 2570, zona cartier Mizil, Policolor, 
Ozana -Unitatea Operativă MT/JT Bucureşti Est", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

16.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz CTE nr. 

emis E-Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. 
emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz Metrorex SA, Aviz de traseu 
nr. emis de Primăria Sectorului 3 Bucureşti - Direcţia Administrarea Domeniului 

Public, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 3 Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz 

nr. emis de Comisia Tehnică de Circulaţie, plan de coordonare avizat de 

administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- pozarea subterană a unor cabluri de 20Kv noi tip Al 3x(1x185mmp) protejate în tub 
pliabil cu Dn160mm. Traseul de montarea cablurilor electrice se va realiza pe domeniul public 
(conform planurilor scara 1:500 depuse la documentaţie), prin str.Pericle Papahagi (75m- spaţiu 
verde/asfalt), Aleea Mizil (1225m-asfalt), Drumul Lunca Jariştei (330m-asfalt), Lunca Bisericii 
(117m spaţiu verde/asfalt), Drumul Lunca Ozunului ( 318m -asfalt), Drumul Lunca Sătească 
(300m -asfalt), Aleea Tornadei (280m- asfalt), Aleea Ninsorii (107- asfalt), Str. Burniţei (415m- 
asfalt), Str. Prevederii (735m-asfalt/spaţiu verde), Valea Buzăului (350m-asfalt), Str.Marin Pazon 
(220m-asfalt), str. Mizil (520m- asfalt), Gura Vadului (245m-asfalt), Str. Trapezului (205m- asfalt), 
b-dul Th. Pallady (630m-asfalt), str J. Steriadi (620m- asfalt/spaţii verzi), str. Feteşti (765m- 
asfalt), Aleea Perişoru (510m-asfalt), str. Ciucea (290m-asfalt/spaţii verzi), Str. Gura lalomiţei 
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(510m-asfalt), Aleea Buhuşi (375m-asfalt), Aleea Giurgeni (215m-asfalt/spaţii verzi), Aleea 
Feteşti (185m-asfalt) f Gura Făgetului (315m-asfalt), alei bloc (975m) Cabluri vor fi pozate în şanţ 
la adâncimea de 0,8-0,9m în trotuare/spaţii verzi si la 1,2 m la subtraversare. Lungimea totală 
pe domeniul public va fi de 10832m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 01.04 2019 s-a constatat că în 
traseul lucrărilor se execută prin trotuar, carosabil şi spaţii verzi, In str. Pericle Papahagi traseul 
lucrărilor traversează spaţiu verde cu vegetaţie spontană, Aleea Mizil -drum de acces 
neamenajat cu vegetaţie spontană, str. Prevederii (în dreptul postului trafo- vegetaţie spontană), 

In trotuarele străzilor Lunca Jariştei, str. Mizil, str. J.Steriadi, Aleea Feteşti exista 
aliniamente stradale cu arbori plantaţi în acestea. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei 
noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel, 021/305.55.00, interior 4108. 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0m-1,5m faţă. 
de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare 
care va implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaleta re, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 

planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 

m DIRECŢIA %' 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


DE MEDIU "ij 

Red.D.V 7 3ex./05 04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httD://vww,omb.ro^m ; stitutii /DrimBo^d irectii/d’irfrclia mediu/avize arbo ri in c on sultareva vize arbori in c onşuHare-phE, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI roqnania2gi9.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1477,2618/1713260,1724173/ 

Către : SC HEAVY CLIMA SRL - prin d-na Gherghi Ionela Carmen 

Şos. Alexandriei nr. 229, clădire C 46, intrarea A, birou 6, et. 1, Ilfov 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşamente de apă potabilă şi racorduri de canalizare la imobilul 
din Prelungirea Ghencea nr. 15 B, sector 6, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1713260/26.02.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 1477/27.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1724173/02.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2618/03.04.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării:" Branşamente de apă potabilă şi racorduri de canalizare 
la imobilul din Prelungirea Ghencea nr. 15 B, sector 6", conform documentaţiei depuse {C.U. nr. 
851 R/1670295 din 08.11.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. 
5106/27.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de B1+2=14m şi R1+2=14m, astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Condorului, perpendicular, până la 
aproximativ 2m şi 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• din conductele existente în carosabilul str. Dihorului, perpendicular, până la 
aproximativ 3m şi 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


v întocmit: 

Exp. RoxanaBARASCA 


Red:P.R73ex.-09 04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ut PMB 

http V/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_niediu/avize_aftK)fiJn_consultare/avize_art>oriJn_consuttafe.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 257,1417/1698201,1712817/ MU 

Către: SC PETROSTAR SA-prin . 

B-dul Bucureşti nr. 37, Ploieşti, Prahova 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Administraţia Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi a Unităţilor Sanitare Publice 
sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Reabilitare staţie de protecţie catodică pe str. Ardealului 
sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698201/15.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 257/16.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. 
cu nr. 1712817/25.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1417/28.02.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "Reabilitare staţie de protecţie 
catodică pe str. Ardealului nr. 34, sector V, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
892R/1662356 din 28.11.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. 467/15.01.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edjlitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1, acord emis e Administraţia Unităţilor de învăţământ Preuniversitar şi a 
Unităţilor Sanitare Publice sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 19,8mp, 
astfel: 

• în curtea Şcolii Generale nr. 179, spaţiu verde de la intersecţia str. Ardealului cu 
str. Panciu. 

• lucrările de protecţie catodică se impun pentru punerea în siguranţă a conductei de 
distribuţie a gazelor naturale şi vor consta în înlocuirea cabinei şi executarea unei noi 
prize anodice a instalaţiei de protecţie catodică. 

• zona în care se vor desfăşura lucrările, va fi împrejmuită conform normelor în vigoare 
şi va fi supravegheată pe toată perioada de execuţie a lucrărilor, maximum 10 zile. 

• lucrarea nu va afecta curtea şcolii şi nu va permite accesul niciunui utilaj în zona 
acesteia. 

• lucrările se vor executa manual. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea lucrării, 6ex. Forsythia sp. (forsiţia) 
mutitulpinale h=1,5-2m, 2ex. Abies sp. (brad) 0 30cm, h lOm . 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
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lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona~M 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


O 





întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 




Red:P.R./4ex.-05.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe stie-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rajT»ania2gi?,eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1355 /1712592/. 




CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament energie electrică a imobilului situat pe strada 
Constantin Disescu , sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul Nistase 
Claudiu Daniel - împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1712592/22.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1355/25.02.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Branşament energie 
electrică a imobilului situat pe strada Constantin Disescu sector V\ vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

07.01.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare 
nr. , Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E- 

distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în 
zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea un cablu de joasă tensiune, 
3x150+95N, pe un traseu în lungime de 15 m, din care 13m pe domeniul public, pe un traseu 
care pleacă din postul de transformare subteran - PTS48 existent în trotuarul nr. impare (vis a vis 
de imobilul alimentat), prin trotuar, traversează carosabilul din str. C-tin Disescu, până la firida de 
distribuţie şi contorizare- tip FDCP ce va fi montată în incinta imobilului cu nr.6 din str. C-tin 
Disescu. Montarea cablului electric se va realiza la adâncimea de 0,9m în trotuar şi la 1,2 m la 
subtraversări, iar lăţimea şanţului de pozare va fi de max. 0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.04.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor nu există arbori. în proximitatea lucrărilor există spaţiu verde cu gazon. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială (inclusiv 
plantarea gazonului, dacă acesta va fi afectat). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 07.01.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare . 
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Pentru orice modificare apărută In traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona^Mariana POPA 




întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 

t 1 


Da INESCU 



Red:D.V. ./ 3ex./05 04 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/mstitutii/orimaria/directii/directip mediu/avize arbori in consulţare/pvize arbori in consultarş. ph p 

pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI iwrignicggw^eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1473/1713528/^^^1 T~ 

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

B-dul Mărăşeşti nr. 28, sector 4 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Pridvorului nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1713528/26.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1473/27.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pridvorului 
nr. 60, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 35mm, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Pridvorului, din dreptul blocului situat la 
nr. 23 de pe str. Pridvorului, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 




Daniela VOINESCU 


întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rom^lagOJP.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1474/î713249/ fTAPR 2©,® 

Către: SC TRAIAN CONSTRUCTIMPEX SRL - prin 
Str. Giovanni Boccaccio nr. 15-17, sector 4 
pentru SC V&G O/L 2000 SRL 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Devierea conductei de gaze naturale pentru imobilul din str. Despot 
Vodă nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1713249/26.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1474/27.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Devierea conductei de gaze naturale pentru imobilul din str. Despot 
Vodă nr. 55, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă o parte aerian, se va devia, subteran la limita de 
proprietate a imobilului. 

• devierea are loc pe aleea pietonală situată între blocul 35 B din şos. Ştefan cel 
Mare şi lateral dreapta imobil nr. 55 din str. Despot Vodă. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1479/1713328/ ^ W# 

Către: 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lanului 
nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1713328/26.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1479/27.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lanului nr. 47, 
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
ediijtare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 2m, astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobilului alimentat, subteran, prin 

trotuarul str. Lanului, până la aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp. Rj jgaria. PARASCA 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 1480/1713449/ TI WW 

Către: SC ELECTROINSTAL SOLUTION SRL - prin 

Str. Vatra Luminoasă nr. 45, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnea Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Gheorghe 
lonescu Siseşti nr , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M,B. cu nr. 1713449/26.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1480/27.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Gheorghe 
lonescu Siseşti nr. 214, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa pe o lungime de 150m, astfel: 

• din T4146, pe malul Lacului Griviţa, spre limita de proprietate, prin trotuarul 
şos. Gheorghe lonescu Siseşti, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea 
stângă a imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi a vegetaţiei spontane din 
vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV ; 

Sîmom 4 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

l ?CA 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1525/1713894/ | Z APR.2M9 

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL - prin - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 

Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu 
conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11 pe străzile : Ion Popescu Gopo, 
Lanţului, Puişor, sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1713894/27.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1525/28.02.2019, prin care 

solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Reabilitare reţea de 
distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 
SDR 11 pe străzile : Ion Popescu Gopo, Lanţului, Puişor, sector 5", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor, adresă emisă de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 27.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 
1142m, astfel: 

• pe str. Ion Popescu Gopo cu instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11 Dn 180mm 
R.P. (în viitor MP), pe un traseu care străbate carosabilul str. Ion Popescu Gopo pe 
partea nr. impare între punctul de racordare PC2 la conducta OL10 existentă pe 
Calea 13 Septembrie şi str. Lanţului. 

• pe str. Lanţului cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11 Dn 180mm 
R.P. (în viitor MP), pe un traseu care străbate carosabilul str. Lanţului pe partea nr. 
impare şi ramificaţia care străbate terenul din spatele blocurilor 85, 83, 81, 79, 77. Se 
va racorda la conducta Dn 125 existentă pe str. Acvila - PC3. 

• pe str. Puişor cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SRD 11 Dn 125mm 
R.P. (în viitor MP), pe un traseu care străbate carosabilul str. Puişor pe partea nr. 
impare şi ramificaţia care străbate terenul din spatele blocurilor 93, 95, 97, 99, 101, 
103, 105, 107, 109, 111. Se va racorda la conducta Dn 125 existentă pe str. 
Sirenelor - PCI. 

• branşamentele (39, conform pianului de coordonare reţele edilitare şi memoriului 
tehnic) existente HDPE80/PE100 SDR 11 se vor înlocui şi se vor cupla la conductele 
noi. 

• lucrarea se execută, subteran, în carosabil/parcare, iar branşamentele prin spaţiile 
verzi de bloc, fără afectarea vegetaţiei din vecinătatea traseului lucrării. 
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Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare şi anume că în timpul 
executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor 
de 1m-1.5m 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare, 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată’ 1 în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, iit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red P RMex.-05 04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB . q ijră Zflljţ 

http://www.pmb.ro/înstitutii/pnmaria/directii/directia_inediu/avize„art)oiijn_consultare/avi 2 e_arborijn r> consultare.php h pe data de 


Bd Regina Bisabeta nr 47 cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti, România 


I^S\l 









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania20]?.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1526,1977/1714001,1718928/ 1 1 APR M 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică prin branşament electric a imobilului 
situat pe str. Săveni nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714001/27.02.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 1526/28.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1718928/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1977/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică prin branşament electric 
a imobilului situat pe str. Săveni nr. 37, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP 
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 26m subteran, astfel: 

• din LEA JT aferent PTA 7065 existent în deptul imobilului cu nr. 38 din str. Săveni, 
continuă cu un cablu aerian pe o lungime de 13m până la stâlpul din dreptul 
imobilului alimentat, apoi subteran prin trotuarul din faţa imobilului alimentat, până la 
limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există iarbă. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Simona-Mariana 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




r 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2Q]9.eu 
DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1565/1714423/ ) i MU 

Către: SC POWERTEC PROIECT SRL 
Bd. Bariu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Serghei 
Vasilievici Rahmaninov i sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714423/28.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1565/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Serghei 
Vasilievici Rahmaninov nr. 38, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil 
emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 530m, astfel: 

• se manşonează în cablul existent la intersecţia str. Ceaikovski cu bd. Mircea Eliade 
şi Calea Floreasca, în trotuarul nr. pare al Căii Floreasca, continuă prin trotuarul nr. 
pare al Căii Floreasca, subtraversează străzile: Ghiţă Pădureanu, Johann Strauss, 
Grădiştea Floreştilor, Stroe Postelnicu, Radu Captariu, C-tin Şomoiog, Tudor Buzoiu, 
apoi prin trotuarul nr. impare al str. Tudor Buzoiu, subtraversează str. Serghei 
Vasilievici Rahmaninov, continuă prin trotuarul nr. pare până la aproximativ 5m faţă 
de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul Căii Floreasca din vecinătatea 
traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul iucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


Red:P.R./4ex. 08.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB ţ Q. APR. 20'■ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI fSSESElSSSBSS^ 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1566/1714425/ rrfiVÎ 71,-3 " 

Către: SC POWERTEC PROIECT SRL 

Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - S-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Rabat 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714425/28.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1566/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Rabat 
nr. 10-14, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 150m, astfel: 

• se manşonează în cablul existent situat în trotuarul nr. impare din Aleea Alexandru, 
în dreptul imobilului cu nr. 37, subtraversează Aleea Alexandru, continuă prin 
trotuarul nr. pare al str. Rabat, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 


Bd Regina Efisabeta nr. 47 . cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


fjcS. r m 









Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



Red:P RV3ex.-08.04. 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www, pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consuttare.ptip , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

^ PcxrxiTta kj CC riUiitLfOptn* 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1568/1714495/ 1 1 APR. 2BB 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor ia lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Peisajului 
nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714495/28.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1568/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Peisajului nr. 
23, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 28m (18m subteran + lOm stâlp), astfel: 

• din LEA JT existent, subteran, prin trotuarul str. Peisajului, până la aproximativ 
8m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaietare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
niRpnrnR FYFnurn/ 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 




întocmit: 


Red:P.RV3ex.-08.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB x ^ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

PreţMrfa ta Car**/ ir*** tLfCcw 


Nr. 1569/1714493/ 12 AflfUHT " 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Av. Popişteanu nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714493/28.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1569/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Av. Popişteanu nr. 65, sector 1", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 70m, astfel: 

• din cablul existent în carosabilul str. Soveja, prin carosabilul str. Av. Popişteanu 
pe partea imobilelor cu nr. impare, până la aproximativ 3m faţă de limita din 
partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp. Roxaim PARASCA 


RedrP.R J3ex.-08.04.2019 * prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB * 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1570/1714488/ \l ^ m 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Săveni 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714488/28.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1570/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: .Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Săveni 
nr. 88, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U, nr. din 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 13m, astfel: 

• din LEA JT afarentă PTA 7065, subteran, până la aproximativ 3m faţă de limta din 

partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşa re nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular ai acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simon A 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 



Red P R /3ex.-08 04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB ţ a jpn 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 1721,10385/1715860,1672137/ 


Către: SC VERTA TEL SRL - solicită ridicarea exemplarului de la restratura PMB 
Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii 
Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Orăştie 
nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1672137/18.10.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10385/19.10.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1715860/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1721/07.03.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării; "Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Orăştie nr. 26, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 75m (40m domeniul public + 35m domeniul privat), astfel: 

• se manşonează în PTZ 2157 - PTZ 2938 din dreptul imobilului nr. 25 din str. Roşiori, 
continuă prin trotuarul nr. impare al str. Roşiori, până la limita din partea stângă a 
propriertăţii, partea din str. Roşiori. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării din 
str. Roşiori. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime fată 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazuî în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lîtb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută, luc rări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Danieta VOINESCU 

A* 

întocmit 

Exp. Roxana PARASCA 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 




Red :P. R 73ex.-09.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 1 0. APR 2019 

http//www pmb.ro/instilutii/primaria/direclii/directia_mediu/avize_arborijh_consullare/avize_arbori_in_consuttare.php , pe data de. 
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Nr.1970/1718530 


CĂTRE, 

Doamna Mihaela STOICA 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Realizare branşament de apă potabilă şi racord de canalizare 
pentru imobilul din str. Giuseppe Garibaldi I , sector 2, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de Doamna Mihaela Stoica, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1718530/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1970/15.03.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Realizare branşament de apă 
potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul din str. Giuseppe Garibaldi nr.26C , 
sector 2" Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 

14.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă. Aviz de 
principiu nr. 4; din 26.10.2018 emis de Apa Nova SA, 

Clasarea notificării 15.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud 
Reţele, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, RADET, Netcity-Telecom, Telekom Romania 
Communications SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

■ Realizare branşament de apă potabilă cu Dn 30mm PEID şi lungimea de 5m 
ce se va racorda la reţeaua publică de apă potabilă din fontă cu Dn lOOmm, existentă în 
carosabilul din str. Giuseppe Garibaldi. Traseul branşamentului de apă potabilă se va 
executa prin traversarea parţială a carosabilului şi trotuarului din dreptul imobilului cu 
nr.26C, până la căminul de branşament ca va fi realizat la limita de proprietate a imobilului 
cu domeniul public. 

" Realizare racord de canal cu De 160mm şi lungimea L=6 m, cu legătură la 
reţeaua de canalizare publică existentă în carosabilul din str. Giuseppe Garibaldi. Căminul 
de racord va fi amplasat la limita de proprietate a imobilului cu domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.04.2019 s-a constatat 
în trotuarul din dreptul imobilului cu nr.26C nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 

menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu s e execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare , iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr, 307/17"G" din 14.12 2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Aplicabilitatea prezentului document se referă strict la lucrările desfăşurate pe 
domeniul public, de la reţeaua principală până la căminul de branşament, respectiv până 
la căminul de canalizare 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor 
şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, 
lit. b) din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 

i i 


O 


Daniela VOINESCU 



Red D.V . 1 3ex./t2.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hHoV/vflww.pnib.iŢ>^|Biiti)1îirorinna rWdl rectii/directia med iu/fl vize artiori Ir consultante vize arbori in EOOtulVErfr . EhP 
pe data de.. 4 


Î’M 2ofH 


.r*^BtftyţflpFinah^ 


mn 



















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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Nr. 2455 /1722906/... li APR .2019 

CĂTRE, 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuta nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Reabilitare sistem rutier din strada Maior ion Coravu, sector 2 
Bucureşti" * 


Ca urmare a cererii depuse de Administraţia Domeniului Public Sector 2 
cu nr.1722906/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.2455/29.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucram: " Reabilitare sistem rutier din strada Maior Ion Coravu, sector 2 
Bucureşti, vă comunicăm următoarele: ' 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
din 19.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă 
Cladare notificării nr ... i emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz cie traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, 

lucrarea consta in reabilitarea carosabilului şi a trotuarelor pe ampriza actuală a străzii si 
pe traseul existent, cu respectarea dimensiunilor geometrice actuale ale străzii 
reparaţiile sistemului rutier cuprinzând următoarele lucrări importante: 

- rectificare pante transversale; 

- se vor înlocui bordurile deteriorate, iar în zona trecerilor de pietoni, acestea vor fi 

montate cu o lumină mai mică de 5cm, pentru accesul persoanelor în vîrstă sau 
cu dizabilităţi; 

- se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de oaze 

gurile de scurgere; a 

' . s 5 .y a * ace latura suprafeţei carosabile a străzii modernizate cu carosabilul 
străzilor pe care le intersectează; 

- se vor asigura pantele spre gurile de scurgere existente, în baza unor măsurători 
topo m teren; 

- se vor păstra accesele auto spre imobile; 

- se vor desfunda gurile de scurgere existente; 

- se vor reface marcajele şi semnalizarea rutieră. 

Drumu! are o lungime totală de 897m, intre Şos. Mihai Bravu si intrarea în 
Complexul Naţional "Lia Manoliu”. 

Suprafaţa carosabilă este de 20.135mp, suprafaţa trotuarelor este de 5.729mp 
iar suprafaţa ocupată de spaţii verzi stradale este de 7.027mp. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.04.2019 s-a constatat. 

- pe strada Maior ion Coravu există spaţiu verde amenajat sub forma a 7 
scuaruri în care sunt plantaţi: 42 ex. arbuşti din specia buxus, 125 ex. arbori, 4 ex. Thuja, 

precum si aranjamente din plante perene; . .. 

- în trotuarul nr. pare există platbandă cu gazon în care sunt 98 ex. arbori din 

speciile tei, frasin, arţar; _ .... 

- în trotuarul nr. impare există platbandă cu gazon in care sunt 111 ex. arbon din 

speciile tei, frasin, arţar, corcoduş; .. . 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, in 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 

execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrărilor prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate 
manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare 

subterane. Condiţii de amplasare; .... , . , 

- La execuţia lucrărilor de înlocuire şi montarea bordurilor pe trotuarele 

aferente str. Maior Coravu, săpătura se va realiza astfel încât să nu fie afectate sistemele 
radiculare ale arborilor plantaţi în planda verde existente în aceste trotuare, 

. Lucrările de reabilitarea carosabilului şi a trotuarelor doin str. Maior Ion 
Coravu se vor executa pe am priza actuală a străzii şi pe traseul existent, cu respectarea 
dimensiunilor geometrice ale străzii şi fără afectarea/diminuarea spaţiului verde cuprins 

între trotuar şi carosabil; . * u 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, rănirea trunchiurilor arborilor, 

depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor 

prin manevrarea utilajelor din dotare; 

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde existent; 

Se va limita impactul asupra factorilor de mediu pe perioada realizării lucrărilor 

prin respectarea următoarelor măsuri: ... . , . 

- Pe perioada execuţiei lucrărilor se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul 
creat prin producere de praf şi zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, 
standardele si legislaţia privind protecţia mediului în vigoare ( STAS 12574/1987, STAS 

10009/1988, HG 1756/2006); . 

- Se vor lua măsuri care să împiedice producerea de emisii semnificative ae 

pulberi la manipulare, depozitare şi transport a materialelor de construcţii sub formă de 

^ - Se vor lua măsuri suplimentare astfel încât să se evite murdărirea 

drumurilor publice neafectate de lucrări şi respectarea normelor de salubri, 'e urbană. 

- Se va acorda o atenţie sporită manevrării utilajelor în apropierea arborilor şi 

spatiilor verzi amenajate; „ „ . 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşire 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin pi ibuşirea 
acestora 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime 
de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea de material dendrologic in 

compensare). 
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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Nr. 1320/1712183/.. 

16. APft2im 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Petricani i, sector 2, 
Bucureşti” 

i 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMAN IA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP 
S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1712183/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.1320/22.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: 
"Branşament de gaze naturale pe str. Petricani nr.SOD, sector 2, Bucureşti", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

12.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare aut. cu nr. notar public Dan Tătaru, Acord de acces la sistemul de 

distribuţie gaze naturale nr. şi soluţie de acces nr. 

emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Autorizaţie de Construire nr din 

15.11.2016 emisă de Primăria Sector 2 pentru construire imobil de locuinţe, avize individuale 
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

- realizare branşament de gaze naturale nou, executat pe o porţiune de 1,5m 
subteran din PE 100 SDR11 Dn 32 mm. Branşamentul de gaze naturale propus se va realiza pe 
str. Ferestrei şi se va racorda în conducta de gaze RP OL 4" existentă, pozată suprateran pe str. 
Ferestrei. Traseul de pozare a branşamentului de gaze naturale va traversa trotuarul din str. 
Ferestrei, în dreptul imobilului cu nr.50D din Şos. Petricani, la limita din stânga a proprietăţii. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 02.04.2019 s*a constatat faptul că 
nu există vegetaţie pe traseul lucrărilor sau în proximitatea acestuia, 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire 
şi in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



1 1 APR M 


RediD.V.7 3ex709.04.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia medm/avize arbori in consultare/avize, 
pe data de. 
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Nr. 1470 /1713674 




CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4 t sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Roma t sector 1, Bucureşti " 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul Năstase 
Claudiu Daniel - împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1713674/26.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1470/27.02.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Roma nr.18, sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.951 R/1679643 din 
06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Fişa de soluţie nr.02365534/06.06.2018 emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu 
nr.20294/20.12.2018 emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, Autorizaţie de Construire 
nr.182/1407747/24.04.2016 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti, Clasarea notificării 
nr.234/11.01.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) 
lucrarea constă în: 

* realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea subteran a două cabluri 
electrice de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 115 m - pe domeniul public. 
Reţeaua electrică propusă va fi racordată în sistem intnare-ieşire, prin manşonare ia cablul 
existent în trotuarul din dreptul imobilului nr.2 din str. Roma. Din locul de manşonare, traseul 
reţelei electrice propuse va continua prin trotuarul nr. Pare din str. Roma până în dreptul 
imobilului alimentat, la noua firidă de distribuţie , contorizare şi protecţie FDCP- ce va fi montată 
în incinta imobilului alimentat. Cablurile electrice se vor monta subteran, în tuburi pliabile, la 
adâncimea de 0,9m, în şanţ cu lăţimea de max.0,5m. Trotuarul pe zona unde se vor executa 
lucrările are lăţimea de 2,4m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.04.2019 s-a constatat că în 
trotuarul nr. pare din str. Roma există arbori plantaţi în alveole. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
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anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108. 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 *1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 7n 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micşorare dimensiunilor 
alveolelor din proximitatea traseului sau betonarea acestora. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 951 R/1679643 din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi in baza 
planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea Dorobanţi, aflată pe 
Lista Monumentelor Istorice din 2015 la poziţia 203, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa 
avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale privind executarea acestei lucrări. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lît. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 

Simarfa-MarimPOPA 

.■? O/,* f 

? o/ A 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
1 % APR 2019 Daniela VOINESCU , 
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Nr. 1471 /1713673/. ..frfflîM 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domnita Ancuta nr.1, sectorl, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Liniei sector 6, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul 

împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1713673/26.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1471/27.02.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Liniei nr , sector 6”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare autentificat cu nr , Memoriu tehnic, Fişa de soluţie 

nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. 

emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Autorizaţie de Construire nr emisă de 

Primăria Sectorului 6 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea a două cabluri electrice de 
joasă tensiune, 3x150+95N, prin manşonare la cablul electric (din PT2424 la nişa bloc str. 
Petuniei 2, sc.2) existentîn trotuarul din str. Valea Lungă intersecţia cu str. Liniei. Traseul reţelei 
electrice propuse va avea lungimea de 133m, pe domeniul public şi va pleca din trotuarul str. 
Valea Lungă, carosabilul şi trotuarul din str. Liniei, până în dreptul imobilului cu nr. din str. 
Liniei , la noua firidă de distribuţie, contorizare şi potecţie-FDCP, ce va fi montată în incinta 
imobilului cu I 7. Pe traseul canalizaţiei nu va fi afectată vegetaţia. Lăţimea şanţului de 
pozare a reţelei electric epropuse va fi de 0,4m , iar adâncimea de pozare va fi de 0,9m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că în 
există vegetaţie în trotuarul nr. pare din str. Liniei sub formă de platbandă lipită de limita de 
proprietate a imobilelor. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletarej iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In execuţia lucrărilor nu se va afecta spaţiul verde existent în proximitatea lucrărilor. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă şi în baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4. Ut. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



11 m m 
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Nr. 1472 /1713671/. iLf? ' 


CĂTRE, 

E-DJSTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Miercani sector 1, Bucureşti " 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul 

t al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1713671/26.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1472/27.02.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Miercani , sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu 

nr emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, Autorizaţie de Construire 

nr - emisă de Primăria Municipiului Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea unui cablu de joasă 
tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 265m, din postul de transformare 2316 aflat pe 
terenul imobilului cu nr. din str. Episcop Vulcan, străbate trotuarul nr. pare din str. Episcop 
Vulcan, subtraversare carosabil str. Episcop Vulcan până în trotuarul nr. impare din str. Branaru, 
subtraversare carosabil str. Mitropolit Episcop Vulcan, continuare prin trotuarul nr. impare din str. 
Branaru până la str. Miercani, prin trotuarul nr. pare din aceasta până in dreptul imobilului 
alimentat, unde va subtraversa carosabilul str. Miercani până la FDCP ce va fi amplasat pe 
proprietatea imobilului cu din str. Miercani, la limita de proprietate cu domeniul public. 
Traseul pe domeniul public va fi de 259m şi montarea cablului electric se va realiza în şanţ cu 
lăţimea de max. 0,5m, la adâncimea de 0,9m în trotuar şi de 1,2m la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.04.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului de pozare a cablului electric se află aliniament stradal sub formă de fâşie 
plantată sau alveole în care sunt arbori/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 
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- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare: 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişa re sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micşorare dimensiunilor 
alveolelor/fâşiei plantate din proximitatea traseului sau betonarea acestora. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi in baza 

planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea Bazilescu, aflată pe 
Lista Monumentelor Istorice din 2015 la poziţia 191, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa 
avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale privind executarea acestei lucrări 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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Nr. 1571 /1714489/...~ ~ “ 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

Domnul MITROIIONUŢ 

Strada Păltinişului nr. 26, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Strada Intr. Odobeşti nr. 5-7, scetor 3, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Liviu Rebreanu sector 3, Bucureşti ” 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul Mitroi 
lonuţ, cerere înregistrată la P.M.B. cu nr 1714489/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.1571/01.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Liviu Rebreanu nr.29C, 
sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fişa de soluţie 
nr emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz nr. emis de 

Primăria Sector 3, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Servicii Publice din cadrul 

Primăriei Sector 3, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare) lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică cu o reţea electrică subterană prin montarea un 
cablu de joasă tensiune, pe un traseu în lungime de 73 m - pe domeniul public, din postul de 
transformare 1385 existent în nişa "Complex Alba”, prin asfalt şi prin spaţiu verde existent în 
lateral Complex Alba, apoi prin trotuarul din dreptul imobilul alimentat, până la BMPT ce se va 
monta în incinta proprietăţii, la limita cu domeniul public. Lucrările se vor executa în şanţ deschis 
cu lăţimea de 0,4 m, iar adâncimea de pozare a cablului electric va fi de 0,9m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că 
traseul reţelei electrice propuse străbate spaţiul verde din lateralul Complexului Alba, în care 
există arbori din speciile frasin şi acer. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendroiogic. 
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- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă, * vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

La finalizarea şi recepţia lucrărilor, se va menţiona starea materialului dendrologic din 
proximitatea lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor este răspunzător de execuţia lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 

1 1 APR. 20 
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Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL - prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturalepe str. Someşul Rece, 
Aleea Someşul Rece, str. Studina şi str. Pârâul Rece, cu conducte din PE100 SDR 11, 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714222/28.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1575/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturalepe str. Someşul Rece, 
Aleea Someşul Rece, str. Studina şi str. Pârâul Rece, cu conducte din PE100 SDR 11, 
sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 27.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 2559,5m, astfel: 

• conducta proiectată, RP PE 100 SDR Dn 125mm, se va racorda în conducta 
existentă RP în carosabilul şos. Bucureşti Ploieşti, continuă pe aleea din dreptul 
imobilului cu nr. 27 - 35, în carosabilul str. Someşul Rece, pe parte nr. pare, între 
imobilele cu nr. 47 şi 1 A - în dreptul cărora conducta va avea cap terminal. 

• conducta se va ramifica astfel: 

- pe str. Pârâul Rece, cu cap terminal în dreptul imobilului cu nr. 1; 

- pe str. Studina, cu cap terminal în dreptul imobilului cu nr. 1 A; 

- în aleea spre vila nr. 10, cu cap terminal în dreptul ei; 

- pe aleile şi spaţiile verzi ce duc spre vila nr. 3, nr. 4, nr. 5 şi nr. 7, cu cap terminal în 
dreptul vilei nr. 7; 

- pe aleea Someşul Rece, pe carosabil/parcare, cu branşamentele prin spaţiul verde 
ale blocurilor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cu cap terminal în dreptul blocului 1. 

• branşamentele (101, conform planului de coordonare reţele edilitare şi memoriului 
tehnic) existente se vor înlocui şi se vor cupla la conductele noi. 

• lucrarea se execută, subteran, în carosabil/parcare, iar branşamentele prin spaţiile 
verzi de bloc, fără afectarea vegetaţiei din vecinătatea traseului lucrării. 

• racordare la conducta existentă 

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare şi anume 
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că în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseulu 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art,4, lit b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
ţoaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



12. APR. 2013 


Red:PR./4exM0.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pnib ro/institutîi/primaria/directii/directia_itiediu/avize_arborijn_consultare/avize_arborijn_consultare.php , pe data de — 
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Nr. 1579/1714419/ 
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Către: SC POWERTEC PROIECT SRL 
B-dul Bariu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Av. Popişteanu nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714419/28.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1579/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Av. Popişteanu nr. 54 B, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP 
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.03.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2934m, astfel: 

• se prevede extinderea reţelei electrice cu o reţea electrică subterană din staţia de 
transformare Pajura 110/10kv în sistem intrare-ieşire, prin montarea a două 
cabluri de medie tensiune pe terenul aferent staţiei Pajura, continuă prin terenul 
situat între staţia Pajura şi str. Băiculeşti, apoi pe str. Băiculeşti până la pasajul 
bd. Poligrafiei, subtraversează CF până în trotuarul cu nr. pare al bd. Poligrafiei, 
apoi îl subtraversează pe partea nr. impare pe care continuă până la Piaţa Presei 
Libere, continuând prin trotuarul acesteia până la intersecţia cu bd. Mărăşti, 
continuă prin trotuarul acestuia pe partea nr. impare până la intersecţia cu bd. 
Expoziţiei, continuă prin trotuarul acestuia pe partea nr. pare până la intersecţia 
cu str. Av. Popişteanu, apoi prin trotuarul acesteia pe partea nr. pare. 

• până în dreptul imobilului cu adresa str. Av. Popişteanu nr. 54 A este traseu 

comun, lucrarea se execută prin tuburi existente, fără afectare carosabil. 
conform CU nr. pentru care Direcţia de Mediu a 

emis avizul nr. 4260/1626987/06.07.2018, cu termen de valabilitate până pe 
data de 06.07.2019, până la aproximativ 20m faţă de limita din partea stângă 
a proprietăţii. 

• în vecinătatea lucrării ce se va executa cu săpătură deschisă, respectiv doar pe 
str. Av Popişteanu nu există arbori plantaţi In aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

S °OPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 


întocmit: 

E ~ - 1CA 



i i apb m 


Red:P RJ4ex.-11,04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http:y/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia ai mediu/avize w arborijn_consultare/avize_arbori_in_consuHare.php . pe data de 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1580/1714420/ 1 ţ ^ 20W 

Către; SC POWERTEC PROIECT SRL 

B-dul Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul 
Eugen Brote nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714420/28.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1580/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Eugen 
Brote nr. 46-50, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Pian de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 80m, astfel: 

• din cablul existent, subteran, în trotuarul str. Petre S. Aurelian la intersecţie cu 

Drumul Eugen Brote (drum de pământ), continuă pe partea nr. pare a Drumului 

Eugen Brote, până la aproximativ lOm faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Mariana 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


Red P. RJ3ex.-11.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PM B 

http://www.pmb.ro/institutiî/pnmaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultarB/avize„art)oriJn_consuHare.php , pe data de..■ 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1612/1714792/ 


TF 


Către : SC ELECTRO TIRON SRL - prin dl. 

Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str Căluşei 
nr , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714792/01.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1612/04.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str Căluşei 
nr 51 bis, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 25m, astfel: 

• din TI061 existent situat în trotuarul din intersecţia str. Căluşei cu str. Ghe. Pop 
de Băseşti, subtraversează str. Căluşei, continuă prin trotuarul str. Căluşei, până 
la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Roxana PARASCA 




Red:P,RV3ex,-11.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_art)oriJn_consuttare/avize_art>oriJn„consuîtafe.php P pe data de 
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Nr. 1613 /1714790. 1-6..APR 2019 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ELECTRO TIRON S.R.L. 

Strada Lacul Ursului nr. 50, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRATA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. 
Oaspeţilor , sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. ELECTRO 
TIRON S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1714790/01.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.1613/0‘t.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: "Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. Oaspeţilor sector V, 
vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 10.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Contract de vânzare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare 

nr. şi Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie 

Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, 

Autorizaţie de Construire nr. emisă de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric nou prin montarea subteran a unui cablu electric de 
joasă tensiune, 3x10+6C, din Linia electrică aeriană - LEA existentă pe stâlpul din trotuarul nr. 
impare din str. Oaspeţilor, în proximitatea limitei de proprietate stânga. Traseul va avea lungimea 
de aprox. 23m - pe domeniul public, prin trotuarul din dreptul imobilului alimentat până la firida de 
distribuţie, contorizare şi protecţie ce va fi montată în incinta imobilului cu nr. 15, cu acces din 
domeniul public. Cablurile electrice se vor monta subteran, în profite existente, ia adâncimea de 
0,9m, în şanţ cu lăţimea de max.0,5m. Trotuarul pe zona unde se vor executa lucrările are 
lăţimea de 3,0m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că în 
trotuarul din proximitatea imobilului alimentat există fâşie plantată cu gazon - de lăţime 1,5m cu 
2 ex. arbori din specia Platanus situaţi la aprox. 2,2m de limita de proprietate. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis In baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

- Este inteizisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micşorare dimensiunilor 
fâşiei plantate cu gazon din proximitatea traseului sau betonarea acesteia. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr din 10.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Red:D.V../ 3ex710.04.2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 
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pe data de ... 
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Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Viorele 
nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1715130/04.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1638/05.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Viorele 
nr. 30 A, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 5), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în varosabilul str. Viorele, perpendicular, până 
la aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1670/1715451/ 7 & M 20ÎS 

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL - prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu 
conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11 pe bd. Burebista, sector 3, 
Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1715451/05.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1670/06.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu 
conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11 pe bd. Burebista, sector 3", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.03.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 1030m, astfel: 

• Piaţa Alba lulia - în spatele blocurilor prin alei si parcări aferente blocurilor II, 12, 13, 
14,15. 

• Bd. Burebista - în spatele blocurilor prin alei si parcări aferente blocurilor Dl 5, D16, 
D21A, D21B, D20, 19A, 19B. 

• conductele proiectate se vor conecta la cale existente astfel: PCI la conducta 
existentă OL 8 RP pe str. Rodnei, PC2 la conducta existentă PE Dn90mm RP pe str. 
Popa Şapcă Farcaş. 

• branşamentele (30, conform planului de coordonare reţele edilitare şi memoriului 
tehnic) existente se vor înlocui şi se vor cupla la conductele noi. 

• lucrarea se execută, subteran, în carosabil/parcare, iar branşamentele prin spaţiile 
verzi de bloc, fără afectarea vegetaţiei din vecinătatea traseului lucrării. 

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare şi anume 
că în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 
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în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii si este valabil 

■ 

numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Man 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit 



11 APR 2019 
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Nr.1711/1716017/..... H .. ApR7iJ;5 


CĂTRE, 

S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. 

-Răspuns Registratură- 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Şos. 
Orhideelor i sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELECTRO TIRON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1716017/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1711/07.03.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie 
electrică a imobilului cu adresa Şos. Orhideelor nr. sector 1, Bucureşti " vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ” din 

24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. 

emis de Primăria Sector 6,Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, plan de coodonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico- 
edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten.Telekom Romania, Netcity-Telecom, 
S.T.B., RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică cu o reţea electrică subterană din Postul de 
transformare PA 290 existent în incinta imobilului cu din b-dul Regiei (cu acces din domeniul 
public). Traseul reţelei electrice propuse va continua prin trotuarul pare ai. B-dul Regiei, apoi nr. 
impare din sos. Orhideelor, apoi va subtraversa Şos. Orhideelor şi va continua prin trotuarul nr. 
impare din Calea Plevnei (traseul de la Şos. Orhideelor până la Calea Plevnei va fi canalizaţie 
comună cu reţeaua electrică care alimentează VASTINT ROMANIA - conform plan coordonator), 
în continuare, traseul reţelei electrice propuse va subtraversa prin foraj orizontal Calea Plevnei, în 
dreptul imobilului cu nr. , va continua prin trotuarul nr. pare ale acesteia, apoi prin 

trotuarul nr. pare din str. Fluviului, va subtraversa str. Fluviului în dreptul imobilului cu şi va 
continua prin trotuarul nr. impare din str. Fluviului până în dreptul imobilului cu adresa Şos. 
Orhideelor la noul PT ce va fi montat în incinta imobilului alimentat, subteran. Lungimea 
traseului va fi de lOOOm. 

Reţeaua electrică se va poza în pământ, pe domeniul public, la adâncimea de 0.9 m, 
în trotuar sau la min 1,2 m la subtraversări. 
















2, Urmare a verificării efectuate pe teren Tn data de 08.04.2019 s-a constatat existenţa 

vegetaţiei în proximitatea lucrărilor, astfel: 

- aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori plantaţi în aceasta, pe trotuarul din 
B dul Regiei; 

- aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori plantaţi în aceasta, pe trotuarul din 
sos. Orhideelor; 

• platbandă cu gazon plantat in trotuarul din Calea Plevnei; 

aliniament stradal sub formă de alveole cu arbori plantaţi în acestea, pe trotuarul nr. 
pare din Calea Plevnei. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G-M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- Pentru înlăturarea pericolului existent, execuţia lucrării se va realiza după 
realizarea lucrărilor de defrişare a arborelui avizat spre defrişare prin avizul nr. 1099/1/1709113/ 
din data de 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va 
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi a planului 

de coordonare depus. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul avizului şi constructorul sunt direct răspunzători de execuţia lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



12. APR. 2019 


întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 
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Nr. 1719/1716087/. 1.01" ^ 


CĂTRE, 

ENGIE ROMANIA S.A 
prin 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Extindere conductă gaze naturale şi branşament pe drumul 
Plaiul Nucului şi pe terenul dintre imobilul cu IE 227882 şi imobilul cu IE 241379, IE 
241378, sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1716087/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1719/07.03.2019, 
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Extindere conductă gaze 
naturale şi branşament pe drumul Plaiul Nucului şi pe terenul dintre imobilul cu 

sector 1 ,", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

11.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare aut. cu nr. , Acord de acces nr. şi soluţie de acces 

nr emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. 

emis de 

/18.01.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise 
de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom 
Romania, STB, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere conductă de gaze naturale prin pozarea subterană a unei 

conducte de tip PE 100 Dn 125mm, de lungime 35m, în carosabilul/drum pietruit din drumul Plaiul 
Nucului şi pe terenul dintre imobilul şi imobilele 

Conducta de gaze propusă se va racorda la conducta de gaze naturale Dn 125mm existentă pe 
drumul Plaiul Nucului. 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, medie presiune, din PE 100 
SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 6m (5m + 1 m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare 
aferent, montate pe drumul Plaiul Nucului, în dreptul imobilului cu adresa Şos. Gh lonescu Siseşti 
nr.59. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, PE 100 SDR 11 Dn 
125 mm, propusă în carosabilul din drumul Plaiul Nucului. Pozarea conductei de gaze naturale şi 
a branşamentul propus se va executa prin săpătură în şanţ deschis, cu lăţimea 0,4 m. 


Bd Regina Eksabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 










2 . Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării, există vegetaţie şi arbori plantaţi ia limita de proprietate a imobilului 
cu IE 227882. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G M B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Execuţia lucrării se va realiza cu următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor existenţi în proximitatea rtraseului, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane Condiţii de amplasare 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus in pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora.^ 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fî sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Red:D.V,./ 3ex,/11.04 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httD://www,pmb,ro/institutii/Drimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize_ arbori in consuttare.php 
pe data de .Z 1 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania201?.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1770/ '1716655/............... 

16. 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în 
Bulevardul Oaspeţilor i sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1716655/07.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1770/08.03.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat 
în Bulevardul Oaspeţilor nr. 46, sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de 
racordare nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Titlu de proprietate asupra 

imobilului, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - Primăria Municipiului 

Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E- 
Distribuţie Muntenia, Luxten, Teiekom Romania, STB, Netcity-Telecom, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 
SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 16m (15m + Im reiser) şi a unui post de reglare-măsurare 
aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă presiune, PE 
100 SDR 11 Dn 125 mm, existentă în carosabilul din b-dul Oaspeţilor, pe partea nr.impare. 
Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public şi va subtraversa 
parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr.46 din b-dul Oaspeţilor, până la 
postul de reglare-măsurare ce va fi montat la 14m de limita de proprietate stânga a imobilului 
alimentat. Pozarea conductei de branşament se va executa prin săpătură în şanţ deschis, cu 
lăţimea 0,4 m şi la adâncimea de min 0,8-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că 
traseului lucrării traversează trotuarul aferent imobilului alimentat şi platbanda de spaţiu verde cu 
lăţimea de 3,Om cu 4 ex. arbori plantaţi în aceasta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrării se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor existenţi în spaţiul verde traversat de traseul 
branşamentului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din 
teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic in compensare). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C G-M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINEjSCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 465,1932 /1701443,1718264/. 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Podul Vadului < sector 2, Bucureşti " 


Ca urmare a cererii depuse de , înregistrată la P.M.B. cu 

nr. 1701443/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.465/24.01.2019 şi completat cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718264/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
1932/14.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: 
"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada sector 2" vă 

comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ” din 

21.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare autentificat cu nr. , Memoriu tehnic, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise 

de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea 
constă în: 

- realizare branşament electric trifazat prin montarea unui cablu electric de joasă 
tensiune 3x10+6C, pornind din LEA existentă pe stâlpul din trotuarul aferent din str. Podul 
Vadului, prin trotuarul nr. impare, până la blocul de măsură şi protecţie - BMPT care va fi 
amplasat la limita de proprietate cu domeniul public a imobilului alimentat. Lungimea traseului 
subteran este de 11m. Cablul electric va fi pozat în pământ, în şanţ deschis, la adîncimea de 0,8. 

2. Umnare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că în nu 
există vegetaţie pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia. 

Tn urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. ” din 21.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 774, 1897/ 1705364,1717650/. 

CĂTRE, 

S.C. MARNA SOC. COM. SERV S.R.L. 

Strada Tâmpa nr.1, bloc.IC, et.4, ap.27, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTOR 6 BUCUREŞTI 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în B-dul Timişoara 
sector 6, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. MARNA 
SOC. COM. SERV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1705364/05.02.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.774/06.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M:B. cu nr. 
1717650/12.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1897/13.03.2019, prin care se solicită emiterea 
avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului 
situat în B-dul Timişoara nr. , sector 6, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

14.09.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fişa de soluţie 
nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Autorizaţie de Construire 

nr. emisă de Primăria Sectorului 6 Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea electrică cu o reţea electrică nouă,, racordată în sistem 
intrare-ieşire pe cablul distribuitor de lOkv între PTAB 4443-PTAB 3791, interceptarea cablului 
se va realiza în PTAB 4443 existent în vecinătatea str Aleea Cuminţenia Pământului. Traseul 
reţelei electrice propuse va străbate trotuarul nr. poştale impare din Aleea Cuminţenia 
Pământului, apoi trotuarul aleii de circulaţie locală fără număr de stradă, prin spatele blocurilor 
C1.1, CI .7, CI .8, între Aleea Cuminţenia Pământului şi Drumul Valea Doftanei, care fac parte 
din domeniul public. Reţeaua electrică propusă se va realiza subteran, în şanţ la adâncimea de 
min 0,9 m în trotuare şi de 1,2 m la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că în 
trotuarul din Aleea Cuminţenia Pământului (la ieşirea din PTAB 4443) există material 
dendrologic. De asemenea, în trotuarul din Aleea Cuminţenia Pământului există platbandă cu 
gazon (lăţime de Im) cu arbori plantaţi în aceasta, faţă de care se va respecta distanţa min. de 
1,0m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor executantul lucrării va ţine seama de următoarele: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă-vizat spre neschimbare şi în baza pianului de coordonare depus la prezenta 
documentaţie. 

Beneficiarul, proiectantul, respectiv executantul lucrării vor fi răspunzători de execuţia 
lucrărilor şi respectarea legislaţiei în vigoare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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Nr. 1310, 2064 /1712067,1719541/. 


CĂTRE, 

S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L. 

Strada Elena Farago nr.43, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Realizare mutare şi redimensionare branşament de apă 
potabilă şi racord de canalizare la imobilul din strada Rabat " sector 1, 
Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1712067/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1310/22.02.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719541/18.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
2064/19.05.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: " Realizare mutare şi redimensionare branşament de apă potabilă şi racord de canalizare 
la imobilul din strada Rabat nr. , sector 1°, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz tehnic definitiv nr. din 01.11.2018 emis de Apa Nova, Aviz de traseu 

nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, Contract de vânzare autentificat cu 

nr. , Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de apă potabilă din polietilenă, cu Dn 50mm şi lungimea 4m, 
care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 200 mm din fontă, existentă în 
carosabilul străzii Rabat. Traseul conductei de branşament va traversa parţial carosabilul şi 
trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branşament propus ce va fi 
amplasat în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate a acestuia cu domeniul public. 
Execuţia branşamentului va fi realizată cu respectarea adâncimii de îngheţ. 

- realizare racord de canal din tuburi de PVC 200x5,9mm! cu lungimea de 8m, 
Hcanal=4,35m, Hcr=2,5m, care va fi legat la canalizarea publică Dn30cm din beton existentă în 
carosabilul din str. Rabat. Racordul de canal va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din dreptul 
imobilului cu nr. din str. Rabat, până la căminul de racord propus ce va fi amplasat în 
incinta imobilului, la limita de proprietate a acestuia. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.04.2019 s-a constatat că în 
trotuarul nr. pare din str. Rabat există arbori plantaţi în aliniamentul stradal. în proximitatea 
traseului există 1 ex. Tilia sp. (tei), diametrul trunchiului 35-40mm, h=8m, plantat în alveolă. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Având în vedere că amplasamentul lucrărilor se află în Zona Protejată nr.48 - Filipescu, 
prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
privind execuţia acestei lucrări. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 1476,2424 /1713343,1722730/^T.......... 

CĂTRE, 

APPRAISAL & VALUATION S.R.L. 

Strada Nicolae Caramfil nr.87, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dui Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor ia lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe drumul 
Nisipoasa sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de APPRAISAL & VALUATION S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1713343/26.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1476/27.02.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722730/27.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
2424/28.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: 
”Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe drumul Nisipoasa nr , sector 1”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu 

nr emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale 

emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) 
lucrarea constă în: 

• extinderea reţelei electrie existente cu o reţea electrică subterană din postul de 
transformare PT 959 existent pe terenul din vecinătatea imobilului cu nr. 
subtraverseazză strada Cantonului, apoi va continua prin trotuarul străzii Cantonului, va 
subtraversa strada Cantonului, va continua apoi prin trotuarul nr. pare din aceasta, prin zona de 
trotuar a străzii Salubrităţii până în dreptul imobilului cu adresa drumul Nisipoasa , la noua 
cutie de siguranţă- CS ce va fi montată în incinta imobilului, la limita de proprietate a acestuia. 

Lungimea traseului al canalizaţiei electrice va fi de 570m. Cablurile electrice se vor 
poza în pământ, în profile noi, respectiv în trotuare ce aparţin domeniului public, la adâncimea de 
0,8m, în şanţ deschis. 

Pentru acest proiect a fost emis C.U. nr. 

eliberat de Primăria Sectorului 1, pentru care avizele obţinute rămân valabile (în cazul în care 
acestea sunt în termen de valabilitate). 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.04.2019 s-a constatat că strada 
Salubrităţii este drum pietruit fără trotuare, cu vegetaţie spontană de o parte şi de alta a 
drumului. în vecinătatea traseului, la ieşirea din PT 959 există arbori plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 *1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic in compensare). 

- Traseul se va realiza conform fişei de soluţie nr. 307248/26.03.2017 emisă de E- 
Distribuţie Muntenia; 

- în timpul lucrărilor, executantul va respecta prevederile legislaţiei şi normativelor 
în vigoare, inclusiv SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit, b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar avizul devine nul. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 1671/1715508/ ^ ^ 

Către: SC ELECTRO TIRON SRL - prin dl. 

Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Umanului 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1715508/05.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1671/06.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Limanului nr. 
41, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare aviz de 
traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 125m, astfel: 

• din FDCP existent pe terenul imobilului nr. 62 A din str. Limanului, subteran, 
subtraversează str. Limanului, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Limanului, 
subtraversează str. Muntenia, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Limanului, 
până la limita din partea stângă a proprietăţii 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandele din vecinătatea traseului lucrării, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime fată 

de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art,4 T litb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai 
însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 1716/1716098/. ^‘‘^.‘2019 


CĂTRE, 

S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE S.A. 
prin 

S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L. 

Strada Prelungirea Ghencea nr.25 cam. 8 şi 10, sector 6, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

B-dul Metalurgiei nr.12-18, sector 4, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Radului 
~ sector 4, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C DISTRIGAZ SUD REŢELE S.R.L. prin S.C. FAVEO 
CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1716098/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.1716/07.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: 
,f Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Radului nr sector 4, Bucureşti,” vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă. Memoriu tehnic proiect 
nr. Contract de vânzare- cumpărare aut. cu nr. Acord de acces 

nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr. 

O emis de Direcţia Gospodărire Locală - Primăria Sectorului 4, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale 

emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, 
Telekom 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 
SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 12m (11m +1m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare 
aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale redusă 
presiune şi Dn125 mm existentă în carosabilul din str. Radului. Traseul de pozare a conductei de 
branşament va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului alimentat în 
proximitatea limitei de proprietate dreapta a acestuia. Branşamentul propus se va poza subteran, 
prin săpătură. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti plantaţi 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
















Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit, b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Maziana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 1720/1716088/. vHţPR. 2iM 


CĂTRE, 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Costache Negri nr.21, sector 5, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “ Branşament de gaze naturale pe str. Lehliu sector 2, 
Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1716088/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1720/07.03.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Branşament de gaze 
naturale pe str. Lehliu , sector 2, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract 
de vânzare cumpărare autentificat cu nr. , Acord de acces 

nr - emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea 

notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Reţele, Apa Nova 
SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu 
lungimea de 4 m (3m + Im reiser) şi a postului de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul proiectat se vor racorda la conducta de gaze naturale, PE 100 Dn 125mm, 
existentă în carosabilul din str. Lehliu. Traseul de execuţie a lucrărilor se va realiza parţial 
în carosabil şi în trotuarul aferent imobilului alimentat, în proximitatea limitei a 

proprietăţii. cj 

Execuţia lucrărilor se va realiza prin săpătură manuală şi pozarea 
branşamentului în şanţ deschis, la adâncimea de 0,90 m. Lăţimea şanţului de pozare va fi 
de 0,40m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat 
că în proximitatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de def rişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lît. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii* 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


10 &FR 2019 

Nr. 1855/1717102/ 

Către: SC TRAI AN CONSTRUCTIMPEX SRL 

Str. Giovanni Boccacio nr. 15-17, sector 4 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Agatului 
nr. , sector 1, Bucureşti 


O 

O 


o 
' o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1717102/11.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1855/12.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Agatului 
nr. 74 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în drumul de servitute, drum de pământ, 
perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana PQPÂ^^îfi^ 

ECŢI/î ~%î 
DE MEDIU -» J 





Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 


Red.PR73ex.-1 5.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http7/www.pmb.ro/instrtutii/primaria/directii/directia jnediu/avtze_art>oriJn_consultare/avize - arboriJn_consuitarB.pbp , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 



Nr. 1858/1717083/ i ^ _ = = . ' 

Către: SC ENERCONSTRUCT SRL - prin 

Str. Caraiman nr. 63, sector 1 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Doamnei nr , 
sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1717083/11.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1858/12.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Doamnei nr 2, 
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 15m din care 3m domeniul public, astfel: 

• din cablul existent, subteran, în trotuarul str. Doamnei, perpendicular, până la 
aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai 
însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 

DIRECTOR FYFmmV 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exo-Roxana PARASCA 



Red:P.RJ3ex.-15.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www.pmb.roAnstitutit/pnmaria/directii/directia_mediu/avtze_arboriJn_consultare/avtze_arboriJn_consuîtare.pj 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

Frjţjdilfl J Jri^t I 


Nr. 1894,11652/1717706,1687171Z 1 q fiFltM? 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Elev Ştefan 
Ştefănescu nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687171/06.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11652/07.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1717706/12.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1894/13.03.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: ”Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Elev Ştefan Ştefănescu nr. 52-54, sector 2", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, 
avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 150m, 
astfel: 

• din PTZ 2334 existent (spate bloc 15 de pe str. elev Ştefan Ştefănescu) pe un traseu 
ce străbate parcarea, trotuarul şi carosabilul aleii Măgura Vulturului, continuă prin 
trotuarul nr. impare al str. Elev Ştefan Ştefănescu cu subtraversarea str. Măgura 
Vulturului, până în dreptul imobilului alimentat unde subtraversează str. Elev Ştefan 
Ştefănescu, până la aproximativ 7m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor 
aflaţi în aliniament din vecinătarea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

' " - ASCA 



17. APR. 2018 


RedrP RJ4ex.-16 04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpJ/www.pmb.ro/institutii/primaria/directîi/directia.mediu/avize.^arbori in consu1tare/avize_art>orijn_consultare,php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 1899/1717790/ 1 9,. APR. 2019 

Către: SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Podului 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs. p înregistrată la P.M.B. cu nr. 1717790/12.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1899/13.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Podului 
nr. 22, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP 1), vă 
comunicăm'că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 4,5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Podului, perpendicular, până la 

aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-l\f 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



17. APR. 2019 


Red:P.FU3ex,-16,04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www. pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avi 2 e_artDoriJn_consultare/avize_arbori_in_ consuftare.php, pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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fcomOrt# ta ContiU ir*jni tuopv* 


Nr. 1930/1718342/ 19. AP03Î3 

Către : D-na - prin d-na 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mihai 
Eminescu nr. sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718342/13.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1930/14.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mihai 
Eminescu nr. 74, sector 2" conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.04.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va execjjta\pe o lungime de 85m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul str. Polonă, pe partea nr. pare, prin trotuarul acesteia, 

apoi prin trotuarul nr. pare al str. Mihai Eminescu, până la limita din partea dreaptă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de d efrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariarm POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exg^oxana PARASCA 
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Nr. 1933/1718214/ 

Către: SC BOLBARIMPEX SRL 

Str. Berzei nr. 62, corp A+C, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Theodor 
Palladynr. , sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718214/13.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1933/14.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Theodor 
Pallady nr. 30, sector 3, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în 
urraa'^erifftiării tefectuate pe teren în data de 10.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de lOm, astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul bd. Theodor Pallady, continuă prin trotuarul 

bd. Theodor Pallady, până la limita de proprietate a imobilului alimentat, cu acces 

direct în domeniul public 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament/platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp , RpxanaPARA SCA 
* 




* ^ APR. 2djp 

Red:P.RV3ex.-16.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://wvAv.pmb.ro/instHutii/primaria/directii/difectia jnediu/avize_arboriJn_con$ultare/avize M aiboriJn_consuttafe php , pe data de T .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 701,1717,1821/1704554,1716004,1716781/ 21 APR. 2019 

Căfre : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - pentru - se solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4 , sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică a imobilului situat pe str. Cosmeşti 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1704554/01.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 701/04.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. 
cu nr. 1716004/06.03.2019, 1716781/08.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
1717/07.03.2019, 1821/11.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică a imobilului situat pe str. Cosmeşti nr. 
48, bl. B, ap. 2, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel: 

• din cablul existent, subteran, în trotuarul nr. pare al str. Cosmeşti, viz-a-viz de 
imobilul cu nr. 41 din str. Cosmeşti, până Ia aproximativ 7m faţă de limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare^ apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului fa starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H,C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simo PA 




Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



im®! 


Red:P.R./3ex.-f #04,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/înstitutîi/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_art)oriJn_consuttare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 1642/1715005/. ^ 2019 


CĂTRE, 

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI B-DUL UNIRII NR.15 BL. 3 SC. 2 
prin 

S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L. 

Strada Ghioceilor nr.20, sat Zurbaua, Com. Dragomireşti Vale 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă în vederea separării consumului 
pentru imobilul din B-dul Unirii r... ", sector 4” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1715005/04.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1642/05.03.2019, prin 
care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Branşament de apă 
potabilă în vederea separării consumului pentru imobilul din B-dui Unirii nr. 
sector 4”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

27.09.2018 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova SA, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz Metrorex 

nr. , avize individuale emise de administratorii reţelelor 

tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă nou propus pe str. Sfinţii Apostoli, cu 
diametrul Dn 50mm şi lungimea de 4 m, alimentat din conducta de apă potabilă Dn 
250mm existentă în carosabilul din str. Sfinţii Apostoli. Traseul branşamentului propus va 
traversa parţial carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 15, bloc 3, sc.2 din b- 
dul Unirii, până la căminul de branşament existent în trotuar (la intrarea în gang). Pozarea 
subterană a conductei de apă potabilă propuse se va realiza cu respectarea adâncimii de 
îngheţ. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.04.2019 s-a constatat 
că la Im de căminul de branşament existent se află amenajată o alveolă cu Ixlm, în care 
se află plantat un arbust cu h=1m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

i 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

Se va respecta distanţa prevăzută în normativele în vigoare (SR 8591/97) 
de Im faţă de materialul dendrologic aflat în proximitatea lucrării; 

Este interzisă reducerea spaţiului verde prin betonarea alveolei. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti 

împreună cu planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4 f 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 





Red:D.V../3ex./17.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http;//www.Dmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare, php 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr.1718/1716084/. 


iiir km 


CĂTRE, 

S.C. GINICON S.R.L. 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, 
str. Ecluzei nr. 24, sector V 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1716084/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1718/07.03.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Branşament gaze 
naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Ecluzei nr , sector V\ vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună 
cu planul anexă, Certificat de moştenitor succesiv şi suplimentar nr. 

Memoriu tehnic, Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, 

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Declaraţie coproprietari imobil din str. Ecluzei , avizele individuale emise 
de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din 
polietilenă cu Dn 32 mm şi lungimea de 7 m (6m +1m reiser) şi a unui P.R.M. aferent. 
Branşamentul va fi racordat la conducta cu Dn125mm, existentă în carosabilul din str. 
Ecluzei. Traseul de montarea branşamentului propus va traversa parţial carosabilul şi 
trotuarul în dreptul imobilului cu din str. Ecluzei, în proximitatea limitei de proprietate 
stânga. Branşamentul propus va fi montat în şanţ cu lăţimea de 0,4m, la adâncimea de 
0,9m, 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat 
că în trotuar, la limita de proprietate stânga a imobilului există plantat în alveolă un ex. 
Acer sp. (arţar) cu diametrul de 45-50mm şi h=7m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
execuţiei lucrării menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

* în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor {executate manual) Ia cel puţin 1,0 -1,5 
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

La încheierea procesului verbal de recepţie preliminară a lucrărilor de refacere a 
zonelor afectate se va menţiona starea materialului dendrologic şi a spaţiilor verzi, 
consemnând constatările privind calitatea acestora şl dacă este cazul, remedierile 
necesare şi termenele de realizare a remedierilor, conform prevederilor art.13 din Anexa 
nr.1 la HCGMB 220/2018 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitarâ şi stradale) de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 

Y 4 /> îc- *' ~ 



19. APR. IM 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU / 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 1768 71716663/ 


CĂTRE, 

S.A. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşamente de gaze 
naturale pe str. Episcopul Vulcan, sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., cerere înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1716663/07.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1768/08.03.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Extindere conductă gaze 
naturale şi branşamente de gaze naturale pe str. Episcopul Vulcan, sector 1”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Acord de acces nr. emise de Distrigaz Sud 

Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Bucureşti - ADP SI, Aviz 

de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- extindere reţea distribuţie gaze naturale cu o conductă din PE 100 SDR 11 Dn 125mm 
şi lungime de 90 m, cu cuplare în conducta de distribuţie gaze naturale Dn 315mm existentă, 
montată îngropat în carosabilul din B-dul Bucureştii Noi. Punctul de cuplare la conducta 
existentă va fi în carosabilul bulevardului Bucureştii Noi, la intersecţia cu str. Episcop Vulcan. 
Traseul reţelei de gaze naturale propuse va fi executat prin carosabilul şi trotuarul din str 
Episcop Vulcan, până în dreptul imobilului cu nr. din str. Episcop Vulcan; 

- realizare 2 branşamente de gaze naturale noi, din PE 100 SDR 11, Dn 63mm, cu 
lungimea de 6m (5m+1m riser) fiecare branşament şi a două postului de reglare-măsurare 
aferente branşamentelor. Branşamentele de gaze propuse vor fi racordate la conducta de gaze 
Dn125mm, propusă în carosabilul din str. Episcop Vulcan. Pozarea conductelor de branşament 
va fi realizată prin carosabil şi trotuar. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe 
traseul sau în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, 
iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Marîana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniele SCU 




Red:D.V„/ 3ex718,04,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hiiu7/www.pr^b.ro/institLftii/Drimaria/directii/directiannediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare .oho 
pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 1769 /1716659/.iAM. ^ 


CĂTRE, 

S.A. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 
Col. Raducu Dumitru Durbac nr. 94B, sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., cerere înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1716659/07.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1769/08.03.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Branşament de gaze 
naturale pentru imobilul situat pe str. Col. Raducu Dumitru Durbac , sector 1", vă 

comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 06.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Contract de vânzare aut. cu nr. , Acord de acces 

nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis 

de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. emis de CNCF CFR, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, 
împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale individual, redusă presiune, din PE 100 
SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 10,5m (9,5+1 m riser) şi a postului de reglare-măsurare 
aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze Dn125mm, existentă în 
carosabilul din str. Miruţei. Pozarea conductei de branşament va fi realizată pe strada Miruţei, 
prin carosabil şi trotuar, la aproximativ 11 m de limita de proprietate dreapta a imobilului 
alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în 
trotuarul din str. Miruţei (aferent imobilului cu din str. Col. Raducu Dumitru Durbac) se află 
3 alveole (2 alveole neplantate şi o alveolă cu rădăcină neextrasă). 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, cu obligativitatea 
păstrării celor 3 alveole. 

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micşorare dimensiunilor 
alveolelor existente în trotuar sau betonarea acestora. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 06.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINEŞCU 




Red:D.V.7 3ex./16.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hHn:/. i 'www.Dmb ro/institutji/primaria/dir L ecţii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize, arbori in consultare.phft 

pe data de ..,.. 


Bd. Regina Eiisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 








PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


23L APR. 2019 


Nr. 1794 /1716514/. 



romania2019.eu 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

i 1 1 i 

Referitor la lucrarea:"Realizare branşament de apă potabilă pentru imobilul din str. 
Radu de la Afumaţi r ~ I, sector 2, Bucureşti " 

i 7 1 9 


Ca urmare a cererii depuse de 

înregistrată la P.M.B. cu nr.1716514/07.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.1794/08.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: ” Realizare branşament de apă potabilă pentru imobilul din str. Radu de la Afumaţi nr. 

”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 

20.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz tehnic definitiv nr. din 06.11.2018 emis de Apa Nova, Aviz de traseu 

nr. emis de Consiliul Local Sector 2- ADP S2, Adresa nr. din 

17.07.2017 emisă de Direcţia Patrimoniu-PMB, Certificat de calitate de moştenitor din 
09.09.2010, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare 
în zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de apă potabilă din polietilenă, cu Dn 20mm şi lungimea 8 m, 
care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 100 mm din fontă, existentă în 
carosabilul străzii Radu de la Afumaţi. Traseul conductei de branşament va traversa parţial 
carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branşament executat 
în regie proprie, amplasat în incinta imobilului la max. 2 m de limita de proprietate a acestuia cu 
domeniul public. Execuţia branşamentului va fi realizată cu respectarea adâncimii de îngheţ 
(0,9m -1,1 Om). 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că nu 
există spaţii verzi, arbori sau arbuşti pe traseul sau în proximitatea lucrărilor. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 


î i 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr, emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Red:D.V.73ex,/18.04,2019 - prezentul aviz a fost postat pe siîe-ul PIV© 

httpy/www.omb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare, php 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1896,11284/1717626,1682448/ 



romania2019.eu 


Către: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA - prin SC ENERGY CONSULTING SRL 

Intrarea Ciclop nr. 11, sector 5 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa b-dul Barbu Văcărescu nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1682448/20.11.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11284/21.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1717626/12.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1896/13.03.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru 
alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa b-dul Barbu Văcărescu nr. 102, sector 
2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis 
de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data 
de 10.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 15m, astfel: 

• din cablul existent, subteran, în trotuarul bd. Barbu Văcărescu, prin platbandă (cu 

lăţimea de aproximativ Im), perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de limita din 

partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborilor existenţi în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate* 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială (borduri, 
gazon). 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 




Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 





’S-APR.Z» 


Red :P. R./3ex. -1().04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httptf/www pmb.ro/mstitutM/primaria/difectfi/directiajnediu/avize_arboriJn_consultare/avi 2 e_artooriJn_consuttare ptip , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 2062,271 5/1 719534, 1 725002/ 2 3, APR. 2019 

Către: D-na 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Prahova 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719534/18.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2062/19.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1725002/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2715/05.04.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Prahova nr. 62, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 18m, astfel: 

• din LEA JT existent pe stâlpul situat în trotuarul str. Prahova, continuă prin trotuarul 

nr. pare ai str. Prahova, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 

execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, litb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sa_u 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

ana PARASCA 


o 

o 


28 % 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 3150 /1728919/. 


CĂTRE 

SIMCO INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Sos. 
Străuleşti ~ sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de SIMCO INTERNATIONAL IMPEX S.R.L., înregistrată ia 
P.M.B. cu nr.1728919/16.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3150/17.04.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " 'Alimentare cu energie 
electrică a imobilului cu adresa Şos. Străuleşti nr ” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic. 
Contract de vânzare-cumpârare (în formă duplicat) autentificat cu nr , Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) 
lucrarea constă în: 

- extinderea reţelei electrie existente cu o reţea electrică subterană prin racordare în 

sistem intrare-ieşire la distribuitorul de 10kV (între PT 4584-PT 4416) existent în trotuarul din str. 
Coralilor, în vecinătatea imobilului alimentat. Traseul reţelei electrice va traversa trotuarul în 
dreptul imobilului cu nr şi va continua pe terenul acestuia până în dreptul locului unde 

se va amplasa noul PT, la limita de proprietate a imobilului alimentat. Lungimea traseului va fi de 
106 m, iar pozarea cablurilor electrice se va executa la adâncimea de 0,8-1,2m în trotuar. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.04.2019 s-a constatat că nu 
există spaţii verzi, arbori sau arbuşti afectaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

- în timpul lucrărilor, executantul va respecta prevederile legislaţiei şi normativelor 
în vigoare, inclusiv SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 

planului de coordonare vizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 


Bd. Reotna EGsabeta nr 47. cnrinnstal 050013 rartnrS Runimsti Români* 












Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar avizul devine nul. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Şimona-Mariana POPA 
/V 

Dts 




întocmii, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VQÎNESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rorrtania2019eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


- solicită 


Nr. 331,1972/1699558,1718548/ O Z MAI M _ 

Gătre : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - pentru 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinjă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

electrică a im °Mului situat pe Drumul Plaiul 

Direcţia , de e Medij a cu e n r r r 331Cl6l î 2^?9 St comptetată M CN documentatf 9 ^ 58/18 t 01 - 201S 

CU nr. 1718548/14.03.2019 si la nîrprHs nf iS5- CU documenta ţ |a înregistrata la P.M.B. 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării^ Alimen^ 1503 ' 20 ™' prin care 

Clasarea Notificării nr. enîhă dTÎLSta’®'®“ emoriului tehn 'c, 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare au i, rt ^ 9 ţ pantru Protec t' a Mediului 
comunicăm că, tn urma *" p )>• »ă 

lucrarea se va executa subteran, pe o lungi™ de gom astfef 12 04 ' 2019 ' s - a constatet «• 

Plaiul^âmnin^M 0 * !! rept !? f T obilului cu nr - cadastral IE 243684 pe Drumul 
laiul Campinei (drum de pământ), prin Drumul Plaiul râmnina; rL» j. 

nr. pare, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii P P partea 

ssŞSSsSeSSF» «« « 

solicitării ^zub^c^ula^^nte^d^începCTsa'execuţi lucxârilol^ "* "« 0bli9a!ia 
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială 

conforma r rt S 4fM a b e dinAnex™ n îa°H a c g'm'euÎ' vlubm» 8 specia,itate va «'sancţionată 
spaţiilor verzi de pe .ertoyMunicipiu^Bucurei 3 ° 4/2 °° 9 ' PriVi " d N ° rme,a da protep * a a 

to a letare e nll0nâm ° â aCe8,ui aviz DU se execută r.,^ „ de defrl „re 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 
DIRECTOR EXECUm 
Simona-Mariana RdiPA 

1 

hH " P rezef,tu ’ aviz a fost postat pe site-ul PMB 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

/ ' V $/ întocmit: 

i ExfrJ&ten&PARASCA 

K» “'rr ■''• /3ex -- 24 04 ' 2019 - prezemul aviz a fost postat pe site-ttl PMB 

- "• J "* l **“ l **'*'*" t ^^ . pe da* de. vjr 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


MAI 201$ 


Nr. 1134,1976/1709701,1718532 I. 


romanla2019.eu 

fitţjJb'ViRiifri' J jri^ili “X«r«"■ 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L. 

Prelungirea Ghencea nr.25, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4. sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Amiciţiei sector 1, 
Bucureşti " 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO 
CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1709701/15.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.l 134/18.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1718532/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1976/15.03.2019, cerere prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării :”Branşament de gaze naturale pe str. Amiciţiei 
sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr ” 

din 24.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de 
acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. , Memoriu tehnic, 

Clasarea notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, prin 
pozarea subterană a unei conducte din PE 100 SDR11 Dn 32 mm şi lungime 5 m, precum şi 
post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de gaze naturale propus va fi racordat în 
conducta de gaze naturale Dn IlOmm existentă în carosabilul din str. Amiciţiei, iar traseul 
branşamentului propus va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului alimentat, 
la aprox 4m de limita de proprietate dreapta a acestuia. 
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2, Urmare a verificării efectuate pe teren In data de 03.04.2019 s-a constatat faptul că 
nu există vegetaţie pe traseul lucrărilor sau în proximitatea acestuia. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire 
şi în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. ” din 24.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4. lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Red:D.V.V 3ex722.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 1578 /1714413/J-2.MALZ0JS# 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 

Bdul Banu Manta nr. 12, Mansarda, apt.5, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Barajul Argeş , sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST 
ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1714413/28.02.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.1578/01.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Barajul Argeş 
nr. 8, sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism .._ din 

06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare autentificat cu ’ Memoriu justificativ, Aviz Comisia Tehnică de 

Circulaţie , Aviz de traseu .. ... emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Aviz Primăria Sectorului 1 Bucureşti, Clasarea notificării 
nr.24125/19.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea electrică din PT 4073 (existent pe terenul cu IE 233060) 
pe un traseu ce va străbate terenul cu IE233060, subtraverseazâ str. Barajul Argeş, va continua 
prin trotuarul nr. par, de la str. Epocii şi până în dreptul imobilului cu nr. 8, (unde se va amplasa 
noul PT) traseul canalizaţiei electrice (cca 80m) va trece prin carosabilul str. Barajul Argeş. 
Lungimea totală a traseului canalizaţiei va fi de 172m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.04.2019 s-a constatat că în 
trotuarul nr. pare din str. Barajul Argeş (de la imobilul alimentat până la str. Epocii), există 8 ex. 
Fraxinus sp.(frasin) cu diametrul de 70-80 cm, h=15m, situate în trotuarul cu lăţime de aprox 
1,0m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele: 

- în proximitatea arborilor existenţi în proximitatea traseului, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 


I rh II 


RH Rpntna nr Al mrt nnqfal ORTOIIR cpctnr S Rnnimqti România 









• in timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă in timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 985R/1678088 din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 
planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 1856/1717056/........ 

Mal 28 v 


CĂTRE, 

EAST MEDITERRANEAN COMP AN Y S.R.L. 

Strada Căpitan Juverdeanu nr.91, sector 2, Bucureşti 

în atenţia Domnului Dumitru Gheorghe 


Spre ştiinţă: 

O CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

i 1 1 i 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada 
Toamnei r l, sector 2 , Bucureşti ” 

Ca urmare a cererii depuse de EAST MEDITERRANEAN COMPANY S.R.L., înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1717056/11.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1856/12.03.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului 
din strada Toamnei nr , sector 2", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.09.2018 

emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de 
vânzare aut. cu nr. , Autorizaţie de Construire nr. ” din 14.11.2017 privind 

edificare construcţie, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Sector 2, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud 
Reţele, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom, NetCity, plan de încadrare în zonă), lucrarea 
constă în: 

• realizare branşament electric prin pozarea subterană a unui cablu JT, 3x150+95N, 
de lungime L=25m, pozat pe un traseu ce porneşte din trotuarul aferent imobilului cu nr. 39 din 
str. Ardeleni, traversasează carosabilul str. Ardeleni până la trotuarul nr. pare, va continua prin 
acest trotuar până în dreptul imobilului cu nr. 134 din str. Toamnei, la FDCP (firida de distribuţie, 
contorizare şi protecţie) ce va fi montată conform planului anexă la CU nr. Traseul se 

va realiza în domeniul public şi va avea lungimea de 25 m. Branşamentul electric se va poza în 
pământ în şanţ deschis, în profile existente, la adâncimea de 0,8m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 20.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nersspectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 




întocmit. 
Şef Serviciu Avize şi 
Daniela VOIN 



corduri 

SCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 1895/1717754/, 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A 

f 

prin 

S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L. 



Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a situată pe B-dul C-tin Brâncoveanu , sector 4, 

Bucureşti” 

9 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. 
ELECTROCONS PROIECT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1717754/12.03.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 1895/13.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea 
lucrării: ” Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a " jată 

pe B-dul C-tin Brâncoveanu nr sector 4, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

16.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Autorizaţie de Construire nr. privind executarea în regim 

de urgenţă a lucrărilor de construire pentru extindere reţea electrică în vederea alimentării cu 
energie electrică a l situată pe bulevardul C-tin Brâncoveanu nr.lA, sector 4, Aviz de 

traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- realizare branşament electric execuţia unui racord electric de medie tensiune din 
PTZ 497, existent în spatele blocului nr.5 din Şos. Olteniţei nr Traseul racordului electric 
propus are 70ml şi traversă aleea din spatele blocului nr. 5, apoi prin lateralul acestuia, straversă 
aleea de circulaţie dintre imobilul cu nr. 140 şi nr.136 din Şos. Olteniţei până la PT nou ce este 
amplasat în din B-dul Constantin Brâncoveanu, la limita de 

proprietate a acesteia, cu acces din domeniul public. Traseul este executat numai prin alei şi 
trotuare. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.04.2019 s-a constatat că traseul 
nu afectează spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar ia 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-fylăţiana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



RedrD.V.,/ 3ex./23*04.2019 - prezenţii! aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://wvAv. i ^.b.m^nstitutji/pnnrtaria/directii/dîrecţra_mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.ohn 
pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1938/1718435/ 




Către: SC DANUBIO WIND SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registatura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Racord la conducta de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Soldat Gheorghe Buciumat nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718435/13.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1938/14.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Racord la conducta de canalizare pentru imobilul situat pe str. Soldat 
Gheorghe Buciumat nr. 26-28, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de lOm, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Intrării Gheorghe Buciumat, subteran, 
perpendicular, până la aproximativ 28m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 


toaletare . 

Prezentul aviz are termen de vale 


1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariaria POl 






r 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Red :P.R./3ex.-23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directla_mediu/avizfi_arboriJn_consuttare/avlze_arboriJn_consultare.php , pe dsta do 


întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



— n-wLm 


Nr. 1969/1718516/ 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL - prin 
exemplarului de la registratura PMB 


- solicită ridicarea 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Jandarmeriei nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718516/14.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1969/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Jandarmeriei nr. 3 F, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţşle edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm 
ck^TfTţfnna verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se 
v^i executa pe o lungime de 134m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Jandarmeriei din dreptul drumului 

de servitute, prin drumul de servitufe, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din 

partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşa re nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Si 



întocmit; 

PARASCA 



Red P R73ex -23 04.2019 - prezentul aviz a Tost postat pe sîte-uF PME 

http://www.pmb. ro/institutu/pnmana/directii/directia_medru/avtze_arborijn_con$ultare/avize_arborîJn_consuFtare.php . pe data de .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rgmoQlagnaeu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


_ \l L i»iAl. ^ __ 

Nr. 1971/1718796/ 

Către: SC DOMUS SYSTEMS SRL - prin - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor ia lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Baia de Aramă 
nr. , sector 2, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718796/14.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1971/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Baia de Aramă nr. 1, 
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de lOm, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Baia de Aramă, subteran, perpendicular, 

până la aproximativ 34m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente la limita de proprietate, din domeniul public, în 

vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 


Bd. Regina Bsabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5 ; Bucureşti, România 


dSvl *>n 












Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat ai 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

(O 


întocmit: 
Exp. Roxana 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

F*t«*npo ftomy*» kj Contaj thM tucfwn» 


Nr. 1974/1718780/ 

Către: SC GINICON SRL 




Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Busolei 
nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718780/14.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1974/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Busolei 
nr. 14, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 9m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Busolei, perpendicular, până 
la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaietare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIVsf&Wdk 
Simona-Mariana POP** 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

V kiv'ni .J 


Nr. 2114/1719769/ 


G L MAL 2019 


Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL - prin - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP), pe 
str. Oaşului (între imobilul cu nr. 65 de pe str. Oaşului si str. Nazarcea), str. Oaşului (între 
str. Nazarcea şi imobilul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str. Retortei (între str. Oaşului 

O şi imobilul cu IE 223961) cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11, 
sector 1, Bucureşti 




O 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719769/19.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2114/30.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP), pe 
str. Oaşului (între imobilul cu nr. 65 de pe str. Oaşului si str. Nazarcea), str. Oaşului (între 
str. Nazarcea şi imobilul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str. Retortei (între str. Oaşului şi 
imobilul cu IE 223961) cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11, sector 1", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele, aviz de traseu emis de ADP 
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 1984m, astfel: 

• conductele proiectate PE 100 SDR 11 Dn 125mm, Dn 90mm pe str. Oaşului (între 
imobilul cu nr. 65 de pe str. Oaşului si str. Nazarcea), str. Oaşului (între str. Nazarcea 
şi imobilul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str. Retortei (între str. Oaşului şi imobilul 
cu IE 223961), se vor lega la conductele: PE Dn 125mm RP existentă pe str. 
Vertişoara (PCI), PE Dn IlOmm RP existentă pe str. Costeşti (PC2), PE Dn 125mm 
RP existentă pe str. Grohotişului (PC3), OL 4 RP existentă pe str. Harghita (PC4), 
OL 4 RP existentă pe str. Dârza (PC5), PE Dn 125mm RP existentă pe str. Oaşului 
(PC6)* PE Dn 125mm RP existentă pe str. Nezarcea (PC 7 şi PC8), şi va avea cap 
terminal în dreptul imobilului cu nr. 169 de pe bd. Bucureştii Noi. 

• branşamentele (141, conform planului de coordonare reţele edilitare şi memoriului 
tehnic) existente se vor înlocui şi se vor cupla la conductele noi. 

• lucrările se execută subteran, în carosabil si trotuar. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării. 
Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta 

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare şi anume 
că în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
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distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fî sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIR 

Sitr 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 2189/1721115/ 


aPW w 9 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A 
prin 

S.C. BESTELECTRO PROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament energie electrică pentru imobilul situat în str. 
Piatra Morii sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. 
BESTELECTRO PROIECT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1721115/21.03.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.2189/22.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea 
lucrării: " Branşament energie electrică pentru imobilul situat în str. Piatra Morii nr , sector 1, 
Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. Aviz tehnic de racordare nr. 

şi Fişa de soluţie nr. emise de E-distribuţie 

Muntenia, Aviz de traseu nr 

/11.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 
individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- realizare branşament electric prin montarea unui cablu tip 3x10+6C, pe un traseu de 
6 m pe domeniul public. Branşamentul electric propus va fi alimentat din LEA existentă pe stâlpul 
montat în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 24 din str. Piatra Morii, prin trotuar, până la BMPT 
ce va fi montat în incinta imobilului alimnentat. Cablul va fi pozat în pământ, la adîncimea de 0,9m 
în trotuar. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că 
lucrările nu afectează spaţii verzi, arbori sau arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaietare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iii b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PFBMĂFBA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


O 2. MAI 208 


iDmanta2019.eu 


Nr. 11429,1937/1684202,1718433/. 


CĂTRE, 

S.C. DANUBIO WINDS.R.L. 

prin 

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULU11 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de apă potabilă şi racord canalizare pentru 
imobilul din str. Sld. Gheorghe Buciumat i , sector 1" 

Ca urmare a cererii depusă de S.C. DANUBIO WIND S.R.L. prin S.C. EDIL 
PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1684202/26.11.2018 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.11429/27.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1718433/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu nr. 1937/14.03.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: " Branşament de apă potabilă şi racord 
canalizare pentru imobilul din str. Sld. Gheorghe Buciumat , sector 1 ”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
nr. din 16.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis 

de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de 

Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” S.A., avize individuale emise de deţinătorii 
reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity 
Telecom, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă nou, din PEID cu De 40 mm şi 
lungimea de 9m, care se va racorda la reţeaua publică de apă (PEID De 125mm) 
existentă în carosabilul din str. Sld. Ghe. Buciumat. Traseul branşamentului propus va 
traversa carosabilul până la căminul de branşament ce va fi montat în incinta imobilului, 
aproape de limita de proprietate. 

■ realizare racord de canalizare din tuburi PVC 250 mm şi lungime 12 m, din 
căminul de racord ce va fi amplasat în incinta imobilului, la limita de proprietate a acestuia 
până la reţeaua de canalizare publică (din PVC Dn 315 mm) existentă în carosabilul din 
str. Sld. Ghe. Buciumat, cu legătură prin intermediul căminului existent în carosabil. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare , iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatu! 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINE 0 '"' 11 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romgnia201?.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1577, 2232, 3471 /1714209,1721464 


CĂTRE 

ASOCIEREA TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD - TRIADA PRODIMPEX S.R.L. 

Strada Turturelelor nr. 11 A, sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Strada Intr. Odobeşti nr. 5-7, scetor 3, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Lucrări de reabilitare a colectoarelor principale de canalizare 
A0 fi BO, tronson B06” 

Ca urmare a cererii depusă de dumneavoastră şi înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1714209/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1577/01.03.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721464/22.03.2019 şi la Direcţia de Mediu nr. 
2232/25.03.2019 şi nr. 3471/24.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind 
executarea lucrării: ” Lucrări de reabilitare a colectoarelor principale de canalizare AO şi 
B0, tronson B06-situat în Splaiul Unirii între intersecţia cu str. Nerva Traian şi intersecţia 
cu str. Foişor”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
07.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Certificat de Urbanism din 09.08.2016, Acord de mediu 

., revizuit la data de 30.01.2013 şi la data 12.09.2018, plan de încadrare 
în zonă), lucrarea constă în : 

■ Reabilitarea colectorului principal general adiacent Râului Dâmboviţa, B0, 
tronsonul B06, tronson situat pe Splaiul Unirii între str. Nerva Traian şi str Foişorului. 

Lucrările pentru reabilitarea colectorului principal pe tronsonul B06 constau în 
refacerea interioară a conductei prin realizarea protecţiei împotriva coroziunii, reabilitare 
prin torcretare şi prin etanşare rosturi; 

Se vor realizare gropi de lansare, pentru intrarea şi ieşirea utilajelor pentru 
reabilitarea colectoarelor de apă uzată, conform planului anexă la Certificatul de 
Urbanism. Gropile de lansare, de intrare sau ieşire a utilajelor, sau orice alte săpături 
realizate în vederea reabilitării colectorului vor fi realizate exclusiv pe partea carosabilă, 
fără afectarea trotuarelor; 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat 
că pe trotuarele din proximitatea lucrărilor de reabilitare a colectorului, pe tronsonul 
menţionat, există aliniamente stradale sub formă de alveole în care sunt plantaţi arbori 
cu diametrele trunchiurilor între 30-50cm. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr,304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate, 

în timpul execuţiei lucrărilor se v-a respecta distanţa de 1,0 m fată de trunchiul 
arborilor.conform SR 8591/97 Reţele tehnico edilitare. Condiţii de amplasare. 

... , ^ , __ w de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze 

caile de acces şi fără afectarea spaţiilor verzi sau a arborilor 

Manevrarea utilajelor din dotare, parcarea, gararea şi lucrărilor de organizare de 
şantier se vor efectua fără afectarea spaţiilor verzi sau arborii din proximitatea lucrărilor. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr.107R/15153 07.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


RedrD.V../ 3exV25.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site*ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI S2^la2019.!|U 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2115/1719922/ 


o s. ron 


Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de apă potabilă pe Aleea Stănilă, sector 3, 
Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719922/19.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2115/20.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „înlocuirea reţelei publice de apă potabilă pe Aleea Stănilă, sector 3, 
conform documentaţiei depuse (C.U. din 06.06.2017, cu prelungirea 

valabilităţii până la data de 06.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea 
Notificării n . / emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 220m, astfel: 

• pe aceaşi traseu cu cel existent, prin foraj orizontal, din conducta existentă în 
carosabilul str. Rotundă, la aproximativ 14m faţă de limita bordurii din partea dreaptă 
a scuarului verde/părculeţ, prin carosabilul str. Rotundă, spaţiu verde bl. H8 din 
Aleea Rotundă nr. 2, spaţiu verde bl. H10 din Aleea Stănilă nr. 6,^spaţiu^verde bloc 
H7 din Aleea Stănilă nr. 5, carosabilul şi parcările Aleii Stănilă, până pe aleea 
pietonală dintre bl. H7 din Aleea Stănilă şi bl. M31 din str. Lunca Bradului nr. 6. 

• se avizează execuţia a 3 branşamente noi şi 2 hidraniţi de incendiu noi. 

• branşamentele se execută prin spaţiul verde al blocurilor, iar hidranţii în carosabil şi 
trotuar. 

• noua conducta este din PEID (polietilenă) şi se poate modela astfel încât să nu se 
afecteze materialul dendrologic din vecinătatea traseului lucrării. 

• lucrarea se face fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din vecinătatea 
traseului lucrării, deoarece este destul spaţiu între arborii din spaţiul verde al 


blocurilor. . ...... 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectăm distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 

Reţele edilitare subterane. Condipi de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 
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in cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţa de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm câ în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentruorice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
gazon, iarbă. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defri şare sau 
toaletare. - - 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI forj^nia^ngşeu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



__ U MAI. 2M - - - — 

Nr. 2118/17T995l7 

Către: SC GENERAL MPMIMPEXSRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Plutaşilor 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719951/19.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr 2118/20.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea SiX^erif de gaze naîurafe pentru imobila, situa, pe str. Plutaş 
nr. 49 sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. > 

AwnM^perv^R^e^^ediuii^ucureş^wîzele/arardurile indhiiduaie ale deţinătorilor 
Kle' SaTal “l emis de ADP sector l. av.zul Minis.eruUt, Cu turn nr 
914/S/09.07.2018), vă comunicăm că, în urma verificam efectuate pe ţ 
12 04 2019 s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungim , • 

. 'din conducta existentă în carosabilul str. Plutaşilor perpendicular, pana la 
aproximativ 0,1m faţă de limita din partea dreapta a proprietăţii. 

• fără afectarea veqetaţiei existente în platbandă. , 

n timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectă™ 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 

d^/^asare^ arborj | or din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executaManual ^sauMizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care sa nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
alfo?mSSfuml tmnchiului arborilor ş i rănirea/ruperea ramurilor arbonlor pnn 

^"Tcazu! 1 tn cL"a^ de branşam nu poate fi 'modelă' în scopul menţinerii 

distantei fată de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi s “' l0 "^' ste ™ 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 

aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. , .. . . 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarJului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 

mete ° PreciSmcă în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilorî se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
Si ve? avea obligaţia înlocui* exemplarelor uscate şi suportarea contravalon, 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora._ 

■ i*s\i 


- .44 n*rVlAf.^ 






















execu^tcSrtor me^o„a°te S,atate ' Vă fa ° em CUn0S ° Ut avbul favorabil condi f ona ‘ al 

;t f entru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz aveţi obliaatîa 
solicitam revizuim avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor * 9 * 

tarbă/gazon? 8 IZ8rea ' UCrări ' 0r aV8ţi obli 9 a î ia ada “"' terenului la starea iniţiali, 

oonfom e H e c P G^rn? 30 ^mQ nat ® 'Ym 2 ®""/' avlz de s P ec,alitate ' va « sancţionată 
te°S Montului Buc u 3 re^ar,4,7b NOrmel ® * ® da P a 

toal6tare e ni '° nam “ baza aCeS,ui aviz nu 88 ««““te lucrări da rtefri.,,. .... 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI [omanlggpw.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2158/î 720636/ 




Către: SC ELECTROTEST SRL - prin - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilelor cu adresa str. Coralilor nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1720636/20.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2158/21.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilelor cu adresa str. Coralilor nr. 93 A, 93 B, sector 1", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. i a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 145m, astfel: 

•. >din PT-ul subteran nr. 4306, existent în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 258401, 
prin trotuarul nr. impare al str. Coralilor, până la aproximativ 5m faţă de limita din 
partea stângă a proprietăţii, cu două ramificaţii spre cele două clădiri, la noile 
FDCP-uri încastrate una în clădire, fără depăşirea faţadei şi cealaltă în parapetul 
rampei de acces pietonal. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda dintre limita de proprietate şi trotuar 

(aliniament de plopi). _ . . 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţa 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, litb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se e xecuta lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




no 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

ftiţoarpo Bomârv» to ComU t uopor* 


Nr. 2159/1720641/ 

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - pentru - prin 

- solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Londra 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1720641/20.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2159/21.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Londra 
nr. 21, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 235m, astfel: 

• din PTS206 existent în subsolul imobilului cu nr. cadastral IE 265895 de pe 
str. Washington (colţ cu str. Praga), continuă prin trotuarul str. Praga, subtraversează 
str. Praga, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Washington, prin trotuarul nr. impare al 
str. Londra, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 

de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
"““'pJn" ZSeapâruU ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi ob.igatia 

selicităril^evUmrn ajrizuUji înam^d^ iMeperea^execut^ei^ucran or^^ 

Neresoecfarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionate 
conform H.aG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi d p 
teritoriu^M^uiTOipMu^ucureş^artA^t.b.^^ ^ ^ BrBnlW lucrări de defrişare .şau 

S2S!S ^zentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la date emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



25. APR ?0JŞ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 3583 /1732164/... .0.6-MAL-2019 


CĂTRE, 

S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A. 

B-dul Uverturii nr. 194-200, et.3, sector 6, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANA 

Intr. Av. Lt. Carânda Ghe. nr.9, sector 6, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze 
pe Drumul Ciorogârla nr.297-299, sector 6, Bucureşti" 


o 

o 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1732164/25.04.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.3583/02.05.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Extindere conductă de Q a ţe 
naturale şi branşamente de gaze pe Drumul Ciorogârla nr.297-299, sector 6 , vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.833R /1672085/ din 
08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acte de 
proprietate imobil, teren/construcţii, Acord de acces la sistemul de distribuţie gşze naturale 
nr.12435406/10.06.2018 şi nr. soluţie de acces 175431/12.04.2018 emise de Disţrigaz Sud 
Reţele, Memoriu tehnic, Autorizaţie de Construire nr. 149/04.04.2018 emisă de Primăria Sector 6 
Bucureşti, Clasarea notificării nr.23101/06.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, Aviz nr. 223/15.03.2019 emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană’Sector 6, Aviz nr. 5858/17.04.2019 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie- PMB, Plan 
de coordonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă ^din PE100 
SDR11 Dn180mm cu L=260 m (în domeniul public şi proprietatea din Drumul Ciorogârla nr.297- 
299), care va fi racordată în conducta de distribuţie gaze naturale RP din carosabilul Drumului 
Ciorogârla, realizată din PE100, SDR11, Dn 250mm, perpendicular pe aceasta. Traseul 
conductei propuse va traversa carosabilul (drum neasfaltat) din Drumul Ciorogârla, apoi va 
pătrunde pe terenul cu IE 231833 până în dreptul blocului 2, sc.2, unde conducta propusă va 
avea cap terminal. Lucrările de execuţie a traseului de pozare subterană a conductei de gaze 
naturale propuse se vor realiza prin săpătură manuală şi pozarea conductei în şanţ deschis. 

- realizare branşamente de gaze naturale noi, din PE 100 SDR11, Dn 110 mm 
conform planului anexat la documentaţie, branşamente aferente blocurilor bl şi b2. 
Branşamentele proiectate vor fi racordate la conducta de gaze naturale, PE 100 SDR 11, Dn 125 

mm propusă Dn 180 mm. . 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.05.2019 s-a constatat ca in 
vecinătatea traseului de pozare a conductei există arbuşti plantaţi în spaţiu verde sub formă de 
platbandă amenajată. 














în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.GMB. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

“ în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
in jurul arborilor/arbuştilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 833R /1672085/ din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti - vizat spre 
neschimbare şi în baza planului de coordonare depus la documenţie. 

Pentru orice modificare apăruta în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Red:D.V.y 3ex./06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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primăria MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanla20l9.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 94, 2284 /1696091,1721119/. QJ3.MÂL 2019 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ROMTEST ELECTRONIC S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
DIRECŢIA INVESTIŢII Şl ACHIZIŢII 

Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Columbelor corespondent cu str. Mircea Vodă nr.3, sector 3, Bucureşti 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. ROMTEST 
ELECTRONIC S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1696091/08.01.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.94/09.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1721792/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2284/26.03.2019, prin care se solicită emiterea 
avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilujui 
situat pe strada Columbelor 2-8 corespondent cu str. Mircea Vodă nr.3, sector 3”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ^ din 

08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Fisa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz 

nr ; emis de Primăria Sector 3 - Direcţia Investiţii şi Achiziţii, Aviz nr. din 

13.03.2019 emis de MAI, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, 
plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică JT prin montarea subterană a două cabluri 
3x150+95N din PTZ 2522 existent în incinta • va 

continua prin incinta fără afectare clădiri, apoi va traversa str. Columbelor, va continua prin 
trotuarul nr. pare până în dreptul imobilului alimentat, la noua Cutie de siguranţă-CS şi Cutie de 
fumizare-CF, amplasate în incinta imobilului alimentat, în decupajul gardului. Lungimea traseului 
canalizaţiei electrice va fi de 50 m. Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente 

la adâncimea de 0,8 m în trotuar, în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe 
traseul canalizaţiei electrice propuse sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi sau 

arbori/arbuşti. . 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, in conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucur2R/1685331 din 

18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza planului de coordonare depus la 
prezenta documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale privind execuţia acestei lucrări. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit, b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
S^a-Manaria POPA 





Întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanig2019 : eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1893 /1717761/, 




CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 
DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ 


Referitor la lucrarea: “Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilelor situate pe Drumul Jilaveiitâ SBf, 89Q şi 89W, sector 4” 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. 
ELECTROCONS PROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1717761/12.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.1893/13.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării: " Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilelor situate pe Drumul Jilavei , sector 4", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de 

traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 4-Aparatul de specialitate, 

Autorizaţie de Construire nr. şi nr. 

emise de Primăria Sectorului 4 Bucureşti, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea electrică de joasă tensiune prin pozarea subterană a unui 

cablu JT tip 3x150+95N, cu lungimea de 220 m, din PTAB 4985 existent în incinta imobilului cu 
nr. cadastral . Traseul canalizaţiei electrice propuse va străbate trotuarul din Drumul 

Jilavei, va subtraversa carosabilul Drumul Jilavei şi va continua prin drumul de servitute până ia 
imobilul cu nr. 89X, la FDCP-ul ce va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului; 

- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu nr. din Drumul Jilavei 
se va prevedea extinderea reţelei electrice de joasă tensiune din PTAB 4985, prin pozarea 
subterană a unui cablul electric pe acelaşi traseu cu cablul electric propus pentru alimentarea 
imobilului din Drumul Jilavei . FDCP-ul aferent imobilului de la nr. va fi amplasat în 
incinta beneficiarului, la limita de proprietate a imobilului alimentat; 

- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu nr din Drumul Jilavei 

se va prevedea extinderea reţelei electrice de joasă tensiune din PTAB 4985, prin pozarea 
subterană a unui cablul electric pe un traseu ce va străbate trotuarul până în dreptul imobilului 
cu nr cadastral , va subtraversa carosabilul din Drumul Jilavei şi va continua prin 

drumul de servitute până la imobilul alimentat, la FDCP-ul ce va fi amplasat pe proprietatea 
acestuia. Lucrările se vor executa simultan. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.03.2019 s-a constatat că in 
trotuarul din Drumul Jilavei (pe traseul lucrărilor) nu există aliniament sau spaţii verzi afectate. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în timpul lucrărilor, executantul va respecta normativele în vigoare cu privire la 
menţionerea distanţei faţă de arbori, inclusiv SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare; 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iarja finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare depus la prezenta 
documentaţie. 


Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Manana POPA 



OM A* 1 


întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019 : eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1929 71718352/ 


O 9. MAI 2019 


CĂTRE, 

S.A. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. PETROSTAR S.A. 

B-dul Bucureşti nr.37,100520, Ploieşti, Prahova 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR SECTOR 6 

Splaiul Independenţei nr. 315-317, sector 6, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Reabilitare staţie de protecţie catodică pe strada Alizeului 
sector 6, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. PETROSTAR S.A., cerere înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1718352/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1929/14.03.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Reabilitare staţie de protecţie 
catodică pe strada Alizeului nr.9, sector 6°, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism r » din 

21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz i ■ emis de Primăria Sector 6, Acord n ) emis de 

Administraţia Şcolilor Sector 6, Aviz ) emis de Administraţia Domeniul Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6, Clasarea notificării ) emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Extras de carte funciară de informare pentru C î, avize 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, 
împuternicire) lucrarea constă în : 

- înlocuirea cabinei existente care se va monta pe acelaşi soclu; 

- executarea unei noi prize anodice aferente instalaţiei de protecţie catodică; 
realizare priză anodică (forată în adâncime, 76 m şi diametrul de 330 - 335 mm); 

- amplasarea cablului anodic, îngropat în şanţ cu dimensiunile de 2x0,6x0,8 m în 
spaţiu verde din curtea Şcolii Gimnaziale nr.168, sector 6; 

- amplasare priza de împământare: 6x0,6x0,6 m, montată îngropat în şanţ; 

- realizare 2 batale pe o suprafaţă de 12m 2 ; 

Suprafaţa afectată de lucrări va fi de 16,8 m 2 , spaţiu verde, iar suprafaţa ocupată 
temporar va fi de 47 m 2 , din care 30,2 m 2 ocupată cu organizarea de şantier. Nu există arbori în 
vecinătatea prizei anodice şi a staţiei de protecţie catodică. 

Suprafaţa afectată se va aduce la starea iniţială. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că 
lucrările se desfăşoară pe spaţiul verde existent în curtea Şcolii Gimnaziale nr.168, sector 6, în 
proximitatea limitei de proprietate spre str.Ing.Scarlat Varlav (unde există deja amplasată vechea 
staţie de protecţie catodică). Nu există arbori pe terenul afectat de lucrări. 
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In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iarja finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea de 
gazon. Zona de desfăşurare a lucrărilor va fi împrejmuită şi va fi supravegheată. 

Executantul şi beneficiarul sunt răspunzători de execuţia lucrărilor si de respectarea 
condiţiilor din prezentul aviz. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 28R/1683405 din 21,01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii si Identităţii Naţionale privind execuţia 
lucrării, ' 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit. 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania20]9.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1973 71718782/ 


09. MAI. 2019 


CĂTRE, 

S.A. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. G1NICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Banul Nicolae 
sector 2, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718782/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1973/15.03.2019, 
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Branşament de 
gaze naturale pe str. Banul Nicolae nr , sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.01.2019 

emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de moştenitor 
nr. , Memoriu tehnic, Acord de acces nr. emis de Distrigaz 

Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Bucureşti Sector 2 - 

ADP S2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu 
lungimea de 2,5m (1,5m+1m riser) şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de 
gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dnl 10 mm, existentă în carosabilul din 
str. Banul Nicolae. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin carosabil şi 
trotuar, în dreptul limitei de proprietate dreaptă a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va 
realiza în şanţ deschis, cu lăţimea de 0.4m realizat prin săpătură manuală. Adâncimea de pozare 
va fi de 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe 
trotuarul aferent imobilului cu nr.15 din str. Banul Nicolae există platbandă de spaţiu verde cu 
lăţimea de aprox. 0,5 m, iar la 0,5 m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii există plantat 
un ex. Prunus avium L sp. (cireş) cu diametrul trunchiului de 25 cm şi h=7m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- in proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

* în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1.0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar_la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială şi refacerea 
platbandei de spaţiu verde afectată de lucrări. 

* Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul 

anexă ■ vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condiţiilor din aviz atrage anularea 
acestuia. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



D a MAI arr 


întocmit. 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICHULUI BUCUREŞTI rojrgnig20J9.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



o 9. MAI. m 


Nr. 2117/1719875/, 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE S.R.L. 
prin 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62,sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada 
Mitropolit Varlaam V sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE S.R.L. prin S.C. GINICON S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1719875/19.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2117/20.03.2019, 
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Branşament f de gaze naturale 
pentru imobilul situat în strada Mitropolit Varlaam nr. , sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. _ din 

25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz 
nr. emis de Primarul Sectorului 1, Acord de acces nr. . 

Soluţie de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. , Memoriu tehnic, 

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Contract 

de vânzare-cumpărare aut. , Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică 

de Circulaţie - Primăria Municipiului Bucureşti, Autorizaţie de Construire 
nr> ' privind edificare imobil, avize individuale emise de deţinătorii 

reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, 
Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, din PE 100 SDR 11, Dn 32 
mm, cu lungimea de 5,5 m (4,5 m + Im reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale din OL 0=4” existentă în 
carosabilul din str. Mitropolit Varlaam. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat 
pe domeniul public şi va subtraversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu adresa 
nr. , din str. Mitropolit Varlaam, până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la 11,5 m 
de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea conductei de branşament se va 
executa prin săpătură în şanţ deschis, cu lăţimea 0,4 m şi la adâncimea de min 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe 
trotuarul aferent imobilului alimentat există platbandă cu lăţimea de 0,5 m în care sunt plantaţi 2 
ex. Acer sp.(arţar) puieţi. 
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In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr,304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrării se vor respecta următoarele condiţii: 

- in proximitatea arborilor existenţi în spaţiul verde traversat de traseul 
branşamentului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din 
teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti r conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane . Condiţii de amplasare . 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau pi buşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 

exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
3C6St0r3 + 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toalet are. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, refacerea suprafeţei de 
plaatbandă afectată şi gazonarea acesteia. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentr u ° ric ® modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


RediD.V../ 3ex702 05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 

htlp^/www.pmb.fO/institulii/primaria/direcUi/ d irectia.mediu/avize arbori in consultare/avize arbori In consultam, nhn 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ra^icGCŢReu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



09. MAI, Xiip 


Nr. 2190/1721114/ 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 


Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 


a imobilului situat pe str. Drumeagului nr. , sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721114/21.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2190/22.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Drumeagului nr. 84-86, sector 3", conform documentaţiei depuse 


, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 


(C.U. nr. 
Notificării nr. 


de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 216m, astfel: 

• din PT 1742 existent în trotuarul str. Drumeagului la intersecţie cu str. Văilor, 
subtraversează str. Drumeagului, până în dreptul proprietăţii cu nr. cadastral IE 
211699, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Drumeagului, până la aproximativ 
2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii, noul FDCP amplasat în scara 
blocului, în nişa încastrată în zidărie, fără depăşirea faţadei. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESC" 




întocmit: 

Exp 


http://www.pmb, ro/institutii/pnmarta/direc ti i/directia_medi(jyavize_art)oriJn_consuttare/avize_arboriJn_consul1are.[ 
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PRIMĂR1A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI S2£rranic|2gi9.eu 


DIRECŢIA DE MEDIU 


09. MAI. 2013 


Nr. 2191/1721108/ 

Către: SC Best E/ectroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr.1, sector 1 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor ia lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe Drumul Valea Doftanei nr. , sector 6, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721108/21.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2191/22.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe Drumul Valea Doftanei nr. 83 A, sector 6", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor, avizul emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 175m, astfel: 

• din PT 4323 existent în dreptul nr. cadastral IE 204058, prin spaţiu verde, continuă 
prin trotuarul Drumului Valea Doftanei, subtraversează Drumul Valea Doftanei, apoi 
prin drumul de servitute, până la noile FDCP-uri amplasate în nişe, încastrate în 
zidărie, fără depăşirea faţadei, la intrările în bloc. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din imobilul cu nr. cadastral IE 
204058, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular af 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
iarbă/gazon. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simt “ ' ~1PA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 



(î 6. MAL 20$ 


Red:P.R74ex.-25 04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uJ RMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI BBBQSfflSgU 

DIRECŢIA DE MEDIU 


flQ mal?.!):. . — - -- — = 

Nr. 2192/1721096/ 

Căfre; SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Străuleşti 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721096/21.03.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 2192/22.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Străuleşti 
nr. 115, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, astfel: 

• se manşonează cablul existent în dreptul imobilului IE 263840, continuă prin trotuarul 
şos. Străuleşti, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii, 
postul de transformare va fi montat pe proprietate la aproximativ 8m faţă de gard. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană la limta 
de proprietate cu nr. cadastral 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

■=7 ¥ * 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



Red:P.RJ3ex.-25.04,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romgnla2019.gu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2193 /1721105/ 


oa-fflriror 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorl. Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Bulevardul Bucureştii Noi i sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST 
ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr..1721105/21.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.2193/22.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Bulevardul Bucureştii Noi , sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare autentificat sub nr. , Fişa de soluţie 

nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis 

de Consiliul Local Sector 1 - Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. 

emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică JT prin montarea subterană a două cabluri 
electrice, 3x150+95N prin trotuarul din B-dul Bucureştii Noi. Cablurile electrice se vor manşona la 
cablul existent în trotuarul din dreptul imobilului din B-dul Bucureştii Noi (cablul dintre PT 
1493 şi Nişa Bucureştii ). Din locul de manşonare, traseul canalizaţiei electrice propuse 

va străbate trotuarul nr. pare din B-dul Bucureştii Noi, va subtraversa prin foraj str. Duetului, apoi 
prin trotuar până la imobilul alimentat, la firida de distribuţie şi contorizare ce va fi montată pe 
proprietatea beneficiarului. Traseul va avea lungimea de 75 m, din care 70 m vor fi executaţi pe 
domeniul public, în trotuar. Cablurile vor fi pozate în şanţ cu lăţimea de 0,4 m, în tuburi pliabile, 
la adâncimea de 0,9 m în trotuar şi la 1,2 m la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.04.2019 s-a constatat în 
trotuarul cu lăţimea de 4,0 m aferent nr. pare din B-dul Bucureştii Noi, existenţa unui aliniament 
de spaţiu verde cu lăţimea de 1,0 m şi arbori plantaţi în acesta. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii; 

- în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicuiar 
al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 

toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv în 

baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale privind execuţia acestei lucrări. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Red:D.V. / 3exJ05.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI WgrÂ^SS^ 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2196 /1721119/. .ÎMM ZW 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şi DEZVOLTARE URBANĂ 

Intr. Av. Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Nicodim t sector 6, Bucureşti " 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin 

— împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1721119/21.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2196/22.03.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Nicodim nr. 19, sector 6", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz 

nr.149/18.02.2019 emis de Primăria Sector 6- ADPDU S6, Aviz de traseu nr. 

emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea unui cablu de joasă 
tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 210 m, din cutia de distribuţie CD 2003 
existentă în trotuarul B.dulului Timişoara, la intersecţie cu Str. Moineşti. Traseul canalizaţiei 
electrice propuse va străbate trotuarul nr. pare din str. Moineşti, va traversa str. Nicodim, apoi 
prin trotuarul nr. impare din str. Nicodim, va subtraversa str. Torcătoarelor, apoi va continua prin 
trotuar până în dreptul imobilului din str. Nicodim, la firida de distribuţie şi contorizare 

care va fi amplsată pe proprietatea beneficiarului. Cablul se va monta subteran, în trotuare, 
protejat în tub pliabil şi va fi montat în şanţ, la adâncimea de 0,9m în trotuar şi 1,2 m la 
subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că pe 
traseul canalizaţiei electrice propuse sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 

planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 

i t 


Daniela VOINESCU 


Red:D.V 7 3ex702.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe srte-ul PMB 

http://www. Dmb.ro/institutii/Dnmahaydirecti i/di rect ia mediu/a vize arbori m consultare/avize arbori in consultare.ohp 

pe data de. 
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Nr. 2454 /1723104/. 0-9,MM 2^g 

CĂTRE 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 

B-dul Banu Manta nr. 2, mansarda, apt.5, sector 1, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ 

Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Splaiul 
Independeţei i , sector 5, Bucureşti” 



Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1723104/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2454/29.03.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe Splaiul Independenţei , sector 5”, vă comunicăm 

următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 

28310.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti (prelungit până la 22.10.2019), împreună cu 
planurile anexă, Memoriu justificativ, Aviz tehnic de racordare nr. emisă de 

E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Aviz nr. emis de Primăria Sector 6 - ADPDU S6, Aviz nr. 

emis de Primăria Sector 5 - ADP S5, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Primăria 

Sectorului 5, Aviz nr emis de Primăria Sectorului 6, Aviz nr. 

emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale- Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, 
avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, 
împuternicire) lucrarea constă în : 

- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului din Splaiul Independenţei 
nr.169 se va realiza un punct de conexiuni prefabricat suprateran, care va fi alimentat prin 
intermediul unui cablu din Staţia de transformare Cotroceni şi a unui alt cablu, din Staţia de 
Tranformare Vulcan. Traseul total al canalizaţiei electrice va avea o lungime de 5.900 m, 
aproximativ 4000m de la staţia Vulcan şi 1900m de la staţia Cotroceni. Traseul canalizaţiei 
electrice va fi: 


• de la Staţia Cotroceni - ieşirea din Staţia Cotroceni, prin trotua 
impare din str. Econom Cezarescu, subtraversarea str. Econom Ce; 
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trotuarul b-dul V.Milea până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, apoi 
subtraversare b-dul V. Milea până la trotuarul nr. Impare din Splaiul 
Independenţei şi va continua prin acesta până la str. Dr. Anastasievicî, la noul 
PC; 

* de la Staţia Vulcan - ieşirea din curtea Staţiei de transformare, apoi prin 
trotuarul nr. pare str. Samuel Vulcan, trotuar nr. impare din Calea 13 Septembrie, 
cu subtraversare str. Progresului şi apoi subtraversarea Căii 13 Septembrie în 
dreptul blocului T3, de unde se va continua prin trotuarul nr, pare până la Sos, 
Panduri, în dreptul imobilului cu nr.81-83 va subtraversa Sos. Panduri, apoi prin 
trotuarul str. Prof. Dr. Bagdasar, prin trotuarul din B-dul Eroilor, prin trotuarul din 
str. Carol Davila, apoi prin trotuarul din str. Dr. Anastasievicî până la noul PC, 
Cablurile electrice vor fi pozate în tub de protecţie D^160mm, pe pat de nisip 
la adâncimea de 0,9m în trotuar şi la 1,2-1,5 m la subtraversări, în carosabil. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.04.2019 s-a constatat că: 

- la ieşirea din staţia Cotroceni, în trotuar există un ex. Acer sp.(arţar) cu diametrul 
lOOmm şi h=15m; 

- în trotuarul nr. impare din Splaiul Independenţei există aliniament cu arbori 
plantaţi în alveole, trotuarul are lăţimea de 2,5 -3,Om; 

- trotuarul din str. Dr. Atanasievici este prevăzut cu aliniament format din arbori 
plantaţi in alveole; 

- trotuarul din B-dul Eroilor există platbandă de spaţiu verde în trotuar cu lăţimea de 
70 cm (trotuar de aprox-3,0m); 

- trotuarul din Şos. Panduri are prevăzut aliniament sub formă de platbandă 
/alveole cu arbori plantaţi în acestea. Trortuarul are lăţ de 3,0-4,0m; 

- trotuarul din Calea 13 Septembrie are aliniament cu platbandă, trotuarul având lăt 
de 2,0-3,0 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor aflaţi în aliniamentele stradale din zona lucrărilor, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei sau 
alveolelor aflate în proximitatea lucrărilor. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 617R/1552822 din 28310.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti (prelungit 
până la 22.10.2019), împreună cu planurile anexă-vizate spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Executantul şi beneficiarul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar avizul devine nul. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana rhpa 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D,V../ 3exV02.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpV/www.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanig2019 : eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 3059 /1727595/. 




CĂTRE, 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Realizare branşament de apă potabilă pe Şos. Pantelimon, 
sector 2, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de Administraţia Domeniului Public Sector 2, înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1727595/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3059/15.04.2019, cerere prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Realizare 
branşament de apă potabilă pe Şos. Pantelimon, sector 2,” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ’ din 08.01.2019 

emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic 
definitiv nr. din 21.02.2019 emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr.'r 

emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr.< emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de apă potabilă din PEID 63x5,7mm, cu Dn 50mm şi 
lungimea 8m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 200 mm din fontă, 
existentă în carosabilul Şos. Pantelimon. Traseul conductei de branşament va subtraversa 
parţial carosabilul până lâ căminul de branşament propus ce va fi amplasat în platbanda de 
spaţiu verde existent în zona mediană a Şos. Pantelimon. Lucrările se vor executa prin foraj 
orizontal dirijat (conform avizului Administraţiei Străzilor). 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 01.05.2019 s-a constatat că 
platbanda din zona mediană a carosabilului Şos. Pantelimon are lăţimea de aprox 2,5-3,0 m şi 
este amenajată cu gazon şi arbori din specia Platanus. Arborii sunt plantaţi la distanţa 5,0 - 6,0 
m unul faţă de celălalt. De asemenea, în trotuarele aferente Şos. Pantelimon există platbandă de 
spaţiu verde cu lăţimea de 0,8m şi cu arbori din specia Platanus plantaţi în aceasta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 
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- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 m faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială şi 
refacerea suprafeţei platbandei afectate de lucrări, inclusiv gazonarea acesteia. 

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei. 

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 

Urbanism nr. 3/1 "P" din 08,01.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul 
anexă- vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul şi executantul sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi de respectarea 
condiţiilor din prezentul aviz, în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate în 
prezentul aviz, acesta devine nul, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Red:D.V.V 3ex702.05.2019 - prezenlut aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://wwiV.OTb.ro/ins titutil/pjrifTiaria/directii /directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori în consultare oho 
pe data de ..~ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 227,2621 /1697690,1724133/..... 

CĂTRE, 

S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Realizare branşament de apă potabilă pentru imobilul din Şos. 
Străuleşti r > sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1697690/14.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.227/15.01.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724133/02.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
2621/03.04.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: " Realizare branşament de apă potabilă pentru imobilul din Şos. Străuleşti nr. , sector 
1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 20.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. RG emis de APA NOVA, Aviz emis de 

Comisia Tehnică de Circulaţie nr. Act de dezmembrare autentificat 

cu nr. şi rectificare nr. , Clasarea notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de apă potabilă cu Dn 100 mm (PEID 125x11,7 mm) şi 
lungimea 19 m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 180 mm din 
PEID, existentă în carosabilul din şos. Străuleşti. Traseul conductei de branşament va 
subtraversa prin foraj orizontal carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la 
căminul de branşament propus ce va fi amplasat pe drumul de acces. Execuţia branşamentului 
va fi realizată cu respectarea adâncimii de îngheţ, groapa de poziţie pentru cuplarea la conducta 
publică va avea dimenisiunile 1,0 x 1,2 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în 
trotuarul nr. pare din Şos Străuleşti există platbandă înierbată cu arbori (puiet) plantaţi în 
aceasta. _ 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

- în proximitatea spaţiilor verzi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic existent în acestea. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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- Este Interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

- Este interzis diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei 

înierbate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă — vizat spre neschimbare. Avizul este valabil numai în prezenţa 
avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale cu privire la execuţia acestei lucrări. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DERECTOR EXECUTIV, 

POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 865, 2299 /1706344,1721937/ 


1 1 MAI. ZQ10 


romania2019.eu 


CĂTRE, 

S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: ”Branşament de gaze naturale pe str. Duioşiei , sector 1, 
Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL 
COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1706344/07.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.865/08.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721937/25.03.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2299/26.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării: ”Branşament de gaze naturale pe str. Duioşiei , sector 
1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contracte de 
vânzare-cumpărare nr. , Memoriu tehnic, Aviz tehnic de 

racordare nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu 

nr. emis de Consiliul Local Bucureşti Sector 1 — ADP S2, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale 

emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu 
lungimea de 5,5m (4,5m+1 m riser) şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de 
gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn 110 mm, existentă în carosabilul din 
str. Duioşiei. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin carosabil şi trotuar, la 
0,5 m de limita din stânga a proprietăţii a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va realiza în 
şanţ deschis, cu lăţimea de 0.4m realizat prin săpătură, iar adâncimea de pozare va fi de 0,9 m. 
Dimensiunile gropii de cuplare la conducta existentă vor fi de: 1,2x1,0 xl ,5m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe 
trotuarul aferent imobilului cu din str. Duioşiei există platbandă de spaţiu verde cu lăţimea de 
aprox. 0,8 m, iar la 1,0 m faţă de limita din partea stânga a proprietăţii există plantat un ex. 
Prunus cerasifera sp. (corcoduş) cu diametrul trunchiului de 30 cm şi h=7m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai materialului 
dendrologic. 
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- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţete edilitare subterane , Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiafă şi refacerea 
platbandei de spaţiu verde afectată de lucrări. 

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condiţiilor din aviz atrage anularea 
acestuia. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romqniq2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1308, 2788 /1711771,1725682/, 




CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşamente energie electrică şi gaze naturale pentru 
imobilul situat pe strada Libelulei ‘sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de Domnul , înregistrată la P.M.B. 

cu nr.1711771/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1308/22.02.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1725682/05.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
2788/08.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: 
" Branşamente de energie electrică şi gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Libelulei 
nr , sector 1 ” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr 

din 20.12.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare autentificat sub nr. , Aviz de traseu nr. şi nr. 

emise de ADP SI, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric prin montarea unui cablu electric alimentat din 
reţeaua electrică aeriană de JT existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului cu nr. 40-44 
din str. Libelulei, situat în proximitatea limitei de proprietate dreapta. Lungimea traseului va fi de 
14 ml din care subteran 1,3 ml executaţi prin trotuar; 

- realizare branşament de gaze naturale din PE 100 cu Dn 32mm şi lungimea de 4m 
(3 m +1 m reiser), cuplat în conducta de gaze naturale RP Dn 125 mm, existentă în carosabilul 
din str. Libelulei. Traseul branşamentului de gaze naturale propus va traversa carosabilul si 
trotuarul în proximitatea limitei de proprietate stânga a imobilului alimentat, până la postul de 
reglare măsurare ce va fi montat la limita de proprietate a imobilului. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în 

trotuarul din dreptul imobilului cu din str. Libelulei există platbandă cu lăţimea de 1,0 m 

în care există plantată iarbă precum şi 1 ex. arbore plantat (puiet cu diametrul mai mic de 7 cm). 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

• în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate şi la verificările ulterioare (12 
luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat 
proximitatea traseului lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
refacerea platbandei şi inerbarea acesteia; 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei, 
astfel că aveţi obligaţia refacerii suprafeţei de platbandă (lipită de limita de proprietate) prin 
inerbarea acesteia. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 20.12,2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


Simona 
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întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanlq201?,eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1854,2542. 2899/1717121,1723390,1726296/. 



CĂTRE, 

ENGIE ROMANIA S.A 
prin 

S.C FAVEO CONSULTING S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşament amplasate pe 
Drumul Binelui l, sector 4, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1717121/11.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1854/12.03.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723390/29.03.2019 şi nr. 1726296/09.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2542/02.04.2019 şi nr. 2898/10.04.2019, cerere prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Extindere conductă gaze naturale şi branşament 
amplasate pe Drumul Binelui nr. , sector 4 ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare aut. cu nr. , Acord de acces nr. emis de Distrigaz 

Sud Reţele, Memoriu tehnic, Autorizaţie de construire imobil alimentat, Aviz de traseu 
nr. emis de Consiliul Local Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

plan de coordonare semnat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere conductă de gaze naturale prin pozarea subterană a unei 

conducte din PE 100 Dn 125mm, de lungime 70 m, în carosabilul din str. Drumul Binelui şi pe 
drumul de servitute din dreptul imobilului cu nr , unde conducta va avea cap terminal. 

Conducta de gaze propusă se va racorda la conducta de gaze naturale MP OL 4 n existentă în 
carosabilul din str. Drumul Binelui. Traseul lucrării pe domeniul public va fi în lungime de 8,5 m. 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, medie presiune, din PE 100 
SDR 11, Dn 63 mm, cu lungimea de 11m (10 m + 1 m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare 
aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale din PE 100 SDR 11 
Dn 125 mm, propusă în carosabilul şi pe drumul de servitute din dreptul imobilului alimentat. 
Pozarea branşamentul propus se va executa subteran, cu pantă, în şanţ deschis prin pavajul 
existent în dreptul blocului din Drumul Binelui nr. 













2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV. 
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întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

T r n ţo ttrfq BcmOnta» la Con>*j \Jr+ri tuopono 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2228/1721398/ ~ 'iTMAHillB 

Către: SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Serii 
nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721398/22.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2228/25.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Serii 
nr. 7, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 8,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Serii, perpendicular, până la limita din 

partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV i 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

■f 

întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


OiMAl» 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 2230 /1721240/. V6:ttftk 2019 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Petroşani , sector 5, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST 
ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1721240/22.03.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.220y25.O3.2O19, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petroşani , 

sector 5”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Act de dezmembrare autentificat sub nr. de notar public Cristina Mihaela 

Niculae, Fişa de soluţie nr emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz 

nr. emis de Primăria Sectorului 5 - Administraţia Domeniului Public Sector 5, 

Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea electrică JT prin montarea unui cablu electric, 3x150+95N 
Pe un traseu în lungime de 400 m, din postul de tranformare - PT 1994, existent în trotuarul str. 
Teiuş, în dreptul imobilului cu nr. , apoi traseul va subtraversa prin foraj orizontal str. Teiuş, va 
continua prin trotuarul nr. pare din această stradă, va subtraversa str. Posada, Brataşanca, 
Tărgu Jiu şi Petroşani, apoi va continua prin trotuarul nr. Impare din str. Petroşani până la firida 
de distribuţie şi contorizare ce va fi montată în incinta imobilului alimentat. Cablul electric va fi 
montat subteran, în domeniul public, în şanţ cu lăţimea de 0,4 m şi la adâncimea de 0,9 m în 
trotuare şi respectiv, la 1,2 m la subtraversări. Nu va fi afectată vegetaţie din proximitatea 
traseului canalizaţiei electrice. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.04.2019 s-a constat că în 
trotuarul din str. Teiuş, în proximitatea traseului de pozare a cablului electric există plantat în 
alevolă un ex. Robinia pseudoacacia sp.(salcâm) cu diametrul trunchiului de 30cm şi h= 8m. 
Acest exemplar va fi protejat prin păstrarea distanţei săpăturii la 1,5 m faţă de trunchiul acestuia. 


i 




I I I 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii; 

- în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu s e execută lucrări de defrişare sau de 

toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv în 

baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 


DIRECTOR EXECUTIV, 

ev 

Simona- — 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

o 9. MAL 2013 



Red:D.V,./ 3ex,/06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hîţj3://www L pmb.ro/institutii/&rimaria/directii/{jirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.&ho 

pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI |OTngnicg019^u 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2283/1721782/ 16, MM. 2019 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Invalid 
Suligă Ion nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721782/25.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2283/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Invalid Suligă 
Ion nr. 32 B, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurite individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 4,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Invalid Suligă Ion, perpendicular, până la 
aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mi 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINES~" 




întocmit: 

Exp.Roxana PARASCA 


Red P.RJ3ex.-06 05.2019 - prezentul aviz a (ost postat pe sHe-ul PMB 

http JAYww.pmb.ro/institutii/primaria/dlrectii/diretfiajnediu/avize_arbori_in_consultare/avize_afboriJn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rom^la20J9^eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2287/1721641/ 1 6. MAI. 2019 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


O 

o 


o 

o 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Bujorul Alb nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs. p înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721641/25.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2287/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Bujorul Alb nr. 80, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de Im racord + 5m branşament, astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Bujorul Alb, perpendicular, până la 
aproximativ 2,5m şi 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 



Red :P.R*/3ex*-06.05*2019 - prezentul aviz a fost postat pe slte-ul PMB ^ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romgnia201?.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2288/1721637/ 16. MAI. m 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Pipera nr. 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721637/25.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2288/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Pipera nr. 10 A, 
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 1,5m, astfel: 

• căminul racord de canal de utilitate publică va fi pe acelaşi traseu cu racordul 

existent, în domeniul public, în trotuarul din dreptul imobilului alimentat, la 

aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicuîar al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exd. Roxana PARASCA 



Um 2M 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 2289 /1721664/.... 1LM2013 

CĂTRE, 

S.C. NEW VISION CO S.R.L. 
prin 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Realizare branşament de apă potabilă şi racord de canal 
pentru imobilul din strada Inovatorilor i , sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. NEW VISION CO S.R.L. prin 
’i înregistrată la P.M.B. cu nr.1721664/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.2289/26.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: ” Realizare branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din 
strada Inovatorilor , sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 02.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de 
carte funciară de informare, Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. 

emis de APA NOVA, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 

l, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, 
împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de apă potabilă din polietilenă, cu Dn 30 mm şi lungimea 10 

m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu De 225 mm din PEHD, existentă 
în carosabilul străzii Inovatorilor. Traseul conductei de branşament va traversa parţial carosabilul 
şi trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branşament propus ce va fi 
amplasat în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate a acestuia cu domeniul public. 
Execuţia branşamentului va fi realizată cu respectarea adâncimii de îngheţ. 

- realizare racord de canal din tuburi de PVC 160x4,7 mm, cu lungimea de 5 m, 
Hcanal=2,85 m, Hcr=2,0m, care va fi legat la canalizarea publică De 315mm din PVC existentă 
în carosabilul din str. Inovatorilor. Racordul de canal va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din 
dreptul imobilului cu nr. 5 din str. Inovatorilor, până la căminul de racord propus ce va fi amplasat 
în incinta imobilului, la limita de proprietate a acestuia. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că nu 
există vegetaţie în proximitatea traseului de execuţie a lucrărilor. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 


Bd. Regina Elîsabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 













Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit, b) 
din Anexa nr, 1 la H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



09. MAL 2019 


Red.D.V./ 3ex./07.05.2019 ~ prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://wvifly.ptiib.ro/institutj î/primari^ mediu/avize_art>ori in consultare/avize arbori in consultare.php 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rofngnkg01 9.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2292/1721940/ 1 fc ' MAl ^ 


Către ; SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - prin t 

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, camera 43/1, sector 5 
E-mail: office@electrica-racordinstal.ro 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - S-du/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Poştalionului nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721940/25.03.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 2292/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa 
str. Poştalionului nr. 24-26, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime 
de 220m, astfel: 

• din PTAB existent în incinta imobilului nr. cadastral , din str. Poştalionului, 

continuă prin trotuarul str. Poştalionului pe partea nr. impare, subtraversează 
str. Poştalionului la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii, 
noile FDCP-uri vor fi amplasate la intrările blocurilor 1 şi 2m încastrate în clădire, fără 
depăşirea faţadei. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişa re sau toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXE 
Simona-Marian 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU r 

întocmit: 

EX5r-R5vaă£PA8ASCA 



Red-P.R73ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.raflnstitutii/pfimaria/directii/directia_mediu/avize_art)oriJn_con5ultare/avize_arboriJn_consuHare php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

r w n x*ffo < COno*j Jhtr* tifQP** 


Nr. 2293/1 721938/ î 6. MAI. 2019 

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - prin — 

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, camera 43/1, sector 5 
E-mail: office@electrica-racordinstal.ro 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Dealul 
Babiinr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. p înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721938/25.03.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 2293/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Dealul Babii nr. 31, sector 4", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), 
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 315m(200m domeniul public + lOOm drum 
de servitute + 15m teren beneficiar), astfel: 

• se racordează la reţeaua electrică din str. Odăii, continuă ptin trotuarul nr. impare al 
str. Dealul Babii, apoi pe drumul de servitute identificat cu IE 201983, până la 
aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii, noul FDCP va fi montat 
în zidăria construcţiei, fără depăşirea faţadei. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana^ 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU r 

întocmit: 

ja PfiRASCA 



Red:P.R./3ex.-06 05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB ' 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rorna^C^JS^ 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2370/1722226/ 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Săveni nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722226/26.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2370/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Săveni nr. 88, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului BucureştiAvizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de Im (branşament) + Im (racord), astfel: 

• din branşamentul şi racordul existent, in dreptul imobilului alimentat pe str. Săveni, 

până la o distanţă de aproximativ 3m şi 5m faţă de limita din partea dreaptă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în platbandă, din vecinătatea traseului. 

• lucrarea se execută prin platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M B, nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
°OPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

Exp. fipxana PARASCA 


0 9. MAL 2M 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI SOTOTLqŞgfâSy 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2372/1722436/ 


-— 14-MAJ. 2m = 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


O 

O 


o 

o 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Prelungirea 
Ghencea nr. , sector 6, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722436/26.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2372/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Prelungirea 
Ghencea nr. 264 J, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele, aviz de traseu emis de ADP sector 1, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de 232m, astfel: 

• din PT 4283 existent în trotuarul str. Mărăcineni la intersecţie cu Prelungirea 
Ghencea, subtraversează str. Mărăcineni, subtraversează Prelungirea Ghencea, 
continuă prin drumul de servitute cu nr. cadastral 225070, până la limita din 
partea dreaptă a imobilului alimentat. 

• lucrarea se execută în corelare cu lucrarea de modernizare a Prelungirii 
Ghencea, în conformitate cu prevederile PUZ coordinator sector 6, pentru care 
s-a eliberat C.U. nr. 470R/1633984/04.07.2018 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon, în apropierea PT-ului 4283. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
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Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



O 

o 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ramania2019.e u 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2373/1 722424/ 16, MAI. 2013 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


O 

O 



Referitor ia lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Frederic Chopin nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722424/26.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2373/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Frederic Chopin nr. 20, sector 2", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil 
emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 106m, 
astfel: 

• din PTS 234 situat în trotuarul str. Giuseppe Garibaldi, în apropierea intersecţiei cu 
str. Mihail Ivanovici Glinka, subtraversează str. Giuseppe Garibaldi, continuă prin 
trotuarul nr. pare al str. Mihail Ivanovici Glinka, subtraversează str. Frederic Chopin, 
continuă prin trotuarul nr. pare al str. Frederic Chopin, până la limita din partea 
dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent blocului din vecinătatea 
traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate* 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor* 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Romana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI SOmcmicGOlP^U 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2374/1722422/ 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Amintirii nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722422/26.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2374/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privjnd 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Amintirii nr. 11 A, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 75m, astfel: 

• din nişa E5 existentă subteran în trotuarul din dreptul imobilului nr. 5 din str. Amintirii, 

continuă prin trotuarul nr. pare al str. Amintirii, până la limita din partea stângă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G M.B, nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

{ 


întocmit 

Exp. Roxana PARASCA 
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Red:P R /3ex.-07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http7Avww.pmb.ro/institutiî/primaria/directii/directta_mediu/avize_art>oriJn_consultare/avize_arboriJn_consuttare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI LOmj^iCggjgŞU 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2375/1722426/ ~^ m " 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Intrarea Serg. 
Apostol Gh. Constantin nr. , sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722426/26.03.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 2375/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Intrarea Serg. Apostol Gh. 
Constantin nr. 7, sector 6" conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de ADPDU sector 6 şi Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 125m, astfel: 

• din PT4618 existent pe str. Liniei, continuă pe partea nr. pare a str. Liniei, apoi prin 
trotuarul nr. pare al Intrării Serg. Apostol Gh. Constantin, subtrversează Intrarea 
Serg. Apostol Gh. Constantin, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană la 
limitele de proprietate. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişa re sau toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Mariana , 


Red P.RJ4ex.-07 05.2019 -, 
http:/Aww.pmb.ro^nstitutii/priniaria/di 



r itat pe sKbhjI PMB 
i jriediu/avize_arboriJn_consuttare/avize_artx>riJn_consuHane.php t pe data de 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU^ 

întocmit: 

Exp.Rţ^gggiASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rom^ia^0J9.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2376/1722430/ i b. mml tufi» 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


O 

O 


o 

o 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lt. Av. 
Şerban Petrescu nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722430/26.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2376/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării:, .Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lt. Av. Şerban 
Petrescu nr. 21, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 215m, astfel: 

• din PT subteran 944 situat în Parcul Floreasca, lângă trotuarul dinspre str. Lt. Av. 

Radu Beller, continuă prin trotuarul str. Lt. Av. Radu Beller, subtraversează str. Lt. 

Av. Radu Beller, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Gavril Musicescu, 

subtraversează str. Lt. Av. Şerban Petrescu, continuă prin trotuarul nr. impare al str. 

Lt. Av. Şerban Petrescu, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicuîar al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Va facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, iarbă/gazon. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai 
însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

S POPA 

O * * Jk * * Jk m 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ramanig2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



i&MJi m 

Nr. 2423/1722661/ 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilulu cu adresa şos. Chitilei 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722661/27.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2423/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilulu cu adresa şos. Chitilei nr. 
395, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 528m, astfel: 

• din PTS 4732 situat în dreptul imobilului nr. 335 din şos. Chitilei, prin trotuarul nr. 

impare al şos. Chitilei, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda situată între limitele de proprietate şi 

trotuarul şos. Chitila. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicuiar al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată’ 1 în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicuiar al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar al 
metariaiului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat ai 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 




Red;P.R,/3ex,-07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http7/www pmb rc>/m$trtutri/primana/directii/directia_mediu/avtze_arborijn_consultare/avize_arboriJn_consuttare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rojT^ia2pJ9^U 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2427/1722762/ HHfAHtHS" 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Cărăbuşului nr. , sector 6, Bucureşti 


O 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722762/27.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2427/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Cărăbuşului nr. 35, sector 6”, conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 140m, astfel: 

• din PT2894 existent în str. Mohorului, continuă prin parcarea şi trotuarul 
str. Mohorului, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Cărăbuşului, subtraverseză 
str. Cărăbuşului, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în pastilele din parcarea blocului din str. Mohorului, 
din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, fit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


O 

o 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



O 



O 


Red;P,R./3ex -07,05.2019 - prezentul aviz a tost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directji/directia_mediu/avize_arbori Jn_consultare/âvize_arbori_in_consultare.php , pe data de .. 
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Nr. 2428/1722761/ 1S,MW- M 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicita ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Drumul Stegarului nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722761/27.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2428/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Drumul Stegarului nr. 151-153, sector 1", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 362m, astfel: 

• de la CD 1 din PTA3129 situat în trotuarul Drumului Regimentului, prin trotuarul 
nr. impare al Drumului Regimentului, continuă prin trotuarul nr. pare al Drumului 
Stegarului, apoi prin drumul de servitute cu nr. cadastral IE 273831, până la 
aproximativ 12m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEi 
Simona-Maria 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU ^ 

, ■ 

întocmit: 

Exp. Roxam PARASCA 



Red:P.RJ3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http^/www.pmb.roflnstitutit/pnmaria/directii/directia_mediu/avize_arbofijn_consultare/avize_afborijn_consultare.php p pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 2429 /1722757/. 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av.Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

* > 

Strada Domnita Ancuta nr.1, sectorl, Bucureşti 

i » 1 • i 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Orşova . , sector 6, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST 
ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1722757/27.03.2019 şt la Direcţia 
de Mediu cu nr.2429/26.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Orşova nr.9A, 
sector 6”, vă comunicăm următoarele: 


1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism ' ) din 

07.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare autentificat S " 1 Fişa de soluţie 

emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz emis de Administraţia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. Aviz i emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Clasarea notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică JT prin montarea unui cablu electric joasă 
tensiune, 3x150+95N pe un traseu în lungime de 234 m, din postul de transformare PT 2663, 
existent pe str. Dreptăţii, în vecinătate blocului E2. Traseul canalizaţiei electrice propuse va 
traversa aleea dintre PT2663 şi blocul E2 (imobilul cu nr.22 din str. Dreptăţii) prin subtraversarea 
acesteia, apoi prin Aleea Dreptăţii -trotuarul nr. pare, apoi va continua prin str. Dreptăţii-trotuarul 
nr. pare, prin trotuarul nr.impare din str. Orşova, până la CD-cutia de distribuţie existentă în 
dreptul imobilului alimentat. Din CD existentă se va monta un cablu electric până’la CD nouă ce 
va fi montată pe latura vestică a clădirii. 

Cablurile vor fi pozate în şanţ cu lăţimea de 0,4 m, protejate în tuburi pliabile, la 
adâncimea de 0,9 m în trotuar şi la 1,2 m la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.04.2019 s-a constatat 
existenţa în proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse următorul material dendrologic: 

- lex Ailanthus altissima sp.(fals oţetar), multitulpinal, diametrul 40cm, h=9-10m în 

trotuarul nr. impare din str. Orşova; 


Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod oostaJ 050013, sector 5, Bucureşti, România 

















- 1 ex. Acer sp. (arţar), diametrul 45-50 cm, h=12m, în trotuarul nr. impare din str. 

Orşova; 

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), diametrul - 35 cm, h=8m, în trotuarul nr. impare din str. 

Orşova; 

- 2 ex. Platanus sp.(platan), din care 1 ex. Puiet, plantaţi în trotuarul str. Dreptăţii; 

- 1 ex, Tilia sp.(tei), diametrul 35 cm, h=12-13m, plantat în alveolă în trotuarul din 

str. Dreptăţii; 

- 1 ex. 

De asemenea, în proximitate există spaţii verzi aferente blocului E2 din str. 

Dreptăţii. 

- Ailanthus altissima sp.(fals oţetar), diametrul 20-25 cm, h=10-12m, lipit de 

clădirea postului de transformare. 

- Alveolă neplantată în str. Dreptăţii; 

în proximitatea traseului de pozarea canalizaţiei electrice există vegetaţie spontană, 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materiatului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

- Este interzis betonarea alveolei neplantate din trotuar. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr.109R/1693190 din 07.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv în 
baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOBpiCUTIV, 
Simona-Mariftn? 



OS MAL 2013 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU^f 

RediD.V../ 3ex./06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB L 

hiiDV/www.pmb.ro/institutii/orimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize firbori in consultarejhft 

pe data de.... 
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Nr. 2456/1723082/ y MM. 2019 

Către : SC ELECTRO TIRON SRL 

Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa 
str. Bârsăneşti nr. , sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723082/28.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2456/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Bârsăneşti 
nr. 30, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 79m, astfel: 

• din CS, subteran, existent în trotuarul din dreptul imobilului nt. 26 din str. Bârsăneşti, 
prin trotuarul nr. pare al str. Bârsăneşti, până la aproximativ Im faţă de limita din 
partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 

de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Roxana RARASCA 




Red;P,R,/3ex,-08,05,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/priniaria/djrectji/directia_mediiiyavize_arborijn_consultare/avjze_arbonjn_consultare.php g pe data de 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2457/1723211/ 7 b ' WOl» = “ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Dunăceşti nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723211/28.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2457/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dunăceşti 
nr. 56, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8,5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Dunăceşti, perpendicular, până la 

aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
iarbă/gazon, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Rqgpn euPARASCA 

y^f 


Red:PJU3ex,-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arborijn_consuttare/avize_arborijn_consultare.php , pe data de 
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Nr. 2459/1723214/ 

16. mai ît 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Fructelor 
nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723214/28.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2459/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Fructelor 
nr. 2 E, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 3,5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Fructelor, perpendicular, până 
la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 



întocmit: 



PARASCA 


Red:P.R./3ex.-08.05.2019 * prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://wvw.pmb.rO/institutii/primaria/directii/directiajnediu/avize_afboriJnj:onsuHare/avize_artooriJn_consultare.php „ pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Egigrtg&lâgi! 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2460/1723216/ 1 6. MAL 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Beiu 
Constantin nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723216/28.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2460/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Beiu 
Constantin nr. 19, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Beiu Constantin, perpendicular, 

până la aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente la limita de proprietate din vecinătatea traseului 

lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

S iPOPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 




/ 
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o 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rom^ia2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


u 




Nr. 2461/1723218/ 1 6, MAL 2M9 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Menţiunii 
nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723218/28.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2461/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Menţiunii nr. 
115, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Menţiunii, perpendicular, până 
la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXE 

A m i| * 


Simona-Marians 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESC" 




Red:P.R73ex.-08 05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http:ZAtfww.pmb.ra/institutit/primaria/dfrectii/directia jnediu/avize_ari>oriJnj;onsultafe/avize_arboriJn_consultane.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI !gmgn|^J2su 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2462/1 723233/ 1 6. MAL 2919 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


O 

O 



Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Ion 
Vodă Viteazu nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723233/28.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2462/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Ion Vodă 
Viteazu nr. 9, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 59m, astfel: 

• din cutia de secţionare tip DS4522/2, existentă în trotuarul str. Ion Vodă Viteazu, 
între imobilele cu nr. 24 şi 26, subtraversează str. Ion Vodă Viteazu, continuă prin 
trotuarul nr. impare al str. Ion Vodă Viteazu, până la limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente aliniament, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 


Rri Retina Efisabeta nr 47 cod oostai 050013 sector 5. Bucureşti, România 
















lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

loxana PARASCA 



09. MAL 2019 


Red:P.R,/3ex. 08.05.2019 - prezentul aviz a îg st postai pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


ftttfKSrOu «ornate to GantfU Ui*** t uopone 


Nr. 2495/1723572/ , 6 . m m 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea 
Argedava nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723572/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2495/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Argedava 
nr. 26-28, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul Aleii Argedava, perpendicular, 
până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
niRFr.Tnn FYFnmv 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINES™ 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2496/1723576/ 1 B. MAI 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos, Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tudor 
Mihai nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723576/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2496/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tudor Mihai 
nr. 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Tudor Mihai, perpendicular, 
până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

PARASCA 


Red:P.R73ex.-08.05.2019 - prezentuTsîu a fost postai pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 


Nr. 2497/1723609/ rţn ™’~ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Magneziului nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723609/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2497/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Magneziului 
nr. 48 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul Magneziului, perpendicular, până 
la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 




Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINES™* 


întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanlg2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2498/1723550/ MAlîsm 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pepelea 
nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723550/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2498/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pepelea 
nr. 3, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Pepelea, perpendicular, până 
la aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Marii 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

r wţorttyo BomOris* io Ccmmj unon* 


Nr. 2501/1 723598/ j MAL 201° 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Paroşeni 
nr. , sector 2, Bucureşti 


O 

O 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723598/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2501/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Paroşeni 
nr. 56 B, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Paroşeni, perpendicular, până 
la aproximativ 1,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU _ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rom^logOJ?^ 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2020,4094/1718963,1735106/ WT^ 

Către: MINISTERUL TINERETULUI Şl SPORTULUI - solicită ridicarea exemplarului de 
la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Deviere reţea publică de apă potabilă, extindere reţea publică de 
canalizare, branşamente şi racorduri pentru Stadionul Naţional de Rugby „Arcul de 
Triumf’ situat pe B-dul Mărăşti r ' 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. nr. 3127/14.03.2019, înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1718963/15.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2020/18.03.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735106/10.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
4094/13.05!2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Deviere reţea publică de apă potabilă, extindere reţea publică de canalizare, branşamente 
şi racorduri pentru Stadionul Naţional de Rugby „Arcul de Triumf’ situat pe B-dul Mărăşti nr. 
18-20", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr. 

), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 232m (apă 
potabilă) + 155m (canalizare), astfel: 

• devierea se face pe un traseu paralel cu conducta existentă care se va dezafecta, 

potrivit planului de situaţie anexă la C.U. nr. scară 

1:500. 

• conducta nou proiectată se va lega la conducta existentă Dn 800mm. 

• branşamentul existent Dn lOOmm din bd. Mărăşti va fi înlocuit pe acelaşi traseu cu 
un nou branşament, ce se va lega la conducta de serviciu F Dn lOOmm din 
bd. Mărăşti. 

i 

• se realizează un nou branşament ce se va lega în conducta PEID 180mm din 
str. Alexandru Constantinescu. 

• pe reţelele nou proiectate se vor prevedea toate accesoriile necesare unor reţele 
publice. 

• reţeaua de canalizare existentă în incinta Stadionului, va fi prelungită până în canalul 
existent pe şos. P.D. Kiseleff, cu deversare în canalizarea existentă pe şos. P.D. 
Kiseleff. 

• este prevăzut un canal nou în carosabilul bd. Mărăşti, ce va deversa canalul existent 
B30 pe bd. Mărăşti, cu preluarea canalizării din incintă şi a două racorduri nou 
proiectate. 

• reţelele de canalizare proiectate vor prelua şi racordurile de canalizare proiectate. 
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• fără afectarea arborilor existenţi în aliniament/platbandă din vecinătatea traseului 

lucrării. 

• lucrarea se execută pe spaţiu verde format din platbandă cu gazon/iarbă şi pe 

terenul stadionului care este amenajat cu gazon/iarbă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/stadionului. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romonia2019.eu 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr.3750/1733314/. fym 2M 


CĂTRE, 


COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domnita Ancuta nr. 1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 5 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 6 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE 
URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av.Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Proiectare pentru autorizare şi proiectare tehnică de execuţie 
semaforizări 101 intersecţii/ treceri de pietoni şi modernizare (integrare în 
BTMS) 59 intersecţii semaforizate şi obţinere certificate de urbanism, avize 
conform CU, autorizaţii de construire a intersecţiilor de pe Calea 13 Septembrie 
cu: Piaţa Francofoniei, Piaţa Puişor, str. Sabinelor, Sos. Panduri, Şos. Progresului, 
str. Mihail Sebastian, str. Lacul Plopului, Drumul Sării, Drumul Sării intersecţie cu str. 
Eroina de la Jiu intersecţie cu str. Gh. Marinescu, B-dul Ghencea intersecţie cu 
Cimitirul Ghencea" 

Referitor la cererea depusă de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI în calitate 
de beneficiar, prin COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI şi înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1733314/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3750/07.05.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării ” Proiectare pentru autorizare şi 
proiectare tehnică de execuţie semaforizări 101 intersecţii/ treceri de pietoni şi 
modernizare (integrare în BTMS) 59 intersecţii semaforizate şi obţinere certificate de 
urbanism, avize conform CU, autorizaţii de construire a intersecţiilor de pe Calea 13 
Septembrie cu: Piaţa Francofoniei, Piaţa Puişor, str. Sabinelor, Sos. Panduri, Şos. 
Progresului, str. Mihail Sebastian, str. Lacul Plopului, Drumul Sării, Drumul Sării intersecţie cu 
str. Eroina de la Jiu intersecţie cu str. Gh. Marinescu, B-dul Ghencea intersecţie cu Cimitirul 
Ghencea”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.632R/1648405 din 
31.08.2018 emis de Primăria Municipiului Rururpsti împreună cu planurile anexă, Memoriu 
tehnic, Aviz Primar Sector 5 i, Aviz Primar Sector 6 nr. 

38461/23.10.2018, Clasarea notificării .. .2018 emisă de Agenţia pentru 


Protecţia Mediului Bucureşti, Adresa 



Primăria Sector 5 - 



Rrl Ponina PEcahota nr 47 mrinnctal OWn Rimirpcti Rnmânia 


H“0 
O LU 














Direcţia Administrarea Domeniului Public, Adresa t 2018 emisă de Primăria 

Sector 6 - Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, avize individuale 
emise de administratorii reţelelor tehnico edilitare şi stradale, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor edilitare, împuternicire), lucrările propuse constau în realizare 
upgradare sistem de semaforizare şi integrării acestuia în sistemul de management al 
traficului (BTMS) pentru 10 intersecţii, astfel: 

• Calea 13 Septembrie X B-dul Libertăţii, se propun lucrări de: montare automat 
de dirijare circulaţie, montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lâmpi filatoare/prim 
vehicul cu LED, montare camera video de supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive 
acustice nevăzători şi push-buton, montare de senzori inductivi în carosabil, montare stâlpi 
cu console pentru fiecare sens de circulaţie, lucrări de canalizaţie electrică pt modernizarea 
instalaţie de semaforizare şi conectare la BTMS prin fibra optică- aprox.558 m, realizare 
insule cu rol de refugiu pietonal şi de amplasare instalaţie de semaforizare, precum şi 
realizare unei "insule verzi” în zona centrală, pe parcajul de "spaţii interzise”. Lucrările se vor 
executa prin trotuar, carosabil sau spaţii verzi prin canalizaţii noi sau existente. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că spaţiile verzi 
afectate în această zonă sunt platbanda de spaţiu verde cu lăţimea de 6-7 m de la limita 
trotuarului (spre carosabil) din B-dul Libertăţii nr. 10, scuarul central existent în zona mediană 
din Calea 13 Septembrie (gazon +arbori plantaţi) şi platbanda cu gazon existentă în trotuarul 
din B-dul Libertăţii - la limita spre carosabil (în dreptul Palatului Parlamentului); 

• Calea 13 Septembrie x Str. Izvor (Piaţa Arsenalului), se propun lucrări de: 
montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lâmpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare 
camera video de supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive acustice nevăzători şi 
push-buton, montare de senzori inductivi în carosabil, montare stâlpi cu console pentru 
fiecare sens de circulaţie, lucrări de canalizaţie electrică pt modernizarea instalaţie de 
semaforizare şi conectare la BTMS prin fibra optică- aprox.310 m, mărirea insulei centrale. 
Lucrările de montare a canalizaţiei electrice şi a fibrei optice se vor executa prin trotuar, 
carosabil şi spaţii verzi, prin canalizaţie existentă sau nou propusă. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că spaţiile verzi 
afectate în această zonă sunt scuarul existent în zona mediană din Calea 13 Septembrie 
(gazon +arbori plantaţi) şi scuarul existent în zona mediană din str. Izvor (adiacentă 
intersecţiei), scuarul din dreptul Hotelului Mariott. în proximitatea lucrărilor care se vor realiza 
în trotuarul din str. Ion Popescu Gopo există aliniament stradal cu arbori plantaţi; 

• Calea 13 Septembrie x Str. Sabinelor, se propun lucrări de: semaforizarea 
trecerii de pietoni existentă, montare automat de dirijare a circulaţiei ADC compatibil BTMS, 
montare semafoare de vehicule/tramvaie/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare 
dispozitive acustice nevăzători şi push-buton, montare de senzori detectare vehicul, montare 
stâlpi cu console pentru fiecare sens de circulaţie, lucrări de canalizaţie electrică pt 
modernizarea instalaţie de semaforizare şi conectare la BTMS prin fibra optică- aprox.87 m. 
Lucrările de montare a canalizaţiei electrice şi a fibrei optice se vor executa prin trotuar, 
carosabil şi spaţii verzi, prin canalizaţie existentă sau nou propusă. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările aferente 
canalizaţiei propuse se vor realiza pe spaţiul verde cu arbori plantaţi din zona mediană a 
carosabilului din Calea 13 Septembrie, în dreptul str. Sabinelor. 

• Calea 13 Septembrie x Şos. Panduri, se propun lucrări de: montare semafoare 
de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători, se vor reface 
senzori inductivi nefuncţionali, se vor completa cu console şi semafoare vehicule, acolo unde 
nu există, lucrări de canalizaţie electrică pt modernizarea instalaţie de semaforizare şi 
conectare la BTMS prin fibra optică- aprox.191 m. Lucrările de montare a canalizaţiei 
electrice şi a fibrei optice se vor executa prin trotuar, carosabil şi spaţii verzi, prin canalizaţie 
existentă sau nou propusă. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările se vor 
executa prin spaţiile verzi plantate cu gazon din scuarurile adiacente intersecţiei, fără 
afectare arbori/arbuştilor existenţi. 

• Cafea 13 Septembrie x Şos. Progresului, se propun lucrări de: montare 
semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători, se vor 
reface senzorii pentru detecţia autovehiculelor, se vor realiza lucrări de montare a cablurilor 
electrice de alimentarea echipamentelor şi de montare a cablurilor de fibră optică pt 


Rrl Rwiins Fliwhptfl nr 47 mri nrwtat 050013 wfnrS Rnrrwnw 





racordarea echipamentelor la BTMS. Se vor utiliza canalizaţie existentă sau nou propusă de 
aprox. 18 m. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările se vor 
prin carosabil şi trotuar, fără afectarea arborilor plantaţi în aliniamentul stradal existent în 
trotuarul din Calea 13 Septembrie. 

• Calea 13 Septembrie x Str. Mihail Sebastian, se propun lucrări de: montare 
semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători şi push 
buton, dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor, completare console acolo 
unde nu există, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), se propune mărirea 
refugiului pietonal dinspre str. M. Sebastian (în dreptul Bisericii), se vor realiza lucrări de 
canalizaţie electrică pentru alimentare echipamente şi conectare la BTMS prin fibră optică. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările se vor 
executa prin trotuar/carosabil/spaţii verzi. Canalizaţia de fibră optică propusă va străbate 
scuarul central din str. M.Sebastian (lOOm), fără afectarea arborilor plantaţi în acest. Traseul 
propus pentru montarea fibrei optice se va realiza prin trotuarul din str. M. Sebastian, prin 
scuarul central din dreptul Magazinului Prosper; prin trotuarele (nr. poştale pare şi impare) 
din Calea 13 Septembrie -fără afectarea platbandei de spaţiu verde şi a arborilor existenţi în 
aceasta, lăţimea trotuarului fiind de 6 m. 

• Calea 13 Septembrie x Str. Lacul Plopului (zona Liceului Ştefan Odobleja), se 
propun lucrări de: semaforizare trecere de pietoni, montare automat de dirijare a circulaţiei 
(ADC) compatibil BTMS, montare semafoare de vehicule/tramvaie/pietoni/lămpi filatoare/prim 
vehicul cu LED, montare dispozitive acustice nevăzători şi push-buton, dotarea intersecţiei cu 
senzori pentru detecţia vehiculelor, montare stâlpi cu console pentru fiecare sens de 
circulaţie, realizare montare cabluri electrice şi cabluri fibră optică prin canalizaţia propusă 
prin trotuar (130m) sau carosabil şi spaţii verzi. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările se vor 
executa prin trotuar fără afectarea aliniamentului stradal existent, iar canalizaţia electrică prin 
subtraversare, prin foraj orizontal dirijat. în această zonă există şine de tramvai înierbate. 

• Calea 13 Septembrie x Drumul Sării, se propun lucrări de: montare semafoare de 
prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice, dotarea intersecţiei cu senzori 
pentru detecţia vehiculelor, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), montarea 
cablurilor electrice de alimentare echipamente de semaforizare prin canalizaţii proiectate, 
precum şi canalizaţie de montare fibră optică, pe o lungime de 430m. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările de 
montare cabluri electrice prin carosabil sau trotuar, iar lucrările de montare fibră optică se vor 
realiza prin trotuare, fără afectarea vegetaţiei şi arborilor din aliniamentele stradale. 

• Drumul Sării x Str. Eroina de la Jiu x Str. C.tin Marinescu, se propun lucrări de: 
montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC), montare semafoare de prim vehicul pe stâlpii 
de bază, montare dispozitive acustice, dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia 
vehiculelor, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), montare stâlpi cu console 
pentru fiecare sens de circulaţie, realizare montare cabluri electrice pentru alimentare 
echipamente semaforizare, precum şi racordarea echipamentelor ia BTMS prin cabluri 
optice, canalizaţii în lungime de 398 m. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările de 
montare cabluri electrice şi fibra optică se vor realiza prin trotuarele din Drumul Sării, fără 
afectarea arborilor din aliniamentului stradal, prin trotuarul din str. Nabucului fără afectarea 
arborilor existenţi în aliniament, prin spaţiul verde existent la intersecţia Str. Drumul Sării cu 
str. C.tin Marinescu fără afectarea arborilor existenţi în acesta, prin trotuarul din str. C.tin 
Marinescu fără afectarea arborilor din aliniamentul stradal. 

• B-dul Ghencea x Acces Cimitirul Ghencea, se propun lucrări de: montare 
automat de dirijare a circulaţiei (ADC), dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia 
vehiculelor, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive 
acustice, realizare montare cabluri electrice pentru alimentare echipamente semaforizare, 
precum şi racordarea echipamentelor la BTMS prin cabluri optice, canalizaţii în lungime de 
305 m. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările de 
montare cabluri electrice şi fibra optică se vor realiza prin trotuarele din B-dul Ghencea fără 
afectarea arborilor existentţi în aliniamentul stradal 
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In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

* Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei 
noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55,00, interior 4108. 

■ în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul 
conductelor de gaze propuse - menţionate mai sus, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m 
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

* Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei, a 
alveolejor din aliniamentul stradal, etc), 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, replantarea gazonului 
acolo unde el există. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism din 31.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planurile anexă şi in baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare şi stradale. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



RedrD.V../4ex./15.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/insti tutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/aviz a artoorijn consultare.chD 
pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 436,2554/1700723,1723992/ ^ ^ 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Relocare stâlp şi reţea electrică existente în imobilul situat pe 
str. Ghiozdanului nr. în vederea eliberării amplasamentului, relocarea se va face pe 
domeniul public intr. Catedrei, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1700723/22.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 436/23.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1723992/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2554/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul 
de specialitate privind executarea lucrării: "Relocare stâlp şi reţea electrică existente în imobilul 
situat pe str. Ghiozdanului nr. 11-13 în vederea eliberării amplasamentului, relocarea se va face 
pe domeniul public intr. Catedrei, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3,5m, astfel: 

• din domeniul privat se reamplasează în domeniul public stâlpul LEA JT tip SC 10005 
pe Intrarea Catedrei, în dreptul imobilului nr. 11-13 din str. Ghiozdanului, viz-a-viz de 
stâlpul ce se reamplasează. 

• reţeaua electrică existentă se va poza îngropat de la stâlpul existent la limita din 
partea stângă a imobilului nr. 11-13 din str. Ghiozdanului, până la noul stâlp. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POR, 


Red:P.FL/3ex.-09.05.2019 - prej 
http://www.pmb rafinstitutii/primai 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


RAŞCA 


t pe site-ut PMB 

^mediu/avize_artx)riJn_consu1tare/avize_artooriJn_consultare.php 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 772, 2399 /1705457,1722117....4.UML2ÎS 
CĂTRE, 


romania2019.eu 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-duI Poligrafiei ’nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. 
Neajlovului , sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse Doamna prin 

cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1705457/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.772/06.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722117/26.03.2019 
şi la D.M. cu nr. 2399/27.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării: " Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. 
Neajlovului nr. sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare 

nr. şi Fişa de soluţie nr. emise de E-distribuţie 

Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, 

Aviz Primar Sector 1 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric nou, subteran a unui cablu electric de joasă tensiune, 
3x10+6C, cu lungimea de 15m, din Linia Electrică Aeriană - LEA, existentă pe stâlpul din 
trotuarul nr. pare din str. Neajlovului, subtraversare carosabil str. Neajlovului, până în dreptul 
imobilului alimentat, la BMPT ce va fi montat la limita de proprietate a acestuia, cu acces din 
domeniul public. Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente, în trotuar, în 
domeniul public, la adâncimea de 0,8 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în 

trotuarul din dreptul imobilului cu str. Neajlovului există aliniament stradal sub formă de 

platbandă înierbată. De asemenea, în trotuarul din dreptul imobilului cu în proximitatea 

lucrărilor, există platbandă fără vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micşorare dimensiunilor 
platbandei din proximitatea traseului sau prin betonarea acesteia. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. Avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru efectuarea aceşti lucrări. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



14. MAI. 2019 


Red:D.V.V 3ex./13.05.2019 - prezentul avi 2 a fost postat pe site-ut PMB 

hitp://www r £îţmb.ro/instjtutii/primaria/directil/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in _consultare,Dhp 
pe data de. . . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 2286 /1721675/. II Mi 2019 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Frederic Chopin , sector 2, Bucureşti " 

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. 
ELECTROCONS PROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1721675/25.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.2286/26.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Frederic Chopin nr.30B, sector 2" vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

20.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Contract de vânzare aut. cu nr. , Fişa de soluţie 

nr. emise de E-distribuţie Muntenia, Aviz nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sectorului 2, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric 
trifazat cu lungimea de 36 m, din CD-cutia de distribuţie existentă în trotuarul aferent nr. pare din 
strada Ceaikovski la intersecţia cu str. Frederic Chopin. Traseul canalizaţiei electrice propuse va 
continua prin trotuarul nr. pare din str. Ceaikovski, apoi prin trotuarul nr. impare din str. Frederic 
Chopin, va traversa carosabilul din str. Frederic Chopin în dreptul imobilului cu nr. 30B din 
această stradă, la firida de distribuţie, contorizare şi protecţie ce va fi amplasată la limita de 
proprietate stânga a imobilului alimentat. Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în şanţ 
deschis executat manual. Nu se va depozita pământ în jurul arborilor. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice există gard viu, la limita trotuarului spre spaţiile verzi 
aferente blocurilor de locuinţe din str. Frederic Chopin. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



f 4. mal WiS 


Red:D.V./3ex./13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hţtDy/vvvvw.ombTO/institutii/orimaria/directii/directi mediu/avize arbori in consultare/avţz.e„ajtorLin_co_nsultare-php 

pe data de__ 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2291 /1721873/. JLl.MAl 201 


CĂTRE, 

S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L. 

Strada Voroneţ nr. 12, bloc D7, sc. 1, et.4,ap. 12, sector 3, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă şi racord canal pentru imobilul 
din str. Mihai Viteazul , sector 1” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L. înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1721873/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2291/26.03.2019, prin 
care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Branşament de apă 
potabilă şi racord canal pentru imobilul din str. Mihai Viteazul nr , sector 1", vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz 
tehnic definitiv nr. , Memoriu justificativ, Aviz nr. 

emis de Administraţia Domeniul Public Sector 1, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de 
deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 30 mm şi 
lungimea de 6 m, care se va lega la conducta de apă De 125x63 mm PEHD existentă în 
carosabilul din str. Mihai Viteazul. Traseul branşamentului propus va traversa carosabilul 
şi trotuarul în dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branşament ce se va 
amplasa în proprietate, la max. 2 m de limita de proprietate a acesteia. Pozarea 
subterană a conductei de branşament propuse se va realiza la adâncimea de 0,9 m -1,10 
m. 

■ realizare racord de canalizare din PVC 160x4,7 mm SN8 cu lungimea de 
lOm, cu legare în reţeaua publică de canalizare existentă (De 315 mm) în carosabilul din 
str. Mihai Viteazul. Căminul de racord va fi amplasat în incinta imobilului, la distanta de 
max.2m de limita de proprietate. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat în 
trotuarul din dreptul proprietăţii există o alveolă cu un arbore (specia Platan) - puiet, la 
7m de limita de proprietate din partea stângă a există o alveolă cu un tei având diametrul 
8 cm si h=7 m. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrării se vor respecta următoarele condiţii: 

• în proximitatea arborilor existenţi în spaţiul verde traversat de traseul 
branşamentului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic.^ 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 
m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

- Este interzisă reducerea spaţiul verde prin reducerea dimensiunilor 
alveolelor existente în trotuar 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV* 


Simona-Mariana P 



1 4. mai m 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Red:D.V. J 3ex./10.05.2019 - prezentul aviz a iost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2426 /1722744/ 




romania2019.eu 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. 
Arh. Alexandru Săvulescu sector 2, Bucureşti” 

7 9 


Ca urmare a cererii depuse Domnul , cerere 

înregistrată la P.M.B. cu nr.1722744/27.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2426/28.03.2019, 
cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: 
"Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. Arh. Alexandru Săvulescu 
sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare 

nr. şi Fişa de soluţie nr. emise de E-distribuţie 

Muntenia, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 2, Clasarea notificării 

nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în 

zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric 
trifazat cu lungimea de 33 m, din Linia Electrică Aeriană - LEA existentă pe stâlpul din trotuarul 
str. Arh. Alexandru Săvulescu, în dreptul imobilului cu va continua prin trotuarul nr. 

poştale impare din aceeaşi stradă, va subtraversa carosabilul str. Arh.Alexandru Săvulescu în 
dreptul imobilului alimentat, în apropierea limitei de proprietate dreapta, la BMPT- blocul de 
măsură şi protecţie ce se va amplasa în incinta proprietăţii, la limita de proprietate- în decupajul 
gardului. Lungimea traseului canalizaţiei propuse pe domeniul public va fi de 20m, cablurile 
electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente, la adâncimea de 0,8 m, în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-â constatat că în 
trotuarul din dreptul imobilului cu nr , str. Arh. Alexandru Săvulescu există un ex. Tilia sp. 
plantat în alveolă. 

De asemenea în trotuarul nr. impare din aceeaşi stradă există aliniament stradal format 
din arbori plantaţi în alveole. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 

menţionate. 

* 
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In timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

• în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micşorarea dimensiunii 
alveolelor din proximitatea traseului sau prin betonarea acestora 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă * vizat spre neschimbare. Avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru efectuarea aceşti lucrări. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz. aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINE6CU 


î 4. MAL 20Î3 



Red;D.V,7 3ex,/13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site~ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romgnig2gi?.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2503/1723557/ 21. MW. 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Duioşiei 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723557/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2503/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Duioşiei 
nr. 13, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Duioşiei, perpendicular, până la 

aproximativ 3,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborilor existenţi în platbandă, în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 

t 

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, iit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona- 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



O 


întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 
DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2504/1723562/ 21 MM ’/O ţ 

Căfre; SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mihai 
Viteazul nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723562/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2504/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mihai 
Viteazul nr. 84 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Mihai Viteazul, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există o alveolă cu gard viu. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2509/1723589/ 21 MAI. 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petre 
Ispir nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723589/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2509/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petre Ispir 
nr. 13 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 3m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Petre Ispir, perpendicular, până 
la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simon 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 


Ex *SCA 



Red:P,R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb ro/înstitutii/primaria/directii/directia^mediu/avize_art)orijn_consuttare/avize_arborijn_consultare.pl 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 2510/1723580/ 


21 MAI Hi';' 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă; ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Oituz 
nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723580/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2510/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Oituz nr. 32, 
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Oituz, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariarta^POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: 

oxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rom^ia2pl?.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2511/1723585/ 21, MAI. 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Agricultori nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723585/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2511/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Agricultori 
nr. 6, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Agricultori, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romaniq2019.eu 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2550/1723970/ | ^ 2019 

Către ; SC AV! PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bujorul 
Alb nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723970/01.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2550/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bujorul Alb 
nr. 93, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 9m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Bujorul Alb, perpendicular, 
până la aproximativ 4,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

Exp. Rpxapa PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 2551/1723961/ i i- mai. zl .■ " — 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea 
Agregatelor nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723961/01.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2551/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea 
Agregatelor nr. 24, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul Intrării Agregatelor, perpendicular, 
până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-MariatmrRQPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: 

VRASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 2552/1723964/ 

21. MAI. 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Şerban 
Gheorghe nr. , sector 2, Bucureşti 


o 

o 


o 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723964/01.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2552/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Şerban 
Gheorghe nr. 87-89, sector 2 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Şerban Gheorghe, 
perpendicular, până la aproximativ 4m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Red:P.R./3ex.-09.05.2019 • prezentul aviz a fost postat pe site*ul PMB 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-i 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania20J9.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2620/1724330/ 2l MAI. 2019 

Către : SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei pubice de canalizare pe str. Timpului, sector 2, 
Bucureşti 



o 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724330/02.04.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 2620/03.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „ înlocuirea reţelei pubice de canalizare pe str. Timpului, sector 2", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii 
nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 

22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 210m(lungimea 
conductei) + 60m(lungimea conductelor pentru racordurilor şi gurilor de scurgere), astfel: 

• în carosabilul str. Timpului, pe acelaşi traseu cu cel existent, tronsonul cuprins între 
str. Traian şi str. Popa Nan, cu subtraversarea str. Apusului. 

• se avizează execuţia a 33 racorduri, 8 guri de scurgere şi 5 cămine de inspecţie 
canalizare. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Maru 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU ^ 

întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 2622/1724313/ ” 2 1 MAI ?r r 


Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin dl. Belet Romeo - so//c/fă ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


o 

o 


o 

o 


Referitor la lucrarea: Branşament electric în vederea alimentării cu energie electrică 
imobilului situat pe str. Gheorghe Missail nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724313/02.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2622/03.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament electric în vederea alimentării cu energie electrică 
imobilului situat pe str Gheorghe Missail nr. 105, sector 1, conform documentaţiei depuse 
(C.U. r.. n din 12.02.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 22m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul nr. impare al str. Gheorghe Missail, la aproximativ 
limita din partea stângă a imobilului nr. 103 din str. Gheoghe Missail, continuă ptin 
trotuarul str. Gheorghe Missail, până la aproximativ Im faţă de limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2704/1724895/ 2 l MAI. 2019 

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

B-dul Mărăşeşti nr. 28, sector 4 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Aleea Tomeşti şi pe proprietatea particulară din Aleea Tomeşti, sector 4, 

Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724895/04.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2704/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Aleea Tomeşti şi pe proprietatea particulară cu nr. 10 A din Aleea Tomeşti, sector 4", 
conform documentaţiei depuse (C.U. din 17.05.2018, a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis 
de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 136,5m, 
astfel: 

• din conducta existentă, subteran în parcarea din Aleea Tomeşti, viz-a-viz de blocul 2 

din Aleea Tomeşti nr. 1, continuă prin parcarea din Aleea Tomeşti, apoi trece prin 
colţul părculeţului, amenajat/îngrădit, apoi pe proprietatea imobilului branşat, conform 
planurilor anexă la C.U. r din 17.05.2018. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în părculeţul din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor, etc. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

\ 

întocmit 




14. MAI 2019 


Red :P.R./3ex.-13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directîa_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize M arboriJn_consultare.php , pe data de. 
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CĂTRE, 


S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul PoligrafieiVir.4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: " Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale strada Subcetate, 
Brânarul, sector 1, cu conducte şi instalaţii de racordare MP din PE100 SDR11” 

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1725726/05.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.2800/08.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului 
privind executarea lucrării ” Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale strada 
Subcetate, Brânarul, sector 1, cu conducte şi instalaţii de racordare MP din PE 100 
SDR11”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea notificării , j.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu .2019 emis de ADP SI, 

Aviz de traseu .2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, plan 

de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

• Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale pe str. Subcetate (între b-dul 
Bucureştii Noi şi str. Brânarul) şi pe str. Brânarul (între str. Cireşoaia şi imobil cu nr.10 
din str. Brânarul) prin înlocuirea conductelor de gaze existente din OL 4” pe aceste 
străzi cu conducte din PE 100 SDR 11 Dn 90mm, amplasate la 0,5 m de conductele 
existente. Tot odată, se vor înlocui şi un nr. de 64 de branşamente cu Dn 32mm, 63 
mm. Lungimea totală a conductelor de distribuţie gaze propuse va fi de 638 m, iar a 
branşamentelor propuse va fi de 424 m. 

• Conducta de distribuţie gaze propusă pe str. Subcetate şi str. Brânarul se 
va cupla în conducta existentă în carosabilul din B-dul Bucureştii Noi (executată din 
PE Dn 180mm- cuplată în PCI), în conducta existentă în str. Ardealului (executată 
din OL 4” - cuplată în PC2), la conducta existentă în str Subcetate (din OL 4” - 
cuplată în PC3) şi la conducta existentă în str. Măicăneşti (din OL 4” - cuplată în PC 
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4). Traseul conductelor de gaze şi a branşamentelor propuse spre a fi înlocuite va 
respecta planul de situaţie coordonator. Conductele se vor monta îngropat în 
carosabil, trotuar, respecctiv spaţiu verde aferent blocului Al 1 din str. Subcetate, cu 
respectarea adâncimii de îngheţ. 

2. la verificarea pe teren efectuată în data de 06.0iT.201 9 s-a constatat că : 

- în trotuarul nr. pare şi impare din strada Subcetate există arbori plantaţi în 
alveole. De asemenea, există un tronson de conductă care străbate spaţiul verde din 
faţa blocului Al 1 din str. Subcetate. 

în strada Brânarul există aliniament stradal sub formă de platbandâ plantată 
cu arbori/arbuşti şi plante perene. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant ai 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108. 

- în proximitatea arborilor existenţi în trotuarele aferente str. D, Grecescu 
traversate de traseul branşamentelor ce vor fi înlocuite - menţionate mai sus, 
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din 
teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m 
- 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

- Este interzisă reducerea suprafeţei alveolelor sau a platbandei aflate în 
aliniamentul stradal menţionat, prin betonare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul 
dendrologic poate fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu 
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului 
dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se 
constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, 
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se ex e cută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, înclusiv 
plantarea gazonului (acolo unde este cazul). 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei 
minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea de material 
dendrologic în compensarea celui defrişat). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr.245R/1609794 din 16.04.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 
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Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia 
lucrărilor şi de respectare condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 





RedrD.V../ 4ex./13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

htţp.//www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in 
consultare.pho 
pe data de .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

Homar** to Contftj Uhtri ( i*opw*t 


Nr. 3159/1728755/ HlflOF? 

Către: SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor natural şi branşamente pe 
str. Horia Măcelariu nr. , sector 1, Bucureşti 



o 

O 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1728755/16.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3159/17.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor natural şi branşamente pe 
str. Horia Măcelariu nr. 21, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

cu prelungirea valabilităţii până la data de , a 

planurilor anexate), vă comunicăm că pentru prezentul C.U. nr. din 

20.09.2017 cu lungimea traseului de 22m, Direcţia de Mediu a emis avizul nr. 
60/1588319(11847/1578511)/22.02.2018. 

Având în vedere că lucarea se execută conform C.U. nr. din 

, astfel: 

• din conducta existentă în dreptul imobilului cu nr. 18 din str. Horia Măcelariu, prin 
trotuarul nr. impare, subtraversează str. Horia Măcelariu, până la limita din partea 
dreaptă a prorpietăţii. 

• fără afectarea materialului dendrologic situat în platbandă din vecinătatea traseului 
lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriu! Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 


Exp. Roxana PARASCA 
- — 


14. MAL 23;9 


Red:P.R73ex,-09 05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpV/www pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia.mediu/avize^arboriJn.consultane/avize.arboriJn^consuttare.ptip , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanig2019.eu 

J nvţtdifa Born^o ta ContfU ilrturt (ucţim 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3408/1730851/ 21. MAI 20î s 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nuferilor 
nr. (fostă str. Bujorilor n sector 1, Bucureşti 


o 

o 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730851/22.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3408/23.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nuferilor 
nr. 79 (fostă str. Bujorilor ", sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

C din 13.11.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării ‘‘.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, astfel: 

• din conducta existentă în drumul de pământ al str. Nuferilor, perpendicular, până 
la aproximativ lOm faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV^ 
Simona-Maria 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

$ 

întocmit: 

E)fla. Roxana PARASCA 



Red .P RV3ex. -13 05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB ' f/J/ 

http^/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_medtu/avize_arbonjn_consultare/avize_art>orijn_consuîtare php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 3409 /1730845/. jU.JMI.'W “ 

CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Bujorului i, sector 

1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1730845/22.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3409/23.04.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Branşament de gaze naturale str. 
Bujorului nr.20-24, sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 

din 13.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de 
vânzare autentificată cu .2016, Memoriu tehnic, Aviz de traseu t .2019 

emis de Consiliul Local Bucureşti Sector 1 - ADP SI, Clasarea notificării 2019 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou redusă presiune din PE 100 SDR 11, Dn 
32mm, cu lungimea de 4m (3m+1m riser) şi a postului de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale Dn125 mm, existentă 
în str. Nuferilor. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin strada Nuferilor 
(drum de pământ) până la postul de regiare-măsurare ce va fi montat în incinta imobilului 
alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe 
trotuarul aferent imobilului alimentat, trotuar din str. Nuferilor nu există spaţiu verde sau 
arbori/arbuşti afectaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială şi refacerea 
platbandei de spaţiu verde afectată de lucrări.. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 315/23TEIDD/B/35331 din 13.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi este valabil numai în baza avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale privind execuţia acestei lucrări. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 
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Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art-4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate t an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 

)PA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



RedrD.V../ 3ex./10.05.2019 - prezentul aviz a losl poslat pe site-ul PMB 

htlD://www.pmb.rQ/institntiitorimari^direclii/directia mediu/avize arbori in consultare/aviza arbori in consultare.php 
pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2654,2757,3291,8975/1724386,1725182,1729960,1659800/ 2 t MAI. 

Către: SC PROMPT GAZ SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Trompetului nr. , sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1659800/12.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8975/13.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1724386/02.04.2019, 1725182/04.04.2019, 1729960/18.04.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 2654/03.04.2019, 2757/05.04.2019, 3291/19.04.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării: "Extindere reţea de distribuţie a gazelor 
naturale şi branşamente pe str. Trompetului nr. 12, sector 5", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 23,5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Trompetului la intersecţia cu 

str. Lăstunului, continuă prin carosabilul str. Trompetului pe partea nr. impare, până 

la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborilor existenţi în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular a! acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rom^icgaiP^eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2709,3829/1724998“ 17336057 ^ ^ 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control 
Servicii Spaţii Verzi - B-dui Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Dumbrăveni nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724998/04.04.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 2709/05.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1733605/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3829/08.05.2019, prin care solicitaţi avizul 
de specialitate privind executarea lucrării: Branşament electric pentru alimentarea cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Dumbrăveni nr. 4, sector 4, conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL 
sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 40m, astfel: 

• din DS4250 existent în trotuarul str. Dumbrăveni, în dreptul imobilului cu nr. 3, 
continuă prin trotuarul nr. impare al str. Dumbrăveni, subtraversează 
str. Dumbrăveni, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR 
Simona-, 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOIN^EŞCU 


întocmit: 

Exp.Rgxana PARASCA 


Red;P,R73ex.-15.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http7/www.pmb.ro/înstitutri/primaria/directii/directia_mediu/avize_art)orijn_consuttare/avize_arborijn_consultare php , pe data de ,.... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 2854/17261 


CĂTRE, 

S.C. PROMPT GAZ S.R.L. 

Strada Staminelor nr.2, scetor 5, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 6 BUCUREŞTI 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE 

URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe 
drumul de acces de lângă ' sector 6, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. PROMPT GAZ S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.11726125/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2854/09.04.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: " Extindere conductă de gaze naturale şi 
branşamente pe drumul de acces de lângă bloc P23 din str. Tufănelelor, sector 6", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism ’ din 

13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare aut. cu .2017, Acord de acces 1 ' "2017 şi 

soluţie de acces .2017 emise de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr.1173/1 o. 10.2018 

emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, Aviz de traseu nr. 

2019 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 
.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 
vizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea va consta în: 

- realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR 11 cu Dn 90mm, 
cu cuplare în conducta de gaze naturale Dn 125mm existentă în str. Tufănelelor. Traseul 
conductei de gaze proiectate va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din str Tufănelelor nr. 
pare, apoi va străbate drumul de acces de lângă blocul P23 din str. Tufănelelor până în dreptul 
imobilului cu nr. IE 226311 unde extinderea propusă va avea cap terminal. 

- realizare branşament de gaze naturale nou, in dividual, redusă presiune, din PE 100 
SDR 1 leu Dn 32 mm, cu lungimea de 2,5 m (1,5m +1m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare 
aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale redusă 
presiune, Dn90 mm propusă în drumul de acces. Lucrările de pozare subterană a conductei şi 
branşamentului proiectate se vor realiza prin săpătură. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.05.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrării există spaţiul verde aferent blocului P23 din str. Tufănelelor, spaţiu verde în care 
există arbori, arbuşti, plante perene plantate. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate^ 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii' 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre 
cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4184. 

- în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul 
conductei de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei 
sau a alveolelor din aliniamentul stradal, etc). 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism 2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 

planului de coordonare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării răspund de execuţia lucrării şi de respectarea 
condiţiilor din prezentul aviz. 

în Procesul verbal de recepţie preliminară de refacere a zonelor afectate de lucrări vor fi 
consemnate constatări cu privire la starea materialului dendrologic (arbori/arbuşti) şi a spaţiilor 
verzi afectate de lucrări, conform art. 13 din Anexa 1 la HCGMB nr.220/2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico - edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti ", 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


1-5. MAI. 7 ™ 
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DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 1527, 3594/1714100,1732230/.... 
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romania2019.eu 


CĂTRE, 

S.C. GRID SITAL S.R.L. 

Strada Steluţei nr. 11, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Şos. Mihai Bravu nr.428, sector 3, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe Str. 
Prisaca Dornei şi pe proprietatea particulară IE 214555, sector 3, Bucureşti " 



Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1714100/27.02.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.1527/28.02.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732230/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu nr. 
3594/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Extindere 
conductă de gaze naturale şi branşamente pe Str. Prisaca Dornei şi pe proprietatea particulară 
, sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

08.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Contract de vânzare aut. cu nr , Act adiţional nr.1 aut. cu nr. 

, Aviz tehnic de principiu nr. şi soluţie de acces nr. 

emise de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr emis de 

Primăria Sector 3 - Direcţia Servicii Publice, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 

3-Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Aviz emis de Comisia Tehnică de Circulaţie-PMB 
nr. 3807/12.03.2019, Clasarea notificării nr.5602/05.03.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi 
stradale), lucrarea va consta în: 

- realizare extindere conductă de gaze naturale MP din PE 100 SDR 11 cu Dn 

90mm, cu racordare în conducta de gaze naturale MP OL 20” existentă în str. Prisaca Dornei. 
Conducta propusă va fi montată subteran pe un traseu începând din str. Prisaca Dornei (parţial 
prin subtraversare), apoi va continua prin drumul de acces (proprietate privată) până în dreptul 
imobilului (str. Prisaca Dornei nr. ), unde conducta propusă va avea cap 

terminal. Lungimea extinderii conductei de gaze naturale va fi de 101 ml. Dimenisiunile gropii de 
sudare vor fi :1,0 x 1,20 x 1,70m, lăţimea şanţului de montare a conductei va fi de 0,4 m, execuţia 
lucrărilor va fi realizată în carosabil/trotuar prin săpătură. 

- realizare branşament de gaze naturale nou, in dividual, MP din PE 100 SDR 11 cu 
Dn 32 mm, cu lungimea de 7 m (6m +1m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale MP, Dn90 mm propusă 
în drumul de acces. Lucrările de pozare subterană a branşamentului proiectat se vor realiza, ţjrţrr 
săpătură cu lăţimea de 0,4 m, în proximitatea limitei dreaptă a imobilului alimentat. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti. Există vegetaţie la limita de proprietate a 
imobilelor adiacente drumului de acces*privat. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă-vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării răspund de execuţia lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit, b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 




RediD.V J 3ex./16.05,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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CĂTRE, 


IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. 

Şos. Bucureşti Ploieşti, nr.172-176, Clădirea A, ELI, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str.Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE 

B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Realizare subtraversare cale ferată şi Centura Bucureşti cu 
conducte de evacuare a apelor epurate şi a apelor pluviale colectate, lucrări 
executate pe teritoriul sectorului 1" 

Ca urmare a cererii depusă de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1657359/04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.8643/05.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1729114/17.04.2019 şi la Direcţia de Mediu nr. 3189/18.04.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Realizare subtraversare cale ferată şi 
Centura Bucureşti cu conducte de evacuare a apelor epurate şi a apelor pluviale 
colectate, lucrări executate pe teritoriul sectorului 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
nr. , prelungit până la 18.10.2019, emis de Primăria 

Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de înregistrare, împuternicire, 
Act de dezmembrare aut. cu nr. , Extras de carte funciară pentru 

informare - , Memoriu justificativ, 

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea 

notificării nr. . emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz 

nr. emis de Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” S.A.-Direcţia 

Tehnică), lucrarea constă în : 

■ realizare lucrări de subtraversare cale ferată şi Centura Bucureşti cu 3 
conducte de evacuarea apelor epurate şi a apelor pluviale colectate din ansamblu de 
locuinţe GREENFIELD, lucrări executate pe Aleea Teişani nr. 

Drumul Pădurea Mogoşoaia nr. şi pe domeniul public (Aleea Teişani, Centura 
Bucureşti, Calea Ferată). Conductele de evacuarea apelor epurate şi a apelor pluviale 
sunt din polietilenă de înaltă densitate PEHD, cu diametrul de 250mm, ce vor face 
legătura dintre staţiile de pompare şi canalul ANIF, vor subtraversa calea ferată şi 
Centura Bucureşti prin foraj orizontal dirijat, perpendicular pe axul căii ferate, în lungime 
de 62,5 m. Săpături pentru gropile de lansare şi de capăt vor fi executate manual. 
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Lucrările nu vor afecta spaţiile verzi, aşa cum rezultă din Certificat de Urbanism 
nr. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 16.05.2019 s-a constatat 
că în proximitatea lucrării există vegetaţie crescută spontan, precum şi spaţii verzi cu 
arbori plantaţi (în lungul căii ferate, dar şi în spaţiul verde cu gazon adiacent Centurii 
Bucureşti). 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în timpul lucrărilor executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrărilor prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate 
manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori (cu diametrul trunchiului mai mare de 7 cm), 
conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare ; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

- Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime 
de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic cu diametrul trunchiului mai mare de 7cm se va realiza numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica 
plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că avizul este emis în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire, iar în 
baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. La finalizarea 
lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului, 
acolo unde acesta există. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. , prelungit până la 18.10.2019 şi a 

planului anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


riaha POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



1 7. KAL 


Red:D.V../ 3ex716.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

htto://vAVW,pmb.ro/înstitutii/mmaria/directii/directia mediu/avize arbori in_consultare/avize arbori inconsultare.php 

pe data de . . 


PH Rfloi'-a Plicahpta nr 47 rrtHnrtţtain^Onil ţw1nr*ţ Rtiriiniţti Rnmânta 









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romanla2019.eu 
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Nr 1220,2853/1711069,1726133/ l A 1 ^ nr7 = 

Câfre; - solicită ridicarea exampiarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lainici 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711069/19.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1220/20.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1726133/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2853/08.04.2019, prin care 
soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Lainici nr. 46 A, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• de la CD-ul existent la imobilul nr. 46 din str. Lainici, prin trotuarul str. Lainici, pe 
partea nr. pare, până Ia aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Maric 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

'oxana PARASCA 



's. 




Red ;P.RJ3ex.-16 05.2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

http7/www.pmb.ro/institutri/pnmana/directii/directla_mediu/avtze_afbofiJn_consultare/avize_arboriJn_consuHane.pbp , pedala de , 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1644,2897/1715362,1726412/ 



Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


romania2019.eu 


- solicită 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor ia lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Plt. Niţă Ion 
nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1715362/04.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1644/05.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1726412/09.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2897/10.04.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Plt. Niţă Ion nr. 18, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 25m (Im trotuar/domeniul public + 24m 
drum de servitute/domeniul privat), astfel: 


• din LEA JT existent în dreptul imobilelor cu nr. 16 şi 18 din str. Plt. Ion Niţă, prin 
trotuarul str. Lainici şi drumul de servitute, până la aproximativ Im faţă de limita 
din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUT0 1 '- 
Simona-Mariana PJ&PA k 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 



Red: P.RV3ex.-16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe $fte-ul PMB 
http7Atfww.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia„mediu/avize_arboriJn_consultafB/avize_art)oiiJn_consultarB.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 2119, 3295/1719781,1729507/.. 

u. mim 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament energie electrică pentru imobilul situat în str. 
Bârlogeni i sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de , înregistrată la P.M.B. cu 

nr.1719781/19.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2119/20.03.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729507/17.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.3265/18.04.2019 prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: 
”Branşament energie electrică pentru imobilul situat în str. Bârlogeni , sector 1, Bucureşti", vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Acte doveditoare asupra proprietăţii imobilului - teren şi/sau construcţii, Aviz tehnic de racordare 
nr. şi Fişa de soluţie nr. emise de E-distribuţie 

Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1 - Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare branşament electric subteran prin montarea unui cablu trifazat tip 
3x10+6C, de lungime=6 m pe domeniul public. Branşamentul electric propus va fi alimentat din 
LEA JT (linia electrică aeriană - joasă tensiune) existentă pe stâlpul montat în trotuarul din dreptul 
imobilului cu din str. Bârlogeni. Traseul canalizaţiei electrice proiectate va traversa 

carosabilul şi trotuarul din str Bârlogeni, până la BMPT ce va fi montat în incinta imobilului, la 
limita de proprietate cu acces direct din domeniul public. Cablul va fi pozat în pământ, în profile 
existente, la adâncimea de 0,8m în trotuar, în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat în 
trotuarul nr. pare, respectiv impare există aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori 
plantaţi în aceasta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în spaţiile verzi din proximitatea 
traseului lucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor 
din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane . Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

* Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei 
sau a alveolelor din aliniamentul stradal, etc). 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 



RedrD.VJ 3ex./16.05.20i9 ■ prezentul aviz a rost postat pe site-ul PMB 


Rd Rfloina Flisahnîa nr 47 md nnstal 050013 sfldorS Bucureşti Rnmâma 









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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Nr. 2371 /1722013/.. L* ■' f ^ 


CĂTRE 

S.C. A.M. INFO CONCEPT S.R.L. 

Strada ion Ţuculescu nr. 21, sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică pentru imobilul situat pe 
Drumul Crăiţelor I, sector 5, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. A.M. INFO CONCEPT S.R.L., cerere înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1722013/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2371/27.03.2019, cerere prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare cu 
energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul Crăiţelor nr. , sector 5”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Memoriu tehnic, 
Autorizaţie de Construire imobil, Fişa de soluţie nr emise de E-distribuţie 

Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz 

Primar Sector 5 Bucureşti, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- alimentarea electrică a imobilului din str. Drumul Crăiţelor se va realiza prin 
pozarea subterană a unui cablu electric de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu de 370 m. 
Branşamentul electric propus va fi alimentat din CS-cutia de siguranţă (existentă în trotuarul din 
str. Dantelei, la intersecţia cu str. Amza Pelea), apoi traseul va continua prin trotuarul str. 
Dantelei şi va continua prin drumul de pământ din str. Drumul Crăiţelor, până la firida de 
distribuţie, contorizare şi protecţie (FDCP) ce va fi amplasată în incinta imobilului alimentat. 
Cablul electric propus va fi montat în tub flexibil la adâncimea de 0,8 m în trotuar şi la 
subtraversările străzilor Ursa Mică şi Nandru la adîncimea de 1,2 m. 

Pe traseul canalizaţiei electrice nu va fi afectată vegetaţia. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în 
trotuarul din str. Dantelei, între str. Nandru şi str. Ursa Mică există în trotuar 5 ex. arbori plantaţi 
la limita de proprietate a imobilelor. De asemenea, în str. Drumul Crăiţelor există vegetaţie 
spontanăşi spaţii verzi plantate la limita de proprietate a imobilelor din această stradă. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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in execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

- Este interzisă reducerea spaţiului verde existent, conform prevederilor art.18 din 
Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

* Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU ' 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 2458/1723213/.LL...': ^ 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

' ' 1 t 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Strada 
Lecturii i >, sector 2, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1723213/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2458/29.03.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat 
în Strada Lecturii nr. , sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 21.01.2019 emis 
de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare 
nr. şi Soluţie de acces nr. emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu 

tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Titlu de 

proprietate asupra imobilului, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan 
de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, RP din PE 100 SDR 11, Dn 
32 mm, cu lungimea de 5m (4m + Im reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, RP PE 100 SDR 11 Dn 
IlOmm, existentă în carosabilul din str. Lecturii. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va 
fi realizat pe domeniul public şi va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul limitei de 
proprietate dreapta a imobilului alimentat, iar pozarea conductei' de branşament se va executa 
prin săpătură în şanţ deschis, cu lăţimea 0,4 m şi la adâncimea de 0,5-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că în 
dreptul imobilului alimentat există aliniament sub formă de platbandă în care se află un ex. Prunus 
domestica (prun) cu diametrul de 25cm, h=5-6m, precum şi plante perene plantate. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

- în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 
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- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. Dacă 
in timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al 
arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând 
riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea 
de material dendrologic în compensare). 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul 

anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D,V.J 3ex7l6.05.2019 ■ prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hHp^/vvvw,pmb,ro/institutii^rimaria/directii/directi^ mediu/avize arbori_in_consultare/avize..ait)ori ,io consultare 
pe data de. 


(M Qanina Pltcohola nf A7 noctal OAOnn «iprtor R Riinirpţfi România 










PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 2710/1724883/;.,,/... L2}.$. 


CĂTRE, 

S.C. MIRAL INSTAL COMP AN Y S.R.L. 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Şos. 
Dobroeşti 1, sector 2, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1724883/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2710/05.04.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: " Branşament de gaze naturale pentru 
imobilul din Şos. Dobroeşti nr. , sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis 

de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de 
vânzare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare nr. emis de 

Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 

2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de încadrare 
în zonă), lucrarea va consta în: 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 
SDR 11 cu Dn 63 mm şi lungimea de 6,0 m (5,Om + 1,0m reiser) şi a unui post de reglare- 
măsurare aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale 
redusă presiune, Dn 315 mm existentă în carosabilul din str. Dobroeşti şi va fi executat la 0,5 m 
de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, conform planului anexă la Certificatul de 
Urbanism. Lucrările de pozare subterană a conductei şi branşamentului proiectate se vor realiza 
prin săpătură. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există spaţii verzi, arbori /arbuşti afectate de execuţia lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul 

anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 2785,11850/1690867/ 


Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Mutare branşament de apă potabilă la imobilul din str. Poenaru 
Bordea nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690867/17.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11850/18.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1725527/05.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2785/08.04.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "Mutare branşament de apă 
potabilă la imobilul din str. Poenaru Bordea nr. 2, sector 4", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil 
emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Sfinţii Apostoli, perpendicular, 
până la aproximativ 13m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerului Culturii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA ; 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU / 

întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2790/1725674/ 

Către : SC STUDIO PLUS RESIDENCE SRL - prin 

Aleea Tomeşti nr. 10 A, sector 4 


romania2019.eu 
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Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Poştalionului nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1725674/05.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2790/08.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Poştalionului nr. 24, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m 
(branşament) + 5m (racord), astfel: 

• din conductele existente, subteran, în carosabilul str. Poştalionului, perpendicular, 
până la aproximativ 1,5m şi 3,5m faţă de limita din partea stângă a prorprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU^f 

întocmit: 

ExPţRoxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


23 m m 


Nr. 2843/1726023/ 


romania2019.eu 


Către: SC APA NOVA SA - prin 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Biserica Amzei, 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1726023/08.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2843/09.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Biserica Amzei, 
sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , cu 

prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate şi Memoriului 

tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1, avizul 
Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, In urma verificării efectuate pe 

teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 381 m, astfel: 

• în carosabilul str. Biserica Amzei, tronson cuprins între Calea Victoriei şi 
str. D.l. Mendeleev. 

• se avizează execuţia a 19 racorduri, 8 cămine de vizitare şi 17 guri de scurgere. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUT!} 
Simona-Mariana P 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3060/1727539/ 




Către: SC APA NOVA SA - prin t 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Ramuri Tei nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727539/12.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3060/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Ramuri Tei nr. 24 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m (branşament) + 6m (racord), astfel: 

• din conductele existente, subteran, în carosabilul str. Ramuri Tei, perpendicular, 
până la aproximativ 1 m şi 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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Nr. 3061/1727540/ 23. M/J. 2'W 
Către: SC APA NOVA SA - prin 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe Intrarea Galaţi nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727540/12.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3061/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe Intrarea Galaţi nr. 5, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m (branşament) + 5m (racord), astfel: 

• din conductele existente, subteran, în carosabilul Intrării Galaţi, până la 
aproximativ Im şi 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Simona-Mariana 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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Nr. 2716/1724967/ 

Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - prin 
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobeşti 
nr. 5-7, sector 3 



Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Anton Pann 
nr. , sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724967/04.04.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 2716/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „ Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Anton Pann nr. 19 A, 
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Pian de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), 
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 222m, astfel: 

• din PT 8 existent pe trotuarul şi carosabilul str. Vintilă Vodă, subtraversează 
str. Anton Pann, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Anton Pann, subtraversează 
str. Căuzaşi, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Anton Pann, până la limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

• în vecinătatea traseului lucrării nu există vegetaţie în aliniament. 

• pe proprietate la aproximativ Im de Imita din partea stângă a proprietăţii, există 
lex. arbore care conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de 
axul arborilor de 1m-1.5m. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu M.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerului Culturii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-i 


POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESpU 

kiy 

Exp. Roxana PÂRASCA 
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Nr. 2717/1724969/ Umm 

Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - prin 
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi 
Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe str. Demosthen Atanase nr. , sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724969/04.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2717/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Demosthen Atanase nr. 41, sector 5", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP 
sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 170m, astfel: 

• din CD 679 existent în trotuarul str. Demosthen Atanase, la intersecţie cu 
str. Gheorghe Marinescu, subtraversează str. Demosthen Atanase, continuă prin 
trotuarul nr. impare al str. Demosthen Atanase, până la limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime fată 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997'Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 


fid. Regina Eftsabeta nr. 47, cod poşta) 050013, sector 5, Bucureşti, Româna 


















lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

wy 
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Nr. 2844/1726038/ T£ MAI. "m 
Către: SC APA NOVA SA - prin 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - Bd. Dinicu 
Golescu nr. 38, sector 1, cod poştal 010873 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de apă potabilă pe str. Oaşului, str. Ardealului, 
str. Avram lancu, oraş Otopeni, str. Oaşului - Bretea Centură - şos. de Centură, tronson 
aflat pe teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1726038/08.04.2019 şi la 
Directa de Mediu cu nr. 2844/09.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de apă potabilă pe str. Oaşului, str. Ardealului, 
str. Avram lancu, oraş Otopeni, str. Oaşului — Bretea Centură — şos. de Centură, tronson 
aflat pe teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz Primar sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 15.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
770m, astfel: 

• pe un traseu ce subtraversează şos. de Centură şi C.F., pe tronsonul cuprins 
între intersecţia şos. de Centură cu şos. Bucureşti-Ploieşti şi limta Administrativă 
a Municipiului Bucureşti cu oraşul Otopeni. 

• conducta nou proiectată se va lega în conducta existentă PEID 450mm de la 
intersecţia şos. de Centură cu şos. Bucureşti-Ploieşti. 

• extinderea reţelei publice de apă potabilă se va corela cu lucrările prevăzute a fi 
executate la magistrala Liniei 6 Metrou (a tunelului şi acceselor staţiei). 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană si 
gazon/iarbă. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 


Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. România 


iT&rrm 














Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de d efrişare sap 

toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

wy 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 3062/1727541/ 23.MAI.2Q19 

Către: SC APA NOVA SA -prin 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, el 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Telescopului nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727541/12.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3062/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Telescopului nr. 28 B, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m 
(branşament) + 9m (racord), astfel: 

• din conductele existente, subteran, în carosabilul str. Telescopului, până la 
aproximativ 0,5m şi 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana-POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOiNESCU 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3063/1727542/ 

2 3. MAL 2QW 

Către : SC APA NOVA SA - prin 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe Intrarea Caporal Păcuraru Avram nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727542/12.04.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 3063/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe Intrarea Caporal Păcuraru Avram nr. 23, sector 1, conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de Im 
(branşament) + Im (racord), astfel: 

• din branşamentul şi racordul existent, subteran la limita de proprietate, pe 
proprietatea imobilului, la o distanţă de aproximativ Im şi 2,5 faţă de limita din 
partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIREl 

Simoi 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela 


Iiuuuiim. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania201?. e u 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 3066/1727864/ 


2*. mal 2<m 


Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze pentru imobilul situat pe str. Muntele Lung 
nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727864/12.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3066/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze pentru imobilul situat pe str. Muntele Lung 
nr. 21, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Muntele Lung, perpendicular, 

până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform HCG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



a POPA 


o 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Danii 1 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



O 

o 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 3331/1729732/ 



Către : SC APA NOVA SA - prin 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi 
Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de apă potabilă şi canalizare pe str. Anul 
1821, sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729732/18.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu_nr. 3331/19.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „înlocuirea reţelei publice de apă potabilă şi canalizare pe str. Anul 
1821, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. cu 

prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate), vă comunicăm că 

pentru prezentul C.U. nr. cu lungimea traseului de 240m 

(apă potabilă) + 235m (canalizare), Direcţia de Mediu a emis avizul nr. 
916/1596895/17.04.2019. 

Având în vedere că lucarea se execută conform C.U. nr. din 

, astfel: 


• în carosabilul str. Anul 1821, pe tronsonul cuprins între Bd. Tudor Vladimirescu şi 
Calea Rahovei. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 


La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaietare . 

termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VQINESCU 

întocmit: 

Exp. Rpxartp PARASCA 


Prezen 

DIRECTOR 
Simona-Ma. 




/ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 3491/1731395/ T^7HAL2Q19 

Că/re; SC ANTOPREST ACTIV SRL 

Str. Afluentului nr. 10, sector 1 


Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobeşti 
nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu 
conducte şi instalaţii de racordare din PE lOOmm SDR 11 pe bd. Decebal, str. Meşterul 
Manole, str. Voroneţ, sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1731395/24.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3491/25.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu 
conducte şi instalaţii de racordare din PE lOOmm SDR 11 pe bd. Decebal, str. Meşterul 
Manole, str. Voroneţ, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 921 m, astfel: 

• tronson 1 - conducta PE De 180mm se va cupla în PCI (str. Ţiglina) şi PC2 (Intrarea 
Arenei) şi va avea cap terminal conform planurilor anexă la C.U. nr. 

din 

• tronson 2 - conducta PE De 90mm se va cupla în PC3 (bloc D7 din str. Voroneţ) şi 

va avea cap terminal conform planurilor anexă la C.U. nr. din 

• tronson 3 - conducta PE De 90mm se va cupla în PC4 (bloc Al 5 din str. Voroneţ) şi 

va avea cap terminal conform planurilor anexă la C.U. nr. din 

• tronson 4 - conducta PE De 125mm, 180mm se va cupla în PC5 (str. Voroneţ) şi 

PC8 (str. Delea Nouă) pe un traseu care străbate str. Dristorului, subtraversează bd. 
Decebal, până în PC8, str. Meşterul Manole, aleile aferente blocurilor B7, S10, şi va 
avea cap terminal conform planurilor anexă la C.U. nr. ’ din 

• tronson 5 - conducta PE De 180mm se va cupla PC6 (bd. Burebista) şi PC7 
(conducta existentă pe str. Chiparosului) şi va avea cap terminal în str. Păunescu 
Paltin. 

• se avizează execuţia a 17 branşamente noi şi 7 cămine şi vane propuse. 

• lucrările se execută subteran în carosabil, trotuar şi spaţiu verde bloc B7 din str. 
Dristorului, bloc Al 5 din str. Voroneţ, bloc S4 din bd. Decebal nr. 18. 
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• lucrările se vor corela PUZ - Parcaj Subteran Alba lulia, sector 3, aprobat cu 

HCGMB nr. 219 şi nr. 80 din 09.12.2015 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi spaţiu verde bloc din vecinătatea 

traseului lucrării. 

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare şi anume 
că în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m~1.5m. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon, gard viu, etc. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 



Red:P R./3ex.-21.05,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

ri'X J* r 


Nr. 3330,3826/1729924,1733692/ 


- solicită ridicarea 


Către: SC IRIGCIMPEX SRL - prin 
exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Alecu 
Russo nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729924/18.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3330/19.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1733692/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3826/08.05.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale 
pentru imobilul situat pe str. Alecu Russo nr. 10, sector 2", conform documentaţiei depuse 

(f-U- nr ‘ ■ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificam nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.05.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Alecu Russo, perpendicular, 
până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . - 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii si este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerului Culturii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POP/ 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: & 

PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 2499/1723553/. 



CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada 
Mihai Viteazul t . sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1723553/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2499/01.04.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: " Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat 
în strada Mihai Viteazul nr. sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse {Certificat de Urbanism nr. din 

18.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces la 
sistemul de distribuţie gaze naturale nr. şi Soluţie de acces 

nr. emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz nr. 

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Extras de carte funciară pentru informare 
aferent imobil , Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan 
de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, RP din PE 100 SDR 11, Dn 
32 mm, cu lungimea de 6m (5m + Im reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, RP PE 100 SDR 11 Dn 63 
mm, existentă în carosabilul din str. Mihai Viteazul. Traseul de pozare a branşamentului proiectat 
va fi realizat pe domeniul public şi va traversa parţial carosabilul şi trotuarul, până postul de 
reglare măsurare ce va fi montat în firidă, la aprox 4m de limita de proprietate stânga a imobilului 
alimentat. Pozarea conductei de branşament se va executa la adâncimea de 0,5-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că în 
dreptul imobilului alimentat există aliniament stradal cu arbori plantaţi în alveole/platbandă. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

- în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 
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* în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendroiogic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rânirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendroiogic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendroiogic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendroiogic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. Dacă 
în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al 
arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând 
riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendroiogic se va realiza numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea 
de material dendroiogic în compensare). 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea alveolelor sau 
a platbandei 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr, emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lît. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela vgjNESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Vi- MAUffll 

Nr. 2893 /1726349/. 
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li j -x-*; i; 


CĂTRE, 

S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L. 

Strada Voroneţ nr.12, BI.D7, Sc.1, Et.4, Ap.12, sector 3, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Şos. Mihai Bravu nr.428, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extinderea reţelei publice de apă potabilă şi canalizare pe str. 
Balta Albina, de la intersecţia cu str. Drumul Balta Doamnei până în dreptul 
imobilului cu nr Branşament de apă potabilă şi racord canalizare pentru 
imobilul din str. Balta Albina nt I (fost nr. l din B-dul Theodor Pallady), 
sector 3” 


Ca urmare a cererii depusă de S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1726349/09.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2893/10.04.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului în vederea obţinerii autorizaţiei de construire privind executarea lucrării: 
” Extinderea reţelei publice de apă potabilă şi canalizare pe str. Balta Albina, de la intersecţia cu 
str. Drumul Balta Doamnei până în dreptul imobilului cu nr. . Branşament de apă potabilă şi 
racord canalizare pentru imobilul din str. Balta Albina nr din B-dul Theodor 

Pallady), sector 3", vă comunicăm următoarele: 

/1688102 din 

21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Adresa nr. emisă de Direcţia Patrimoniu-PMB, Aviz CTE 

nr emis de APA NOVA BUCUREŞTI S.A, Aviz de traseu nr. emis de 

Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3, Aviz nr emis de Primăria 

Sector 3 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de CTC- PMB, Adresa nr. 

emisă de Direcţia Utilităţi Publice-PMB, avize individuale emise de deţinătorii 
reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity 
Telecom, STB, RADET, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ extinderea reţelei de apă potabilă pe str Balta Albina, de la intersecţia cu str. Balta 
Doamnei până în dreptul imobilului cu nr din str. Balta Albina), cu o conductă din PEID De 
180mm în lungime de 275m. Reţeua de apă potabilă proiectată se va monta în carosabilul străzii 
Balta Albina, la o adâncime medie de pozare de 1,3m, cu racordare în conducta de apă potabilă 
existentă pe str. Balta Albina, din PEID 180mm. Pe conducta nou proiectată se vor monta: un CV- 
cămin de vană şi 3 hidranţi subterani de incendiu Dn125mm, ce vor fi montaţi în trotuar. Conducta 
nou proiectată se va monta în carosabilul străzii. 

■ realizare branşament de apă potabilă pentru imobilul din str. Balta Albina nr. 

(fost nr.315A din B-dul Th. Pallady) executat din PEID 125x11,4mm (DnlOO mm) cu lungimea de 
6 m, ce va fi legat la conducta de apă potabilă nou propusă pe str. Balta Albina. Căminul de 
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branşament va fi realizat în incinta imobilului alimentat, la max. 2 m fa de limita de proprietate a 
acestuia. 

■ extinderea reţelei de canalizare existentă pe str. Balta Albina cu o reţea de 
canalizare executată din tuburi de PAFSIN de De 820mm, pe o lungime 285 m. Canalizarea 
propusă se va realiza în carosabilul din str. Balta Albina (drum beton), cu pantă de 5 Zoo, de la 
intersecţia cu str. Balta Doamnei până în dreptul imobilului cu nr. din str. Balta Albina. 
Conducta se va poza la o adâncime de 3,4 m în amonte şi va ajunge la 4 m în aval. Racordarea 
conductei de canalizare propuse din PAFSIN 820mm la conducta de canalizare din PAFSIN De 
820mm existentă pe str. Balta Albina se va realiza în căminul de inspecţie CI ex. Pe conducta de 
canal propusă se vor realiza 6 cămine de vizitare CI1pr.-CI6pr şi 11 guri de scurgere cu sifon 
legate la căminele de vizitare propuse prin conducte de racord. 

■ realizare racord de canalizare pentru imobilul nr, din str. Balta Albina din 
tuburi PEID 200x5,9mm, cu lungimea de 4m, Hcanal=3m, Hcr=1,5m şi panta de 4%. Racordul se 
va lega în căminul de inspecţie propus CI6pr. Căminul de racord propus se va amplasa în incinta 
imobilului, la max.2m de limita de proprietate a acestuia. 

Execuţia lucrării se va realiza în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.05.2019 s-a constatat câ 
traseul lucrărilor se realizează în carosabilul beton din str. Balta Albina. In proximitatea lucrărilor, 
la limita carosabilului există vegetaţie crescută spontan, precum şi arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm câ în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de t oaletare, 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4. lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOIţsJESCU 

wy 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr.3406/ 1730497A 
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CĂTRE 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Strada Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale pe str. Fizicienilor, 
sector 3, Municipiul Bucureşti, cu conducte şi branşamente MP din PE SDR11” 


Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST 
ACTIV S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1730497/22.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.3406/23.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării 
B Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale pe str. Fizicienilor, sector 3, Municipiul Bucureşti, 
cu conducte şi branşamente MP din PE SDR11”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu 
tehnic. Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sector 3-Direcţia Servicii 

Publice, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz 

nr. emis de Primăria Sectorului 3 Bucureşti, plan de coordonare avizat de 

administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă)! lucrarea constă în: 

• înlocuirea conductelor şi branşamentelor de gaze naturale existente pe str. 
Fizicienilor şi Aleea Fizicienilor, cu conducte de PE100 SDR 11, în lungime de 1989 m, 
montate la 0,5 m de conductele existente (acolo unde este posibil), precum şi upgradarea 
unor conducte şi branşamente existente pe str. Fizicienilor pe o lungime de 67,5m. Lungimea 
totală a conductelor şi branşamentelor propuse spre reabilitare va fi de 2056,5 m. Conductele 
propuse vor avea Dn 63mm, Dn 90mm şi Dn 125mm şi se vor racorda la conductele 
existente, conform planurilor anexă, astfel: 

- la conducta MP existentă pe B-dul. Camil Ressu, din PE cu Dn200mm^ ^ 

- la conducta RP existentă pe str. Fizicienilor, din PE cu Dn 125mm; 

- la conducta RP existentă pe str. A. Mostiştea, din PE cu Dn 125mm; c 

- la conducta RP existentă pe Aleea Fizicienilor, din OL10”; % 

Branşamentele propuse vor avea diametrul Dn 63mm. 
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Traseul de pozare a conductelor de gaze naturale propuse, din punctul de cuplarea 
la conducta existentă pe B-dul Camil Ressu, va subtraversa trotuarul şi spaţiul verde aferent 
şi vor fi pozate în carosabilul din aleile/trotuarul din str. Fizicienilor şi respectiv, Aleea 
Fizicienilor- Branşamentele propuse vor fi realizate conform planurilor anexă şi a planului de 
coordonare, prin aleile de acces, trotuar sau spaţii verzi aferente blocurilor D4, D3A, D2A, 
D4B, D3B, Dl A, DIB, 3E, 3F, 3D, 2G2, 3A, 3B, 3C. IC, 1D, 1B, 2B, 2A, 2A1, 1F, 2C, 2D, 
2G1,1G, IA. 

Montarea conductelor se va realiza în şanţ deschis realizat prin săpătură la 
adâncimea de 0,9m. 

2. la verificarea în teren efectuată în data de 20.05.2019 s-a constatat că : 

- traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale străbate carosabilul 
din str. Fizicienilor (spre partea nr. poştale impare, din dreptul blocului D4 până la aleea de 
acces dintre bloc D2A si blocul cu nr.56), carosabilul din str. Aleea Fizicienilor şi aleile de 
acces dintre blocurile 3E, 3D, 3F, 3D, 3A, 2G2, 2G1, 2D, 2C, 1G T IA, 1F, 2B şi aleea de 
acces din spatele blocurilor 1B, IC, 1D din B-dul Camil Ressu nr. 62,64,68. 

- traseul branşamentelor se va executa prin trotuar, aleile de acces şi spaţiile verzi 
aferente blocurilor D4, D3A, D2A, D4B, D3B, Dl A, DIB, 3E, 3F, 3D, 2G2, 3A, 3B, 3C, IC, 
1D, 1B,2B,2A,2A1,1F,2C,2D,2G1, 1G, IA. 

- în spaţiile verzi aferente blocurilor menţionate există în proximitatea lucrărilor 
arbori, arbuşti, plante pertene şi gazon. 

Faţă’ de materialul dendrologic aflat în proximitatea lucrărilor, se va păstra distanţa 
minimă de Im prevăzută în normativele în vigoare. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei 
noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

- în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul 
conductelor de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie 
adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m — 1,5 m 
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, afectarea gardului viu existent în 
proximitatea lucrărilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea 
gazonului şi refacerea pistelor de biciclete (acolo unde este cazul). 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale 
(defrişare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

în Procesul verbal de recepţie preliminară de refacere a zonelor afectate de lucrări 
vor fi consemnate constatări cu privire la starea materialului dendrologic (arbori/arbuşti) şi a 
spaţiilor verzi afectate de lucrări, conform art. 13 din Anexa 1 la HCGMB nr.220/2018 privind 
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aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico - edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

înainte cu 5 zile lucrătoare de începerea lucrărilor, vor fi înştiinţate asociaţiile de 
proprietari/locatari din zonele afectate de lucrări, prin afişarea la avizierul blocurilor a datei 
începerii execuţiei lucrărilor. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în 

baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi 
de respectare condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 3495/1731434/, 




CĂTRE, 

ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.R.L. 

Bulevardul Uverturii nr.194-200,et.3, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectari, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductei de gaze naturale şi branşament gaze 
naturale pentru imobilul din Drumul Ciorogărla nr. sector 6, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de ENGIE ROMANIA S.A. PRIN S.C. ERBAŞU EDIL 
CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1731434/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.3495/25.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Extindere 
conductei de gaze naturale şi branşament gaze naturale pentru imobilul din Drumul Ciorogărla 
nr. , sector 6, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. şi Soluţie de 

acces nr. emise de Dîstrigaz Sud Reţele, Contract de vânzare autentificat sub 

nr. notar public , Autorizaţie de construire nr. din 

23.08.2017 şi nr. emise de Primăria Sector 6 Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz 

nr - emis de CTC —PMB, Aviz nr. emis de Primăria 

Sector 6 - ADPDU S6, plan de coordonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ extinderea conductei de gaze naturale cu o conductă montată subteran, RP din PE 

100 SDR11 cu Dn 250 mm pe Drumul Ciorogărla, cu o lungime de 125 m, conductă care se va 
cupla la conducta de gaze naturale RP Dn 180 mm existentă în carosabilul din Drumul Ciorogărla, 
conducta de gaze naturale propusă se va continua printr-o conductă PE100 Dn 180mm montată 
subteran pe Drumul Roţii (drum de acces - neamenajat, drum de pământ), pe o lungime de 223 
m, până în dreptul imobilului cu nr. din Drumul Ciorogărla, unde conducta propusă va 

avea cap terminal. Pe Drumul Roţii (drum de acces), un tronson din conducta de gaze naturale 
proiectată se va monta suprateran şi va fi realizată din OL 8” (tronson cu lungimea de 27m). 

■ Realizare branşament de gaze naturale RP din PE100 SDR 11 Dn 90mm şi 
lungimea de 8 m (7 m +1 m reiser), de la noua conductă de gaze naturale Dn 180 mm proiectată 
în carosabilul (drum de pământ) din Drumul Roţii până la postul de reglare-măsurare ce va fi 
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amplasai la limita de proprietate a imobilului alimentat Branşamentul propus se va poza subteran 
la adâncimea de min. 0,9 m, în şanţ deschis realizat prin săpătură manuală. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.05.2019 s-a constatat că 
traseul de pozare a conductei de gaze şi a branşamentului proiectate nu afectează spaţii verzi, 
arbori sau arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de .defrişare sau de toaletare, 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 

planului de coordonare vizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V~/ 3 ex./23.05,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://wvvw.f3mb. ro/institutiiffirimariaMrecWdirectia_ mediu/avize arbori in consultare /avize arbori _in_consultare.php 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romanla2019.eu 


Nr 10814, 2623/1676467,1724435/^1!!^.^^ 

CĂTRE, 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 

B-dul Banu Manta nr.2, apt.5, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA 

Strada Petricani nr. 9A, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Mărire grad de siguranţă în alimentarea cu energie electrică a 
consumatorilor din zona Staţiilor de transformare Timpuri Noi, Pipera şi reconfigurare 
reţea de medie tensiune” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1676467/01.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10814/02.11.2018, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M:B. cu nr. 1724435/02.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
2623/03.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: 
”Mărire grad de siguranţă în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zona Staţiilor 
de transformare Timpuri Noi, Pipera şi reconfigurare reţea de medie tensiund', vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

19.09.2017, prelungit până la data de 18.09.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planurile anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr. emis de Primarul Sectorului 1 

Bucureşti,,, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, împuternicire) 
lucrarea constă în: 

^ - realizare obiectiv propus prin pozarea subterană a patru cabluri electrice 20kV pe 
un traseu în lungime de 2.250 m situate pe domeniul public. Cablurile electrice proiectate vor fi 
pozate în tub de protecţie cu D=160mm, pe un traseu ce pleacă din Staţia de transformare 
Timpuri Noi IT/MT (existentă pe str. Radu Vlădescu), va continua prin carosabilul/trotuarul din 
str. Radu Vlădescu, apoi prin str. Lascăr Buruiană, Corneliu Roman, prin trotuarul din str. 
Agronomiei, str. Neculai Stamatin, va subtraversa prin foraj orizontal dirijat carosabilul din 
str.Aleea Privighetorilor şi va continua prin aleea existentă paralelă cu Aleea Privighetorilor, pe 
acelaşi traseu cu al cablurilor existente (la liziera pădurii). Traseul lucrărilor va subtraversa prin 
foraj orizontal carosabilul din str. Vadul Moldovei, după care va continua prin trotuarul din str. 
Erou lancu Nicolae până la limita administrative a Municipiului Bucureşti, unde se mansonează 
la cablurile existente. Adâncimea de pozare a cablurilor electrice va fi de 0,8-1,2m în trotuar şi de 
1,2-1,5 m la traversarea drumurilor. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.05.2019 s-au constatat: 

- în trotuarul din str. Erou lancu Nicolae există platbandă (lipită de limita de 
proprietate a imobilelor) cu arbori/arbuşti plantaţi în aceasta; 
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- traseul lucrărilor va străbate aleea existentă la liziera pădurii (prin canale 
existente), în proximitatea traseului existând vegetaţie sub formă de arbori şi arbuşti; 

* în trotuarul din str. Agronomiei există aliniament stradal sub formă de platbandă 
cu gard viu, arbori şi arbuşti plantaţi, 

- în proximitatea traseului din str. Radu Vlădescu, str. Lascăr Buruiană, Corneliu 
Roman există in proximitatea vegetaţie crescută spontan. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor executantul lucrării va ţine seama de următoarele* 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. , prelungit până la data de 18.09.2019 şi în baza 

planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Beneficiarul, proiectantul, respectiv executantul lucrării vor fi răspunzători de execuţia 
lucrărilor şi respectarea condiţiilor din prezentul aviz precum şi legislaţia în vigoare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B, nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



RediD.V../ 3ex./24 '5.2019 - prezentut aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpJ/www.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_artjoriJn_consu)lafefavize artjoriJn_consuitare.php pe data de 

24.MAl.aM 
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Nr. 964,3466/1707169,1731268/ 0 â IUN.2SW 

Către: D-na - prin d-na 

exemplarului de la registratura PMB 


- solicită ridicarea 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Viscolului 
nr. , sector 6, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1707169/08.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 964/11.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. 
cu nr. 1731268/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3466/24.04.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării:" Alimentarea cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Viscolului nr. 93-95, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 222m, astfel: 

• din PT 5089 existent în incinta proprietăţii particulare cu nr. cadastral IE 229951, 
străbate drumul de servitute, continuă prin carosabilul str. Viscolului, străbate 
drumul de servitute până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul ayfeare termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR E%ECUTI\L Şef Serviciu Avize şi Acorduri 

Simona-Maiianajgpfyp 4 Daniela VOINESCU„ r 

întocmit: 





/ * * *9^ Exp . RQxm &PARASCA 

Red:P.R J3ex. : 27.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consuHare/avize_artK)riJn_consultare.php , pe data de ^ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1725,3837/1716245,1733454/. 2019 


CĂTRE, 

S.C. ENVOGUE RESIDENCE S.R.L. 

Tel. 0726.114.688 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: 1 Alimentare cu energie electrică a imobilului Drumul Ciorogârta 
nr.&E^22S, sector 6, Bucureşti " 


Ca urmare a cererii depuse S.C. ENVOGUE RESIDENCE S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1716245/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1725/07.04.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1733454/07.05.2019 şi la D.M. cu nr. 3837/08.05.2019, 
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Alimentare cu energie electrică 
a imobilului Drumul Ciorogârta nr.297-299, sector 6”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fişa de soluţie nr. 

, Aviz Primar Sector 6 Bucureşti, Aviz nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale 

emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în: 

- realizare reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat medie 
tensiune, ce va fi racordat prin manşonare, în sistem intrare-ieşire, la linia electrică subterană de 
20Kv Volvo existentă în Drumul Ciorogârla. Traseul reţelei electrice propuse va subtraversa 
carosabilul din Drumul Ciorogârla, apoi va continua pe terenul imobilului alimentat până la noul 
PT ce se va amplasa pe proprietatea beneficiarului. Lungimea traseului pe domeniul public va fi 
de 10 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.05.2019 s-a constatat că pe 
traseul de pozare a reţelei electrice propuse nu există arbori /arbuşti. în proximitatea lucrărilor 
există arbuşti plantaţi la limita de proprietate a imobilului alimentat, arbuşti care vor fi protejaţi la 
executarea lucrărilor. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 21.01.2019 - vizat spre neschimbare. 
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Pentru orice modificare apărută In traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Red:D.V7 3ex728.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uJ PM8 

httpy/www, pmb.ro/institutii/Drimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php 

pe data de . 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2505 /1723567/ 


os i tfN: m 


CĂTRE, 

S.A. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str.Menţiunii fflggjfr sector 2, 
Bucureşti” 

j 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP 
S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1723567/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.2505/01.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de SDecialitate privind executarea 
lucrării: "Branşament de gaze naturale pe str. Menţiunii nr. , sector 2”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Cotract de 
donaţie autentificat sub nr. - " ' '15. Memoriu tehnic. Acord de acces la sistemul de 

distribuţie paze naturale nr. J emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu 

nr_ _ 01.2019 emis de Consiliul Local Bucureşti Sector 2 - ADP S2, Clasarea notificării 

nr. 31.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale 
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu 
lungimea de 5 m (4m+1 m riser) şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de 
gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale DnlIO mm, existentă în carosabilul din 
str. Menţiunii. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin carosabil şi trotuar, la 
la aproximativ 5 m faţă de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Pozarea conductei 
se va realiza în şanţ deschis, cu lăţimea de 0.4m realizat prin săpătură manuală. Adâncimea de 
pozare va fi de 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti, lucrările 
fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială . 
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Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 28.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă, - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V.V 3exV27.05,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.Dmb.ro/institutii/primaria/directii/directia roediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare, php 

pe data de .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2506/1723277/.... t'. 2JP.tL?' 13 


CĂTRE, 

S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

( 1 1 t 


Referitor la lucrarea: "Branşame nt d e apă potabilă şi racord canalizare pentru 
imobilul din str. Ţepeş Vodă-iB&&i33ţ sector 2, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depusă de S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1723277/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2506/01.04.2019, prin 
care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Branşament de apă 
potabilă şi racord canalizare pentru imobilul din str. Ţepeş Vodă nr , sector 2”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ” din 

02.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Aviz tehnic definitiv nr emis de APA NOVA SA, Aviz nr. 

emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Aviz de traseu 
nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz 

/03.12.2018 emisă de Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă, din polietilenă cu Dn 50 mm şi 
lungimea de 6 m, care se va racorda la reţeaua publică de apă din Fontă Dn 200 mm, 
existentă în carosabilul din str. Ţepeş Vodă. Traseul branşamentului propus va traversa 
carosabilul până la căminul de branşament ce va fi montat în incinta imobilului, aproape 
de limita de proprietate, la max. 2m de limita de proprietate; 

■ realizare racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm şi lungime 8 m. 
Racordul de canal propus se va lega la conducta de canalizare publică din betin, Dn 
30cm, existentă în carosabilul din str. Ţepeş Vodă, prin intermediul căminului de inspecţie 
existent. Căminul de racord se va amplasa în incinta imobilului, în proximitatea limitei de 
proprietate. Execuţia branşamentului de apă şi a racordului de canal propuse se va 
realiza cu respectarea adâncimii de încheţ (0,9 m -1,10 m); 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constata! 
că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatuf 
de Urbanism nr. din 02.11,2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
SimonarMariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 

i i 




Red:D.V.V 3exV26.05.201 9 - prezentul aviz a lost postat pe site-ul PMB 

h tt p: Vwww. pm b. ro/i nsti tuti i/p rima ria/di rectii/di rec ti a mediu/avize arbori in consultare/avtze arbori in consultare.php 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romanîa2019.eu 


O 3. IUN. 2019 


Nr. 2507/1723515/. 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

pentru 

— , r ^ . . . ^l 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada 
Viitorulu ht&& S. sector 2, Bucureşti ” 

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. pentru r '~ n " ,kl , 

înregistrată la P.M.B. cu nr.1723515/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2507/01.04.2019, 
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Alimentare cu energie electrică 
a imobilului din strada Viitorului nr. sector 2", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 30.10.2018 

emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare nr. 

şi Fiişa de soluţie nr. emise de E-distribuţie 

Muntenia SA, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Aviz 

nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare branşament electric prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat 
3x25+16C, de lungime L=20m, pozat pe un traseu ce porneşte din CS- cutia de siguranţă 
existentă pe trotuarul din str. Despot Vodă, în dreptul imobilului cu adresa str. Viitorului nr. , va 
traversa carosabilul şi trotuarul din str. Despot Vodă, până la limita de proprietate dreapta a 
imobilului cu adresa str. Viitorului nr , la BMPT-blocul de măsură şi protecţie ce va fi amplasat 
în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate cu domeniul public. Lucrările de pozare 
subterană a cablului electric se vor realiza în şanţ deschis executat prin săpătură. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti plantaţi. în trotuarul din 
str. Despot Vodă, în dreptul imobilului cu nr. 3 există 3 alveole neplantâte. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micşorarea dimensiunilor 
alveolelor sau prin betonarea acestora. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 30.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU, 

4® 



Red:D-V..y 3ex./28.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.rjmb ro/institutii/Diimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori Jn_co nsultare.php 
pe data de. . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 2556/1723805/. MM. M 


CĂTRE, 

S.C. GENERAL MPMIMPEX S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă pentru imobilul din str. Invalid 
Suligă Ion sector 2, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depusă de S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L., înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1723805/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2556/02.04.2019, prin 
care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Branşament de apă 
potabilă pentru imobilul din str. Invalid Suligă Ion nr. , sector 2" vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

08.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract 
de vânzare cu aut. nr , Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. 

emis de APA NOVA SA, Aviz nr.9936/R/01.10.2018 emis de 
Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureşti, Clasarea notificării 
J' 11 '- emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-ediiitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

■ realizare branşament de apă potabilă, din polietilenă cu Dn 20 mm şi 
lungimea de 9 m, care se va racorda la reţeaua publică de apă din PEHD De 225 mm, 
existentă în carosabilul din str. Invalid Ion Suligă. Traseul branşamentului propus va 
traversa carosabilul până la căminul de branşament ce va fi executat în incinta imobilului, 
aproape de limita de proprietate, la max. 2m de limita de proprietate. Pozarea conductei 
propuse se va executa cu respectarea adâncimii de îngheţ (între 0,9 m şi 1,10 m). 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V../3ex./29 r 05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hfe//www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directiam ediu/avize arbori in consultare /avîze arbon in_consu1tare.,pbp 
pe data de.-. 












PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2707 71724702/ 


"Trewiw 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 



romania2019.eu 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. 
Mitropolit Variaam*&B&&rsector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST 
ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1724702/04.04.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.2707/05.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: "Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. Mitropolit Varlaam 

sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 

18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Memoriu tehnic, 
Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu 

w* emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, Autorizaţie de 

Const r u i re nr. emisă de Primăria Municipiului Bucureşti, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, 
împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric nou prin montarea subteran a unui cablu electric de 
joasă tensiune, 3x50+25C, pe un traseu de lungime 8m, din Linia Electrică Aeriană - LEA 
existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului alimentat, prin trotuarul din dreptul imobilului, 
până la limita de proprietate stânga a acestuia, la FDCP-ul ce va fi montat în incinta proprietăţii. 

Cablurile electrice se vor monta subteran, în tuburi de protecţie, la adâncimea de 0,9m, 
în şanţ cu lăţimea de max.0,5m. Trotuarul pe zona unde se vor executa lucrările are lăţimea de 
2,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că în 
proximitatea stâlpului de unde se va lega cablul electric propus există un arbore plantat în 
alveolă. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M-0. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau d e toaletare, 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă şi in baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit. 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V../3ex./ 27,05.2019 - prezentut aviz a fosl postat pe sile-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Hll 


Nr. 2895/1726429/. 


romania2019.eu 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A 
prin 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a ansamblului rezidenţial din 
str. Gura Putnei sector 3, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul t 

, înregistrată la P.M.B. cu nr.1726429/09.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.2895/10.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Alimentare 
cu energie electrică a ansamblului rezidenţial din str. Gura Putnei nr. , sector 3, Bucureşti” vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Aviz de traseu nr. 

emis de Direcţia Servicii Publice — Primăria Sector 3, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz 

nr. emis de Primăria Sector 3 Bucureşti, avizele individuale emise de 

administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- extinderea reţelei electrice cu o reţea electrică subterană JT din PTZ 2343 existent 
în incinta imobilului cu nr.cadastral , apoi va traversa str. Brăţării şi va continua prin str. 

Gura Putnei - pe partea nr. impare până în dreptul imobilului cu . unde va traversa str. 

Gura Putnei (drum de pământ) şi va pătrunde pe proprietatea imobilului cu până la FDCP- 
ul aferent imobilului , amplasat pe terenul acestuia. Lungimea traseului reţelei electrice 

propuse va fi de 275 ml. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că traseul 
reţelei electrice propuse străbate spaţiul verde de la limita de proprietate a imobilului cu 
I , spaţiu verde neamenajat, format din vegetaţie crescută spontan. 

De asemenea, traseul reţelei electrice din drumul Gura Putnei are în proximitate spaţiu 
verde constituit din vegetaţia spontană adiacentă drumului neamenajat din Gura Putnei. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4 f lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 




întocmit. 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUMCIHULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3064/1727544/ " ^3 l'ÎUN 

Către: SC APA NOVA SA - prin d-na 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Sinaia nr. 
sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727544/12.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3064/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Sinaia nr. 52, sector 
2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 9m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Sinaia, prin carosabilul str. Sinaia, până 
la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

ofT 


întocmit: 



ASCA 


Red:P,RJ3ex.-27.05,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3090TÎ728070/ 011 UN. 701T 

Către: SC APA NOVA SA - prin d-na 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Maior Vasile Băcilă nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1728070/15.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3090/16.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Maior Vasile Băcilă nr. 4A-6, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m (branşament) + 11 m 
(racord), astfel: 

• racordul de canalizare se face din conducta existentă în carosabilul str. Maior Vasile 

Băcilă, până la aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• branşamentul de apă se face din conducta existentă în carosabilul str. Maior Vasile 

Băcilă, perpendicular, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în piatbanda din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4 r lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare. sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 




Red:P.R,/3ex. 27-05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ramania20J? i eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 3091/1728067/ 01 IMN 

Către: SC APA NOVA SA - prin d-na 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Zborului, sector 3, 
Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1728067/15.04.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 3091/16.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Zborului, sector 3" conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi PS 3, avizul 
Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 

teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
400m, astfel: 

• în carosabilul str. Zborului, tronson cuprins între str. Mântuleasa şi str. Teodor 
Ştefănescu. 

• se avizează execuţia a 10 guri de scurgere, 18 racorduri, 5 cămine de vizitare. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

• lucrarea se execute în corelare cu Realizarea lucrărilor de drumuri aferente 
reţelei stradale din Municipiul Bucureşti - str. Zborului, sector 3, conform C.U. 
nr. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Maţfafia P 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

op 


întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

Români la CcruMj ITAjt* Eucţwno 


Nr. 3160/1728596/ 


Către: SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC BASARABIA RESIDENCE SRL 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat în str. Orzari nr. 
sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. p înregistrată la P.M.B. cu nr. 1728596/16.04.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 3160/17.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Racord de canalizare pentru imobilul situat în str. Orzari nr. 15-17, 
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 10m, astfel: 


• din conducta existentă în carosabilul str. Orzari, perpendicular, până la 
aproximativ 11 m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 


Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen dft Valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana Pi 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 3264/1729494/ 




Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Batiştei 
nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729494/17.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3264/18.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Batiştei 
nr. 27 A, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 5,3m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Batiştei, perpendicular, până la limita din 
partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Culturii. 

DIRECTOR EXECUTIV/? 

Simona-Mariana POP? 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romonia2019.eu 
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Nr. 2548 /1723980/ 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str.Tuşnad sector 2, 

Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1723980/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2548/02.04.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Branşament de gaze naturale pe str. 
Tuşnad , sector 2", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.02.2019 

emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de 
acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud 

Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Bucureşti Sector 2 - ADP 

S2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu 
lungimea de 5 m (4m+1m riser) şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de 
gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale DnlIO mm, existentă în carosabilul din 
str. Tuşnad. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin carosabil şi trotuar, la 
la aproximativ 0,5 m faţă de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Pozarea 
conductei se va realiza în şanţ deschis, cu lăţimea de 0.4m realizat prin săpătură manuală. 
Adâncimea de pozare va fi de 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti, lucrările 
fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 


- 
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Prezentuî aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul 

anexă, - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



ReăiDMJ 3ex./31.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpy/vvww.Dmb.ro/institutii/orimaria/directii/directia mediu/avize arbori_in_consultare/avize arbori i n consultare.php 

pe data de.. .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2549/ 1723975A 
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CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada 
Matei Voievod- , sector 2, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1723975/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.25496^ .0^.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat 
în Strada Matei Voievod nr. sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.02.2019 emis 

de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare 
nr - şi Soluţie de acces nr. emise de Distrigaz Sud 

Reţele, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 
11, cu Dn 63 mm şi lungimea de 6m (5m + 1 m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, 
existentă în carosabilul din str. Matei Voievod. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi 
realizat pe domeniul public şi va traversa parţial carosabilul şi trotuarulja distanţa de 0,5 m de 
limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, iar pozarea conductei de branşament se va 
executa prin săpătură în şanţ deschis, cu lăţimea 0,4 m şi la adâncimea de 0,5-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în’ data de 09.05.2019 s-a constatat că în 
dreptul imobilului alimentat nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti afectaţi de lucrări. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul 

anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 


o a /uium 


Red:D.V. / 3ex./31.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.nmh rn/institi itii/nrimaria/diractH/direclia mediu/avize arbori. In consultare/avize arbori in consultare, PhB 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2553/1723957/. 
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CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr. 110, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Str. 
Glăvăneşti sector 2, Bucureşti” 

* *9 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1723957/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2553/02.04.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
Str. Glăvăneşti , sector 2", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis 

de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic. Extras de carte 
funciară pentru informare nr. , Aviz tehnic de racordare nr. 

emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului 

Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi 
stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în: 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 
SDR 11 cu Dn 32 mm şi lungimea de 4,0 m (3,Om + 1,0m reiser) şi a unui post de reglare- 
măsurare aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale 
redus presiune, Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Glăvăneşti, conform planului anexă 
la Certificatul de Urbanism. Lucrările de pozare subterană a conductei şi branşamentului 
proiectate se vor realiza prin săpătură. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există spaţii verzi, arbori /arbuşti afectate de execuţia lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr.. ” din 04.02.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul 

anexă - vizat spre neschimbare. 
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Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sîmona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V../3ex./30.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

ti»D“^wwwjomb.royinstitutii/orimaria/di^recti[/directia_medii^avize arbori.in. consullare/avize arbori in consultare.flfrp 

pe data de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: '!Alimentare cu energie electrică a imobilului din Şos. 
Pantelimon - â «, sector 2, Bucureşti" 


O 




Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin 

- împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 

nr - şi la Direcţia de Mediu cu nr. , prin care se solicită 

emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului din 
Şos. Pantelimon 2" vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 30.10.2018 

emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de Vânzare- 
Cumpărare aut. sub nr. , Fişa de soluţie nr. emise de E- 

distribuţie Muntenia SA, Memoriu tehnic, Aviz nr emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în 
zonă, împuternicire), lucrarea constă în: 

- realizare reţea electrică prin montarea unui cablu de joasă tensiune tip DC4146/5X, 
3x150+95N, pe un traseu de 68 m în domeniul public, PT 2099 existent în nişa bloc 102B, prin 
parcarea din dreptul blocului 102B din Şos. lancului 53, va traversa platbanda de spaţiu verde 
existentă în parcare, apoi va traversa carosabilul aleii din lateralul imobilului alimentat, până la CD 
2 - Cutia de distribuţie ce va fi montată pe proprietatea imobilului, la limita de proprietate a 
acestuia. Din CD 2 se va prevedea un cablu electric trifazat pe o lungime de 5 m până la FDCP- 
ul ce va fi amplasat în incintă, la limita de proprietate a imobilului. Pozarea cablului electric propus 
se va realiza în şanţ cu lăţimea de max 0,5 m, la o adîncime de 0,9 m în trotuar si 1,2 m la 
subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat traseul 
lucrărilor traversează platbanda de spaţiu verde în care există arbori plantaţi. 

în proximitatea traseului a fost inventariat următorul material dendrologic: 

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), diametru trunchiului 30-35 cm, h=10m, 

- 1 ex. Platanus sp.(platan); 
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- 1 ex. Robinia pseudoacacia sp. (salcâm), diametrul trunchiului 30-35 cm, parţial 
uscat; 

- 1 ex. Populus sp.(plop), diametrul trunchiului 50-60cm, h= 12-14m, 

1 ex. Prunus cerasifera sp.(corcoduş roşu), diametrul trunchiului 30 cm, h=10m, 

- 1 ex. Morus sp (dud), diametrul trunchiului 30 cm, h=12 m, 

- 1 ex. Tilia sp.(tei), diametrul trunchiului -15 cm, h-8 m. 

- 2 ex. arbuşti. 

I 


în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant ai Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre 
cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel 021/305.55.00, interior 4184. 

- în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul 
reţelei electrice propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

• Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei). 

- Este obligatorie delimitarea zonei de lucru, iar pământul rezulta din săpătură nu se 
va depozita pe domeniul public. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale cu privire la executarea lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are tşrjnen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOŞfX^gîftiS/, 
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întocmit, 

5ef Serviciu Avize si Acorduri 

Daniela VOINESCU ajT' 

Red:D.V.V 3ex./30.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http7/www. pmb.ro/instituti i/primaria/directii/directia mediLi/avize arbori_in_consultare/avize arbori in consultare.php 

pe data de . .. 


% 


20<S 


FUI Rpnina FBsaheta nr 47 cod costal 050013. sector 5, Bucureşti, România 


Wsvnsîi 













PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3597, 4718 / 1731977,1739031/. 

CĂTRE, 

Doamna 



romania2019.eu 

F*f«*rţa Bomârt» la Geniu Umni [uoc*r* 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULU11 BUCUREŞTI - Administraţia Domeniului Public Sector 1 

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Strada Măgura Florilor nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Măgura 
Florilor nr. , sector 1” 

Ca urmare a cererii depusă de dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr.17311977/25.04.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3597/02.05.2019 completă cu adresa înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1739031/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4718/23.05.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului în vederea obţinerii autorizaţiei de construire privind executarea lucrării: 

” Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Măgura Florilor nr. 9, sector 1 ”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentelor depuse la dosar (certificat de urbanism nr. 

, prelungit până la data de , emis de Primăria 

Sectorului 1 împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz Tehnic Definitiv nr 

emis de APA NOVA BUCUREŞTI S.A, Aviz de traseu nr. 
emis de Administraţia Domeniului Public din cadrul Primăriei Sector 1, Clasarea notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de 
deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, 
Netcity Telecom, C.F.R., Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ Racordarea la reţeaua de canalizare a imobilului din str. Măgura Florilor nr. , 
printr-un racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm SN8 cu lungimea de 7 m. Racordul 
proiectat se va lega prin intermediul unei piese de racordare cu articulaţie sferică pe canalizarea 
publică Dn30 cm existentă pe str. Măgura Florilor. 

■ Căminul de racord se va amplasa în incinta imobilului la maxim 2m de limita de 
proprietate, conform memoriului tehnic. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că 
traseul lucrărilor se realizează în carosabilul şi trotuarul din str. Măgura Florilor, în dreptul 
imobilului cu nr. 9. în proximitatea lucrărilor, la 2,0 m de limita de proprietate dreapta a imobilului 
există plantat în alveolă un ex. Tilia sp.(tei) cu diametrul de 35-40 cm, h=10-12m, faţă de care se 
va păstra distanţa de min 1,0 -1,5m . 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele: 

- în proximitatea arborilor existenţi în proximitatea traseului, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 
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- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul / executantul lucrării sunt răspunzători de respectarea condiţiilor din 
prezentul aviz 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
' expert Daniela VOINESCU 



întocmit, 



P^RASCA 



Red:F.P /3ex./30.05.2019 - prezentut aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http 7/www. Dmb ro/institutii/pnmaha/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


.. 

Nr. 4046/1734781/ 



romania2019.eu 

PtBfatftrţo tomart* ia Cenuu U^ni 


Către; SC APA NOVA SA - prin d-na 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Redimensionarea branşamentului de apă şi racordului de canalizare 
pentru imobilul situat pe str. Delea Veche nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734781/09.05.2019 şi la 
Direcţia de Medm cu nr. 4046/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Redimensionarea branşamentului de apă şi racordului de canalizare 
pentru imobilul situat pe str. Delea Veche nr. 29, sector 2, conform documentaţiei depuse 

? r :. • a Planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificam nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti 

Avizele/acordunle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
28.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m 
(branşament) + 7m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Delea Veche, perpendicular, până la 
aproximativ Im şi 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii, pe traseul 
branşamentului şi racordului existent. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare s au 
toaletare . - 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: 

Exp .JŞoxa nq PARASCA 

Red:P.R73ex.-29.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB - _ „ „ 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/dtrectia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_art)oriJn_consuHare.php , pe data de . 




DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 0^ 

f * 

/■ r ,? 

/ * 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


11 IUN. 233 

Nr. 1611,3950/1714643,1734439/ 




romania2019.eu 


Către: DL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Constantin 
Stere nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714643/01.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1611/04.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1734439/08.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3950/09.05.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Constantin Stere nr. , sector 1 , conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
05.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m, astfel: 

• din stâlpul existent în trotuarul din faţa imobilului alimentat, până la limita din partea 

dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
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veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Ne respectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art,4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: 





Red:P.R/3ex*-06.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/wAvw.pmb.ro/institirtit/primaria/difBCtii/directia_mediu/avi2e_artx>nJn„consultafB/avi20_artK)riJn_consuftare.php . pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIUIJm BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 2701 /1724722/. 


2fl/g 


CĂTRE, 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 

B-dul Banu Manta nr.2, apt.5, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


O Referitor la lucrarea: “Alimentarea cu energie electrică imobile locuinţe colective aparţinând 
BELVEDERE DEVELOPEMENT S.R.L., situate în Bucureşti, sector 2, Şos. Fabrica de 
Glucoză ri etapa I-IH” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1724722/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2701/05.04.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentarea cu energie 
electrică imobile locuinţe colective aparţinând BELVEDERE DEVELOPEMENT S.R.L., situate în 
Bucureşti, sector2, Şos. Fabrica de Glucoză nr.6-8, etapa l-IIT, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 

22.01.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, Fişa de soluţie 
nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Memoriu justificativ, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr. emis de 

Primăria Sectorului 2 Bucureşti,, Clasarea notificării nr. ' emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Acord de principiu nr. emis de Direcţia Urmărire 

Lucrări Mari de Infrastructură - PMB, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, împuternicire) lucrarea constă în : 

- Faza I - execuţie canalizaţie electrică pentru racordarea posturilor de transformare 
PTAB1, la reţeaua electrică de distribuţie, prin sistem intrare-ieşire pe cablul distribuitor 20kV 
(între T4870-T5095), existent în trotuarul nr. impare din str. Fabrica de Glucoză. Traseul cablului 
electric propus va avea aprox.320 m, din str. Fabrica de Glucoză (de la locul de manşonare -din 
dreptul imobilului cu nr. IE 202256), va subtraversa str. Fabrica de Glucoză, va continua prin 
străzile adiacente ansamblului de locuinţe alimentat, respectiv str. Mihail Sadoveanu şi str. Marin 
Preda, până la postul de transformare PTAB 1, propus a fi amplasat între bl.9 şi bl.10, în 
vecinătatea str. Marin Preda. Traseul va continua prin str. Marin Preda până la PTAB 5095 
existent în dreptul blocului13 aferent ansamblului rezidenţial din str. Fabrica de Glucoză nr. 6-8. 
Cablul utilizat va fi montat subteran în tub pliabil de 160mm, la adâncimea de 0,9 m în trotuare şi 
la 1.4 m la subtraversările de carosabil; 

- Faza II - execuţie canalizaţie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
posturilor de transformare PTAB2 şi PTAB 3 prin pozarea unui cablul de medie tensiune din 
staţia de transformare Obor şi a unui alt cablu din punctul de conexiune realizat în trotuarul nr. 
impare din str. Fabrica de Glucoză (în dreptul imobilului cu nr. IE202256). Traseul canalizaţiei 
electrice din staţia Obor până la punctul de conexiune din str. Fabrica de Glucoză este comun cu 
traseul avizat conform Certificatului de Urbanism nr. pentru lucrarea: 

"Extinderea reţelei electrice de racordare la RED a imobilului din str. George Constantin nr. 2-4, 
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sector 2’. Pe traseu! comun nu se vor executa lucrări de săpătură fiind montate tuburi de 
rezervă. 

Traseul canalizaţiei electrice propuse din punctul de conexiune, va subtraversa str. 
Fabrica de Glucoza, apoi va continua prin str. Mihail Sadoveanu (pe partea dreaptă a acesteia- 
sens dinspre str. Fabrica de Glucoză), până la str. Marin Preda. De la punctul de conexiune şi 
până la str. Marin Preda, traseul canalizaţiei electrice este comun cu cel executat în Faza I. 
Traseul va continua prin str. Marin Preda, adiacent cu limita de proprietate a imobilelor, până la 
PTAB 2 şi PTAB 3, ce vor fi montate în dreptul blşocului 8 şi respectiv 4 din ansamblul 
rezidenţial alimentat. 

- Faza III - execuţie canalizaţie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
postului de transformare PTAB4, pe un traseu cu lungimea 90m, în trotuarul/carosabilul din str. 
Marin Preda, prin sistem intrare-ieşire la cablurile prevăzute la Faza II. 

Lungimea totală a traseului canalizaţiei electrice va fi de 600 m-în domeniul public, 
iar modalitatea de săpătură ba fi foraj orizontal dirijat sau săpătură manuală. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 16.05.2019 s-au constatat: 

Pe traseul canalizaţiei electrice propuse în acest proiect nu sunt afectate spaţii 
verzi. Pe strada Fabrica de Glucoză se realizează lucrări de supralărgire carosabil, iar străzile 
Mihail Sadoveanu şi Marin Preda sunt în curs de execuţie, nefiind asfaltate. 

Peniru traseul canalizaţiei electrice comun cu traseul avizat conform Certificatului 
de Urbanism nr. pentru lucrarea: "Extinderea reţelei electrice de 

racordare la RED a imobilului din str, George Constantin nr. 2-4, sector 2', Direcţia de Mediu a 
emis avizul nr. 6525/1643255/20.08.2018. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aylz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. , emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planului anexă-vizat spre neschimbare. 

Beneficiarul, proiectantul, respectiv executantul lucrării vor fi răspunzători de execuţia 
lucrărilor şi respectarea legislaţiei în vigoare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECT 


Simo 



07.iUN.28» 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Rec^D.V, J 3ex./03.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www. pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize arbon in consultare/avîze_affewri_ir»_consultare.php pe data de 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3065/1727761 /. 


îîflJN. 2019 


CĂTRE, 

S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L. 

Strada Abus nr.20, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pentru 
imobilul situat în strada Cărămidăriei sector 6, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1727761/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3065/15.04.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: " Extindere conductă şi branşament de gaze 
naturale pentru imobilul situat în strada Cărămidăriei nr sector 6", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze 

naturale nr. şi Soluţie de acces nr. emise de Distrigaz 

Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr emis de Administraţia Străzilor, 

Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

plan de coordonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere conductă de gaze naturale din teavă PE 100 SDR 11 Dn 90 mm, 
prin carosabilul din str. Cărămidăriei, cu racord în conducta de gaze PE Dn 90mm, din Calea 
Giuleşti. Lungimea conductei de gaze propuse va fi de 73 m. Lucrările de execuţie se vor realiza 
prin foraj orizontal sau săpătură manuală şi pozarea conductei în şanţ deschis. 

- branşament de gaze naturale nou, individual, RP din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, 
cu lungimea de 9m (8m + Im reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul 
proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, PE 100 SDR 11 Dn 90 mm, propusă în 
carosabilul din str. Cărămidăriei. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe 
domeniul public şi va traversa parţial carosabilul şi trotuarul, până postul de reglare măsurare ce 
va fi montat în firidă, în proximitatea limitei de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea 
conductei de branşament se va executa la adâncimea de 0,5-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că în 
dreptul imobilului alimentat există platbandă de spaţiu verde cu vegetaţie crescută spontan, 
platbandă lipită de limita de proprietate a imobilelor. 


Bd Regina EKsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 












în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C-G M.B nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei. 
în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariaria POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 

i t 


Daniela VOINESCU 




T 
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http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directiiydirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php 
pe data de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


13. IUN. 2019 


Nr. 3067/1727964/. 


romania2019.eu 
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CĂTRE, 

S.C. MARNA SOC. COM. SERV. S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei, nr.4 sector ■"/, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Nicolae 
Caramfil sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. MARNA SOC. COM. SERV. S.R.L, înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1727964/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3067/15.04.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului 
din STR. Nicolae Caramfil , sector 1 ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

29.11.2018 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz nr. emis Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, Aviz tehnic de 

racordare nr. şi Fişa de soluţie nr. emise de E- 

distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană a unui cablu de joasă 
tensiune, 3x240+1 SON, pe un traseu de lungime 280 m în domeniul public, din PTS2459 existent 
în trotuarul nr. pare din Şos. Nordului, continuă prin acest trotuar până la intersecţia cu str. 
Nicolae Caramfil, va continua prin trotuarul nr. impare din aceasta şi va subtraversa prin foraj 
dirijat carosabilul din str. N. Caramfil până la cutia de exterior ce va fi amplasată în incinta 
imobilului alimentat, la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Pozarea cablului 
electric propus se va realiza în şanţ cu lăţimea de max 0,5 m, la o adâncime de 0,9 m în trotuar şi 
1,2 m la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că traseul 
lucrărilor subtraversează platbanda de spaţiu verde existentă în trotuarul nr.pare din str. Nicolae 
Caramfil, în care există un nr. de 4 ex. Fraxinus sp.( frasin) si 1 ex. Catalpa (catalpă), D=30- 
35cm, H=10-12m. 

De asemenea, în acelaşi trotuar există platbandă de spaţiu verde (gazon) la limita de 
proprietate a imobilelor. 

în trotuarul nr. pare din Şos. Nordului există aliniament format din platbandă cu lăţimea 
de 1,0 m, cu gazon şi lOex. arbori din specia Acer şi 10 ex. arbori Platanus (platan)-puiet, plantaţi 
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în aceasta şi platbandă gazonată, fără arbori plantaţi, lipită de limita de proprietate a imobilelor 
adiacente. 

în dreptul PTS 2459, platbanda gazonată este întreruptă de o porţiune de aprox 3 m 
betonată. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

• Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre 
cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4184, 

- în proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate sau din proximitatea 
traseulului reţelei electrice propuse, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei). 

- Este obligatorie delimitarea zonei de lucru, iar pământul rezulta din săpătură nu se 
va depozita pe domeniul public. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



07. IUN. 2019 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


i 5 r Pf 

Nr. 3087/1728103/. 


romania2019.eu 
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CĂTRE, 

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. 

B-dul Mărăşeşti nr. 28, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 
DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Prof Dr. 
Anton Colorian 7 sector 4, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1728103/15.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3087/16.04.2019, 
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: " Branşament de gaze naturale 
pentru imobilul din Str. Anton Colorian nr sector 4”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 27.04.2018 

emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de 
vânzare autentificat sub nr. , Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze 

naturale nr. şi soluţie de acces nr. emise de Distrigaz 

Sud Reţele, Aviz de traseu nr emis de Direcţia de Gospodărire Locală 

Sector 4, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea va consta în: 

- realizare branşament de gaze naturale, individual, redusă presiune, din PE 100 
SDR 11 cu Dn 32 mm şi lungimea de 5,0 m (4,Om + 1,0m reiser) şi a unui post de reglare- 
măsurare aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn 
125 mm existentă în carosabilul din str. Dr. Anton Qolorian. Lucrările de pozare subterană a 
branşamentului proiectat se vor realiza prin săpătură manuală în şanţ de lăţime 0,4 m, prin 
carosabil şi trotuar, din conducta existentă până la PRM-ul ce va fi montat la 0,5 m de limita de 
proprietate dreapta a imobilului alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că la 
limita de proprietate din partea stângă a imobilului alimentat există plantat în aliniamentul din 
trotuar un ex. Prunus pisardii sp.(corcoduş roşu)-puiet, în alveolă. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

- în proximitatea arborelui existent în proximitatea traseulului lucrărilor propuse, 
săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 
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* în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţa 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea alveolei). 

in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau_de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art-4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


POPA 
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întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romanla2019.eu 


Nr. 3333/1730017/.. 

IUN. 2013 

CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Str. 
Astronomului ' sector 1, Bucureşti" 

7 9 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1730017/18.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3333/19.04.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: " Branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
Str. Astronomului , sector 2", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare autentificat sub nr. , Aviz tehnic de racordare 

nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz Direcţia Transporturi -CTC nr. 

’ ^ v ’ z . nr ‘ emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, avize 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea va consta în: 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 
SDR 11 cu Dn 32 mm şi lungimea de 4,0 m (3,Om + 1,0m reiser) şi a unui post de reglare- 
măsurare aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale OL 
03” existentă în carosabilul din str. Astronomului. Lucrările de pozare subterană a conductei şi 
branşamentului proiectate se vor realiza prin săpătură, prin carosabil şi trotuar, din conducta 
existentă până la PRM-ul ce va fi montat la 4 m de limita de proprietate stânga a imobilului 
alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există spaţii verzi, arbori /arbuşti afectate de execuţia lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 


Bd Rugina Elisabeta nr 47. cod postai 050013. sector 5. Bucureşti Homânia 



















Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 3350,4390/1730165,1737848/ J 'HîîOOÎS 


Către: SC APA NOVA SA - prin d-na Caria Mehedinteanu 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr.1, sector 1 
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Branşament la reţeaua de apă pentru imobilul de la adresa 
bd. Regina Elisabeta < ţ sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730165/19.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3350/22.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1737848/17.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4390/20.05.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament la reţeaua de apă 
pentru imobilul de la adresa bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, sector 3", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. 763R/1569677 din 18.12.2017 cu prelungirea valabilităţii până pe data de 
18.12.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. 5349/28.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de PS 3, avizul Ministerului Culturii nr. 
604/Z/10.04.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
30.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de Im, astfel: 

• din branşamentul existent pe str. Academiei, pe gangul de acces către imobilul 
alimentat. 


• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are te^eo de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV 
Simona-Mariana P 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3351/1730167/ 


Către: SC APA NOVA SA — prin d-na 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe bd. Ion lonescu de la 
Brad nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730167/19.04.2019 şi la 
Direcţia de Medju cu nr. 3351/22.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe bd. Ion lonescu de la 
Brad nr. 66, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, 
avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării 

efectuate pe teren în data de 05.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de lOm, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul bd. Ion lonescu de la Brad, până la 
aproximativ 6m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

opr 

întocmit: 

Exp. RwiBo a PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 3352/1730170/ ^ 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Miercani nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730170/19.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3352/22.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Miercani nr. 30, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul 
Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 

teren în data de 05.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 9m (branşament) + 7m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Miercani, perpendicular, până la 

aproximativ 2m şi 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de f rişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simor " * ~~ n A 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Romana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 3357/1730046/.. 

CĂTRE, 

S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. 

Strada Caraiman nr. 63, sector 1, Bucureşti 

1 i 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Daniel 
Danielopolu r sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin Domnul ' 

M, înregistrată la P.M.B. cu nr.1730046/19.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.33b//22.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:” Alimentare 
cu energie electrică a imobilului din str. Daniel Danielopolu nr. , sector 1", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

07.03.2019 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare aut. nr. , Memoriu justificativ, Aviz tehnic de racordare nr. nr. 

, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului 

Public Sector 1 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare punct de conexiune înglobat în parterul clădirii beneficiarului care va fi 
alimentat cu energie electrică prin racord intrare-ieşire, manşonare la cablul distribuitor dintre PT 
3740 şi T4477. Traseul canalizaţiei electrice va porni din ’dreptul PT3740 (trotuarul adiacent 
imobilului cu ), va continua prin trotuarul nr. pare din str. Daniel Danielopolu, până în 

dreptul imobilului cu nr , unde va pătrunde pe proprietate beneficiarului, la nou post de 
transformare din incinta proprietăţii. Lungimea traseului pe domeniul public va fi de 90 m, iar 
lăţimea şanţului de pozare a cablurilor electrice va fi de 0,6m şi va fi respectată distanţa de min. 1 
m faţă de arborii aflaţi în aliniamentul stradal. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse există aliniament stradal sub formă de 
platbandă cu gazon şi 4 ex. Acer sp.(arţar) plantate în aceasta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

* in proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate sau din proximitatea 
traseulului reţelei electrice propuse, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptata 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- in timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei). 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR ŞŞIŞyTIV, 
Simona-F 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3496/1731773/.... 


tăw/mg 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A. 

B-dul Uverturii nr. 194-200, sector 6, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Calea Dudeşti nr.191, sector 3, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe 
Drumul Lunca Tâmavei şi pe drum de acces, sector 3, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ERBAŞU EDIL 
CONSTRUCT S.A., pentru HEFAISTOS RESIDENCE, cerere înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1731773/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3496/25.04.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: " Extindere conductă de gaze naturale şi 
branşamente pe Drumul Lunca Tâmavei şi pe drum de acces, sector 3", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

21.09.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare aut. cu nr. , Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze 

naturale nr. emise de Distrigaz 

Sud Reţele, Aviz de traseu nr emis de Primăria Sector 3 - Direcţia Servicii 

Publice, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulaţie-PMB, Clasarea notificării 

nr. de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale 

emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea va consta în: 

- realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR 11, cu Dn 125 

mm pe Drumul Lunca Târnavei şi drumul de acces, cu racordare în conducta de gaze PE 100 
SDR11 Dn 125 mm, existentă în carosabilul din Drumul Târnavei. Traseul conductei proiectate va 
subtraversa parţial carosabilul din Drumul Tâmavei, apoi prin drumul de acces, până în dreptul 
imobilului cu nr. din str. Drumul Târnavei, unde va avea cap terminal; 

- realizare branşament de gaze naturale din PE 100 SDR 11, cu Dn 63 mm şi 
lungimea de 2,5 m (1,5 m + 1,0 reiser), pentru imobilul din Drumul Lunca Târnavei nr. 20-22A. 
Branşamentul propus se va racorda în conducta de gaze naturale Dn 125 mm, propusă spre 
execuţie pe drumul de acces. Branşamentul va traversa parţial drumul de acces până la PRM - 
postul de reglare măsurare ce va fi montat la 0,5 m de limita de proprietate stânga a imobilului 
alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti. 
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In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 


în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 

I Irhantem r»r 
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Nr. 3581/1732188/ 


Către: 


- pentru E-DISTRIBUŢiE MUNTENIA SA 




Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul 
Regimentului nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732188/25.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3581/02.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul 
Regimentului nr. 101 A, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de lOm, astfel: 

• din FDCP-ul existent pe terenul imobilului cu nr. cadastral IE 263318, prin drumul 
de servitute (drum de pământ), până la noile BMPT-uri montate în incinta 
imobilului alimentat, în firide prevăzute în decupajul gardului, fără depăşirea 
aliniamentului. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POP 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINB^U 

întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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Nr. 3585/1732122/ 

Către: î ^ WţL pentru 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Panciu nr. 
, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732122/25.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3585/02.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Panciu nr. 
55, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. 

), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 32m, astfel: 

• din stâlpul existent la limita din partea dreaptă a imobilului nr. 64 din str. Panciu, 

subtraversează str. Panciu, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Panciu, până la 

limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997’Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp Roxana PARASCA 



G7.lUN.2iM 
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http://www.pmb, ro/instilutii/primaria/directii/directia mediu/avi 2 e_arbori in_consultare/avize M arbori_in_consultare.php t pe data de 
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Nr. 3786, 5046/1732847,1740777/. 
CĂTRE, 


u m,iw 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru 
imobilul din Aleea Argedava nr. 26-28, sector 2, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de D-na , înregistrată la P.M.B. cu 

nr. 1732847/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3786/07.05.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1740777/28.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.5046/29.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” 
Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul din Aleea Argedava 
nr. , sector 2", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. " din 15.10.2018 

emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Contract 
de vânzare autentificat sub nr. Aviz nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare 
şi stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în: 

■ realizare branşament de apă potabilă pentru imobilul din Aleea Argedava nr. 
executat din PEID 40x3,6mm (Dn 30mm) cu lungimea de 9 m, ce va fi legat la conducta de apă 
potabilă din PEID De 125mm existentă în carosabilul din Aleea Argedava. Traseul branşamentului 
propus va traversa parţial carosabilul, trotuarul şi lotul care asigură accesul din stradă (IE 

), până la căminul de branşament ce va fi montat la max. 1 m de limita a imobilului cu nr, 

)• 

■ realizare racord de canalizare menajeră pentru imobilul nr. din Aleea 

Argedava din tuburi PVC 160x3,6mm, cu lungimea de 7m, Hcanal=1,58 m, Hcr=1,2m şi panta de 
5%. Racordul se va lega la canalizarea publică din PVC 250mm existentă pe Aleea Argedava. 
Traseul raccordului de canal propus va traversa carosabilul, trotuarul şi lotul care asigură accesul 
din stradă ( până la căminul de racord propus se va amplasa în incinta imobilului, în 

proximitatea limitei de proprietate a imobilului deservit. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că pe traseul 
lucrării nu există spaţii verzi, arbori /arbuşti afectate de execuţia lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută in traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4 r lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



07. IUN. 


Red:D.V../ 3ex.Z04.06, 2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile ii PMB 

htto^/wvw.omb ro/institirtil/primaria/directii/directia mediu/avize arbori In consgllare/avize arbori in consultatg.php 
pe data de. 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 3836/1 733680/ ţ l |UN. M 

Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 

registratura PMB 

pentru E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Buhuşi 
nr. ), sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1733680/07.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3836/08.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Buhuşi nr. 10 
B (fost 4-14), sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, 
aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 30.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
370m, astfel: 

• din PT2780, străbate trotuarul aferent blocului 2 din Aleea Buhuşi, continuă prin 
trotuarul nr. pare al str. Buhuşi, subtraversează str. Poştaşului, apoi prin trotuarul nr. 
pare al str. Buhuşi, până la noul FDCP8m, amplasat în incintă, la limita de 
proprietate, la aproximativ 13m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din parcare şi spaţiu verde din 
vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul rad icul ar al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/al veolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaietare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Simona-Maria 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



nmm 


Red;P,R./3ex,-03.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 

http://www.pmb ro/instîtutii/pnmaria/directii/directia_medlu/avize_art)Ori jn consulta re/avize_arboriJn_consultare.php , pe data de. 
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Nr. 522, 3655/1702578,1732591/ 

CĂTRE, 

S.A. MIRALINSTAL COMPANY S.R.L. 

Aleea Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucureşti 

Spre stiintă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Intr Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe str. Ion 
Agârbiceanu t * 7 , sector 3, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., cerere 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1702578/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.522/29.01.2019, 
completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732591/02.05.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.3655/03.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: ” Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe str. Ion Agârbiceanu 
nr , sector 3” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Contract de vânzare autentificat cu nr. ■ 3, Aviz tehnic de racordare nr. 

emis de Distrigaz Sud Reţele Aviz de traseu nr. emis de 

Primăria Sector 3 - Direcţia Servicii Publice, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă RP din PE 100 SDR 11 
Dn 125 mm şi lungimea totală de 77 m, pozată în domeniul public, cu racordare în conducta de 
distribuţie gaze naturale Dn 125 mm existentă pe partea nr. poştale pare, montată îngropat în 
carosabilul din str. Ion Agârbiceanu. Conducta de gaze proiectată va străbate carosabilul din str. 
Ion Agârbiceanu, de la punctul de racordare până în dreptul imobilului cu nr. din str. Ion 
Agârbiceanu, unde conducta va avea cap terminal. Pozarea conductei se va realiza în şanţ 
deschis realizat prin săpătură, 

- realizare branşament de gaze naturale, din teavă de PE 100 SDR 11, Dn 63 mm şi cu 
lungimea de 12m (llm+lm riser). Branşamentul de gaze propus vor fi racordat la conducta de 
gaze Dn125mm, propusă în carosabilul din str. I. Agârbiceanu, iar traseul acestuia va traversa 
carosabilul până în incinta imobilului alimentat. Lucrările de pozare a branşamentului se vor 
executa prin săpătură în şanţ deschis, iar acesta va fi montat la adâncimea de 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că în 
trotuarul din faţa Şcolii Gimnaziale nr.196 există aliniament stradal cu 7 ex. Populus sp ( plop) 
având diametrele trunchiurilor cuprinse între 35-60 cm, h=15 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat în proximitatea lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi 
suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, 
iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



EXECUTIV, 
ana POPA 


*2 fon. 2019 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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Nr. 675,3657/1703633,1732548/ H |(jn 2I)ÎÎ 
Către: Dl. 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Aristotel 
nr , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1703633/31.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 675/01.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1732548/02.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3657/03.05.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
str Aristotel nr , sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe 
o lungime de 7m, astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul str. Aristotel, prin trotuarul nr. impare al str. Aristotel, 
până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană la limita 


de proprietate. 


în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 




Şef Serviciu Avize şi Acorduri 



întocmit: ‘ 

Ex&Roxana PARASCA 
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Nr. 1352, 3592 /1712223, 1732224/. ^ 

CĂTRE, 

S.A. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. GRID SITAL S.R.L. 

Strada Steluţei nr. 11, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe B-dul 
Timişoara şi proprietăţi particulare, sector 6, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1712223/22.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1352/25.02.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732224/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
3592/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: 
" Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe B-dul Timişoara şi proprietăţi particulare, 
sector 6", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Soluţie de acces nr emise de Distrigaz Sud Reţele, Autorizaţia de 

construire nr emisă de Primăria Sectorului 6, Aviz de traseu nr. 

emis de Primăria Sector 6- ADPDU S6, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea distribuţie gaze naturale cu o conductă din PE 100 SDR 11 
Dn 180 mm şi lungimea totală de 107 m (57 m pe domeniul public şi 50 pe domeniul privat), cu 
racordare în conducta de distribuţie gaze naturale Dn 200 mm existentă, montată îngropat în 
carosabilul din B-dul Timişoara, pe partea numerelor poştale impare. Traseul conductei de gaze 
proiectate va subtraversa prin foraj orizontal, carosabilul din B-dul Timişoara, (pe sub linia de 
tramvai), va traversa trotuarul nr. pare, apoi va pătrunde pe drumul de servitute (pozată pe 
partea stângă a acestui drum, spre imobilul cu nr. din B-dul Timişoara. 

- realizare unei extindere conductă gaze naturale cu o conductă din PE 100 SDR 11 Dn 

125 mm şi lungimea totală de 81 m realizată în domeniul privat, cu racordare în conducta de 
gaze nou propusă Dn 180mm. De la punctul de cuplare, extinderea propusă cu Dn 125 mm, va 
străbate aleea (drum de servitute) dintre imobilele din B-dul Timişoara până în 

dreptul corp clădire B9 din B-dul Timişoara nr. , unde conducta va avea cap terminal.; 
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* realizare 2 branşamente de gaze naturale noi, din teavă de PE 100 SDR 11, Dn 90 mm 
şi cu iungimea de 13m (12m+1m riser) fiecare şi a două postului de reglare-măsurare aferente 
branşamentelor. Branşamentele de gaze propuse vor fi racordate la conducta de gaze 
Dn125mm, propusă în drumul de servitute. Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse pe 
domeniul privat se vor executa prin săpătură. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că în 
trotuarul aferent nr. pare din B-dul Timişoara există aliniament stradal care nu va fi afectat de 
lucrări. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, 
iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în 

/1697137 din 12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din aviz. 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



O 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 

A 
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Nr. 1353,4047/1712461,1734938/ 

14. IUN, 2018 

Către : SC GRID SITAL SRL 

Str. Steluţei nr. 11, sector 1 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
drumul de exploatare dintre imobilele cu IE 215031 şi IE 201738 şi pe aleile de acces 
aferente imobilului cu adresa b-dul Timişoara nr. , sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1712461/22.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1353/25.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1734938/09.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4047/10.05.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "Extindere reţea de distribuţie a 
gazelor naturale şi branşamente pe drumul de exploatare dintre imobilele cu IE 215031 şi IE 
201738 şi pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa b-dul Timişoara nr. 103 P, 
sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, adresă 
emisă de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data 
de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 443m 
(115,2m domeniul public + 327,8m domeniul privat), astfel: 

• din conducta existentă, subteran, pe drumul de exploatare, continuă pe drumul de 
exploatare, trece prin spaţiu verde, până la aproximativ Im faţă de limita din partea 
stângă a proprietăţii şi pe proprietate private până la noile firide montate în decuplajul 
gardului, în nişa clădirilor, conform reglementărilor legale. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicuiar al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşa re nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
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radicular ai acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/aiveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRE 


UTIV, 

POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


f 


întocmit: 

Exp. Roxan&PARASCA 
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Nr. 2508, 3831, 4701/1723505,1733626,1738522/. 2 0§ 


CĂTRE, 

S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A. 

B-dul Uverturii nr. 194-200, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ 

Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 t Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşament pe B-dul 
Timişoara (subtraversare) şi pe aleea de acces aferentă imobilului cu adresa B-dul 
Timişoara-C~, sector 6, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1723505/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2508/01.04.2019, completată cu 
documentaţiile înregistrate la P.M.B. cu nr.1733626/07.05.2019şi nr.1738522/21.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3831/08 .05.2019 şi nr. 4701/22.05.2019, prin care se solicită emiterea 
avizului privind executarea lucrării: ” Extindere conductă gaze naturale şi branşament pe B-dul 

O Timişoara (subtraversare) şi pe aleea de acces aferentă imobilului cu adresa B-dul Timişoara 6D, 
sector 6", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu pianul anexă, Memoriu tehnic, 
Dovada deţinerii proprietăţii asupra imobilului, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze 
naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. emis 

de Primarul Sector 6, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Aviz nr. emis de ADPDU S6, Clasarea notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea 
va consta în: 

- realizare extindere conductă de gaze naturale PE 100 sdr 11 Dn 180mm, cu racord 
în conducta de gaze naturale Dn 180mm existentă în carosabilul din B-dul Timişoara, pe partea 
nr. impare. Traseul conductei de gaze naturale propuse va subtraversa carosabilul din b-dul 
Timişoara, apoi va continua prin aleea de acces din beton către imobilul din B-dul Timişoara 
nr.6D, prin lateralul blocului până în dreptul imobilul cu nr.6D, unde conducta va avea cap 
terminal. Lungimea conductrei de gaze propusă va avea lungimea de 254 m. Domeniul public 
afectat de lucrări va fi de 46 m. 

-realizare branşament de gaze naturale, individual, din PE 100 SDR 11 cu Dn 63 mm 
şi lungimea de 7,0 m (6,0m + 1,0m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn 180 mm propusă 
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prin acest proiect. Lucrările de pozare subterană a branşamentului proiectat se vor realiza prin 
săpătură manuală în şanţ deschis, la adâncimea de 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului de pozare a conductei de gaze propusă s-a inventariat următorul material 
dendrologic: 

-1 ex. Prunus cerasifera (cordcoduş), diametrul trunchiului = 20 cm, h=8m; 

- 6 ex. Acer negundo (arţar), diametrul trunchiului = 25-40 cm, h=12-14 m ( din care un ex. 
parţail dezrădăcinat; 

-1 ex. Malus sp. (măr), diametrul trunchiului = 20 cm, h=6m, 

- 3 ex. Tilia sp. (tei), diametrul trunchiului = 20 cm, h=8-10m, 

- 5 ex. Populus canadensis (plop), diametrul trunchiului = 100 cm, h=16m, 

-1 ex. Malus sp. (măr), diametrul trunchiului = 20 cm, h=8 m, stanga acces imobil, 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

- în proximitatea arborilor existenţi în proximitatea traseulului lucrărilor propuse, 
săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în cazul în care, în timpul execuţiei lucrărilor nu poate fi respectată distanţa faţă de 
arbori (min.1,0 -1,50 m) şi vor fi secţionate rădăcinile acestora, pentru înlăturarea pericolului de 
prăbuşire, defrişarea acestora se va realiza numai după obţinerea avizului de specialitate emis în 
urma unei solicitări punctuale (defrişare ce va implica şi plantare de arbori în compensarea celor 
defrişaţi). _ 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării sunt răspunzători de executarea lucrării şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


ftgOTOR^XECUTIV, 

Jiimortă-Mariana POPA 

întocmit, 

1 2 luNL ?(}}$ Sef Serviciu Avize şi Acorduri 

Daniela VOINESCU 
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NrT3334 /1730015/. 

CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr,4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pe str. Barajul Argeş ' 
sector 1, Bucureşti” 

7 9 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1730015/18.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3334/19.04.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Branşament de gaze naturale pe str. 
Baraj Argeş nr. , sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 08.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras 
de carte funciară pentru informare pentru CF nr. Memoriu tehnic, Acord de acces la 

sistemul de distribuţie gaze naturale nr. şi Soluţie de acces nr. 

emise de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis de 

Consiliul Local Bucureşti Sector 1 - ADP SI, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Ministerul 

Culturii şi Identităţii Naţionale, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 63mm, cu 
lungimea de 3,5m (2,5m+1 m riser) şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de 
gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn 125 mm, existentă în carosabilul din 
str. Intrarea Epocii. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin carosabil şi 
teren imobil, la 0,5 m de limita din dreapta a proprietăţii a imobilului alimentat (din str. Epocii). 
Pozarea conductei se va realiza în şanţ deschis, cu lăţimea de 0.4m realizat prin săpătură, iar 
adâncimea de pozare va fi de 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor nu există spaţii verzi/arbori sau arbuşti afectaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr din 08.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 
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Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condiţiilor din aviz atrage anularea 
acestuia. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4. lit, b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V../ 3ex./11.06 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.Dmb.ro/institutii/DrimaHa/directii/d1rectia mediu/avize arbori in consultare/avize artiori.in_consuttare.php 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rom^iogQlg.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3347/1729734/ U IUN, 2019 

Către: SC APA NOVA SA - prin d-na 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă la imobilul situat pe str. Spiniş * ._. ; 

scara 2, sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729734/18.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3347/19.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă la imobilul situat pe str. Spiniş nr. 1, bl. 19, scara 2, 
sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 13m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în trotuarul/parcarea nr. impare al str. Spiniş, 

perpendicular, până la aproximativ 3,5m faţă de limita din partea stângă a spaţiului 

verde scara 2, bl. 19. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţeior de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 





Red:PR./3ex.-11 06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb ro/înstitut i/phmaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_con$ullare/avize_arboriJn_con$uHare php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanlq2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


O 

O 


O 

o 


Nr. 3353/1730172/ H. IUN, ZOB 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din 
str. Temişana nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730172/19.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3353/22.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din 
str. Temişana nr. 17, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. , vă comunicăm că, în urma 

verificării efectuate pe teren în data de 07.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 8m (branşament) + 6m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Temişana, perpendicular, până la 
aproximativ 2m şi 3,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECT 

Simona- 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red P.R73ex.-12.06.2019 * prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 




http^/www.pmb.raflnstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_art)oriJn_consultare/avize_art}oriJn M consultare.php , pe data de M1 ^ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI [OmQnia201?,gU 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3354/1730174/ 

Către: SC APA NOVA SA 




Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - S-cft// Poligrafiei nr. 4, sector 1 


o 

o 


o 

o 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe 
Intrarea Măgireşti nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730174/19.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3354/22.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe Intrarea 
Măgireşti nr. 6, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul 
Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 

pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 8m (branşament) + 7m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul Intrării Măgireşti, perpendicular, până la 
aproximativ 4,5m şi 6m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECU 
Simona-Maria 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU ^ 

întocmit: 

foxa&a PARASCA 



Red P-R.73ex.-1 1.06.2019- prezentul aviz a fosl pos a pe site-ul PMB 

http7/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/av!ze_artM)riJn - consultare/avize_artM)rijn_consultare.php , pe data de, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

ngmMi ta CanMJ \X*r* tucţwn* 


Nr. 3355/1730176/” 1 HI 2019 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - S-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 


O 

o 


Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei de canalizare pe str. Christian Teii (între 
str. Biserica Amzei şi b-dul Dacia), sector 1, Bucureşti 


o 

o 


Referitor ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730176/19.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3355/22.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „înlocuirea reţelei de canalizare pe str. Christian Teii (între str. Biserica 
Amzei şi b-dul Dacia), sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

cu prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor 
şi ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. , vă comunicăm că, în urma 

verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 220m, astfel: 

• în carosabilul str. Christian Teii pe tronsonul cuprins între str. Biserica Amzei şi 
b-dul Dacia 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există un arbore în spaţiu 
verde al blocului din str. Christian Teii nr. 27, faţă de care se păstrează o distanţă 
de minimum 3m. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz favorabil 
condiţionat ai execuţiei lucrărilor menţionate, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia 
înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişar e sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

-f 


întocmit: 

ExpJRoxanaPARASCA 


o 



U IUN. 2019 


Red: P.R./4ex.-11.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www pmb ro/mstitutii/pnmana/direclii/directia jnediu/avî 2 e_arboriJn_consuttare/avize_arboriJn_consultare php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 3358/1730244/, 




CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 


jctor 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Intr. Odobeşti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Aleea 
Păcală nr. ' sector 3, Bucureşti” 

7 i 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul 
, înregistrată la P.M.B. cu nr.1730244/19.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.3358/22.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" Alimentare 
cu energie electrică a imobilului cu adresa Aleea Păcală nr. , sector 3", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

06.11.2018 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă. Contract de 
vânzare-cumpărare aut. nr. , Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. 

şi Fişa de soluţie nr. emise de E-distribuţie Muntenia 

SA, Aviz de traseu nr. de Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 

3 Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz 

nr. emis de METROREX SA, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale 

emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare branşament electric nou, trifazat, prin pozarea subterană a unui cablu 
electric tip 3x25+16C din CS-cutia stradală existentă pe trotuarul din str. Mihai Bravu x Aleea 
Păcală până la un BMPT-bloc de măsură şi protecţie trifazat ce va fi amplasat în incinta imobilului 
alimentat, la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Traseul canalizaţiei electrice 
propuse va afecta trotuarul din str. Mihai Bravu x Aleea Păcală, va traversa carosabilul din Aleea 
Păcală, va continua prin trotuarul aferent nr. pare din str. Aleea Păcală, până în dreptul imobilului 
cu nr. . Lungimea totală a traseului, realizată pe domeniul public va fi de 90 ml. Pozarea 
cablului electric se va executa în şanţ realizat prin săpătură cu lăţimea de max.0,5 m. Pe traseul 
canalizaţiei nu va fi afectată vegetaţia. 


Bd. Retina Elisabeta nr 47. codnosfatOSOOia SflrtnrS Rnniradi Rnmânia 

















2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse, în trotuarul din Şos. Mihai Bravu, există 
aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori din specia Platanus (platan) plantaţi în 
aceasta. ^ 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate sau din proximitatea 
traseulului reţelei electrice propuse, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată 
condiţiilor din teren care sâ nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus in pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei). 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



12.ÎI/N. Z01Î 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3359/1730251/. 





romanla2019.eu 

rii^'ţjbin C , b' ifi J > i "N+r *'■ 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, Bucureşti 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament energie electrică pentru imobilul situat în str. 
Salva , sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de Domnul , înregistrată la P.M.B. cu 

nr.1730251/19.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3359/22.04.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: " Branşament energie electrică pentru imobilul situat 
în str. Salva , sector 1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz tehnic de racordare nr. şi Fişa de soluţie nr. 

emise de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare branşament electric trifaza prin montarea subteran a unui cablu tip 
3x25+16C, pe un traseu de 18 m (8 m în trotuar + 10 m pe stâlp), pe domeniul public. 
Branşamentul electric propus va fi alimentat din LEA existentă pe stâlpul montat în trotuarul din 
dreptul imobilului cu nr.87 din str. Salva, prin trotuar, până la BMPT ce va fi montat la limita de 
proprietate a imobilului alimentat, încastrat în gard. Cablul va fi pozat în pământ, la adâncimea de 
0,9m în trotuar, în şanţ executat prin săpătură manuală. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că în 
proximitatea lucrărilor, în trotuarul unde se execută lucrarea există platbandâ înierbată cu lăţimea 
de 1,0 m, în care sunt plantaţi 1 ex. Salix sp.(salcie) cu diametrul de 25-30 cm, h=6m, 2 ex. tufe 
de trandafiri, 3 trunchiuri arbori fără coronament. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- iste interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va 
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 04.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



POPA 


întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 

Şf 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romaniq2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 3658 71732659/. 


CĂTRE 

ELECTRICA RACORD INSTAL SRL 

Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 63, cam.43/1, sector 5, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu iituat 

pe strada Franceză - Muzeul Municipiului Bucureşti, sector 3, Bucureşti " 

Ca urmare a cererii depuse de ELECTRICA RACORD INSTAL SRL, înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1732659/02.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3658/03.05.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Alimentare cu 
energie electrică a imobilului cu nr. 19-23 situat pe strada Franceză - Muzeul Municipiului 
Bucureşti, sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Aviz de traseu nr emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în : 

- realizarea alimentării cu energie electrică a imobilului cu nr. situat pe 
str. Franceză, sector 3, se va prevedea un racord electric subteran prin manşonare la 
distribuitorul de lOkV dintre PT1877-PT468 în sistem intrare-ieşire, în trotuarul nr. impare 
din str. Franceză, în dreptul Bisericii "Sfântul Antonie Curtea Veche”. Traseul cablurilor 
electrice va străbate trotuarul nr. impare până în dreptul imobilului alimentat, va continua 
prin incinta acestuia până la noul PT ce se va amplasa în incinta imobilului, la demisol. 
Lungimea traseului racordului propus va fi de 45 m din care 35 m pe domeniul public şi 10 
m pe proprietatea imobilului alimentat. Lucrările de pozare cabluri electrice se vor executa 
prin săpătură deschisă Lucrările nu vor afecta vegetaţie, spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019 s-a constatat că 
pe traseul canalizaţiei electrice propuse nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti afectaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Având în vedere că imobilul situat pe str. Franceză nr.19-23 figurează pe Lista 
Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată, la poziţia 131 Cod LMI 2015 - B-l-s-A- 
17896 (Curtea Veche), 132 - Cod LMI 2015 B-l-s-A-17896.1 (Ruinele Palatului Domnesc), 
133-Cod LMI 2015 - B-l-s-A-17896.2 (Fundaţiile Cetăţii Bucureştilor), 1060- Cod LMI 2015 
- B-ll-a-A-18779 (Ansamblul Medieval "Curtea Veche "), 187 - Cod LMI 2015 - B-ll-s-A- 
17909 (Centru istoric), prezentul aviz este valabil numai în prezenta avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru execuţia acestei lucrări. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H,C.G.M,B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit. 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI [^pan'iiiqE^eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 3832,11808/1733735,1690459/ lUUOl? 

Către: DL 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Serg. 
Apostol Gheorghe Constantin nr. , sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690462/14.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11809/17.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1733735/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3832/08.05.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Serg. Apostol Gheorghe Constantin nr. 12, sector 6", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU 
sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.06.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 85m, astfel: 

• din PTAB 5405 existent în incinta imobilului cu nr. cadastral IE 228566, străbate 
parţial trotuarul şi carosabilul terenului cu nr. cadastral IE 228566, continuă prin 
trotuarul nr. pare al str. Serg. Ap. Gheorghe Constantin, prin trotuarul Intrării Apostol 
Constantin, până la aproximativ 7m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţeior de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C G.M.B nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp , Roxana PARASCA 



7 2. IUN. 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI pmania2019,eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr.4148/1735680/. *... u 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărâşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE - SERVICIUL UTILITĂŢI PUBLICE 

Strada Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale cu conducte şi 
instalaţii de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe str. Răşinari, b-dul 1 
Decembrie 1918, str. Codrii Neamţului, sector 3, Bucureşti ” 


Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST 
ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735680/13.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.4148/14.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării 
”Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale cu conducte şi instalaţii de racordare MP din 
PE 100 SDR 11, pe str. Răşinari, b-dul 1 Decembrie 1918, str. Codrii Neamţului, sector 
3", vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Adresa nr emis de Primăria Sector 3 - Direcţia Servicii Publice, 

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz 

nr. emis de Primăria Sectorului 3 Bucureşti, Temă de proiectare nr. 

emisă de Distrigaz Sud Reţele-Engie, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• înlocuirea conductelor RP şi branşamentelor de gaze naturale existente din OL pe 
str. Răşinari, B-dul 1 Decembrie 1918 şi str. Codrii Neamţului se vor înlocui cu conducte PE 
100 SDR 11 cu diametre Dn 180mm ( 50 ml), Dn 125 mm ( 557 ml), respectiv Dn 90 mm ( 
275ml). Conductele de gaze proiectate se vor racorda la conductele existente 
- Conducta proiectată din PE100 SDR 11 Dn 180mm, pe str. Ră 
în conducta din OL 06” existentă în carosabilul din B-dul 1 
conducta de MP Dn 180 mm, aflată în execuţie), în PCI; 
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■ Conducta proiectată din PE 100 SDR 11 Dn 125 mm pe str. Răşinari se va 

racorda în conducta din PE Dn 125 mm existentă pe str. Calistrat Hogaş, în PC2; 

* Conducta proiectată din PE 100 SDR 11 Dn 125 mm pe str.Codrii Neamţului se va 

racorda la conducta cu Dn 63mm , existentă pe str. Codrii Neamţului, în PC3; 

* Conducta proiectată din PE 100 SDR 11 Dn 125 mm pe str.Codrii Neamţului se va 

racorda in conducta Dn 125 mm, existentă pe str.Codrii Neamţului, în PC4; 

* Conducta proiectată din PE 100 SDR 11 Dn 125 mm pe str. Codrii Neamţului se va 

racorda în conducta Dn 90mm existentă pe str. Codrii Neamţului, în PC5. 

Carosabilul şi linia de tramvai de pe b-dul 1 Decembrie 1918 se vor subtraversa prin 
foraj orizontal. Lungimea estimată a traseului afectat de lucrări va fi de 882 ml, în domeniul 
public, prin carosabil, trotuar, alei sau spaţii verzi aferente blocurilor adiacente. Gropile de 
cuplare vor avea dimensiunile de 1,5 x 1,5 m. 

* înlocuirea unui nr.de 42 buc. branşamente cu conducte din PE 100 SDR11 şi Dn 
32mm, respectiv Dn 63 mm. Lungimea totală a branşamentelor ce se vor înlocui va fi de 321 
ml. Traseul de pozare al branşamentelor va fi prin carosabil, trotuar sau spaţiile verzi aferente 
blocurilor. 

2. la verificarea în teren efectuată în data de 07.06.2019 s-a constatat că : 

- traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale se va realiza pe b-dul 
1 Decembrie 1918 prin foraj orizontal dirijat, apoi prin carosabilul/parcare str. Răşinari, prin 
dreptul blocului N9 până la capătul blocului la PC2, 

- pe spaţiul verde şi aleea aferente bloc U5 din str. Răşinari, 

- prin spaţiul verde aferent blocurilor U2 şi respectiv U3 din b-dul 1 Decembrie 1918, 

* prin spaţiul verde şi aleea cu pavele din dreptul blocurilor NB2 şi NB2A, conducta 
propusă va avea cap terminal în dreptul blocului NB2A, 

- prin aleea de acces şi spaţiul verde aferent blocului din faţa blocului NB1, 

* prin aleea de acces din faţa blocului C2B şi PM26bis. 

în spaţiile verzi aferente blocurilor menţionate există plantaţi arbori din speciile tei, 
salcâm, frasin, acer, respectiv fals oţetar, precum şi arbuşti, tufe de trandafiri şi plante 
perene. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

în proximitatea arborilor aflaţi în spaţiile verzi din zona lucrărilor, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite modelarea traseului 
conductei şi protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin 
păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, 
defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de 
specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea de 
material dendrologic în compensare). 

Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonare. 

La finalizarea lucrărilor, "Comisia de recepţie va încheia procesul-verbal de 
recepţie preliminară a lucrărilor de refacere a zonelor afectate, inclusiv prezentarea 
materialului dendrologic (arbori şi arbuşti) şi a spaţiilor verzi, consemnând constatările privind 
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calitatea acestora şi, dacă este cazul, remedierile necesare şi termenele de realizarea a 
remedierilor, aşa cum este prevăzut în art.13 din Anexa 1 la H.C.G.M.B nr.220/2018 pentru 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti'. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în 

baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-** ' - 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 

1 f 


Daniela VOINESCU 



Red:D.V../ 4ex./10.06.2019 • prezentul aviz a lost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare. 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3162/1728600/. ^ m 


CĂTRE, 

S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru 
imobilul din Sos. Gh. lonescu Siseşti , sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1728600/16.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3162/17.04.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: " Branşament de apă potabilă şi racord 
de canalizare pentru imobilul din Şos. Gh. lonescu Siseşti nr. , sector V, vă 

comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Sentinţa Civilă emisă de Dosarul nr. 

din 25.03.20199 de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti privind constituirea Asociaţiei de 
proprietari emis de Apa Nova SA, 

Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale 

emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea 
va consta în: 

■ realizare branşament de apă potabilă pentru imobilul din Şos. Gh. lonescu Siseşti 

nr. executat din PEID 50x4,5mm (Dn 40 mm) cu lungimea de 6 m, ce va fi legat la 

conducta de apă potabilă De 180 mm existentă în Şos. Gh. lonescu Siseşti. Traseul 
branşamentului propus va traversa parţial carosabilul şi trotuarul până la căminul de branşament 
ce va fi montat la max. 2 m de limita a imobilului cu nr. din Şos. Gh. lonescu Siseşti. 

Pozarea conductei de branşament se va poza cu respectarea adâncimii de îngheţ (între 0,9 -1,10 

m). 

■ realizare racord de canalizare pentru imobilul nr. din Şos. Gh. lonescu 

Siseşti din tuburi PVC 160x4,7mm, cu lungimea de 7m, Hcanal=2,4 m, Hcr=2m şi panta de 6%. 
Racordul se va lega la canalizarea publică din PVC De 315mm existentă pe Şos. Gh. lonescu 
Siseşti. Traseul racordului de canal propus va traversa parţial carosabilul şi trotuarul până la 
căminul de racord propus ce se va amplasa în incinta imobilului, în proximitatea limitei de 
proprietate a imobilului deservit, la max. 2 m de aceasta. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat faptul că în 

proximitatea traseului lucrării, în trotuarul cu lăţ.3,0 m din dreptul imobilului cu nr. din Şos. 
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Gh. lonescu Sîseşti, există 3 ex. Platanus sp. (platan) cu diametre între 20-25 cm, h=8m, amplasaţi 
in aliniamentul stradal. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

- în proximitatea arborilor menţionaţi săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic, 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

- Este interzisă reducerea suprafeţei alveolelor din aliniamentul stradal menţionat, 
prin betonarea acestora. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă ia verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în ba 2 a acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării este răspunzător de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V ,/ 3ex./12.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2qi9.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 4587/1738026/ /UN. 20$ 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe intrarea 
Sold. Dobre D Ion nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1738026/20.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4587/21.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe intrarea Sold. 
Dobre D Ion nr. 23, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Intrării Sold. Dobre D Ion, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana , 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romfflOgOlP.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 4387,5374/1737599,1743513/ J g fljŢ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Dărmăneşti nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737599/17.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4387/20.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1743513/05.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5374/06.06.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de gaze naturale 
pentru imobilul situat pe str. Dărmăneşti nr. 11 A, sector 1, conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11,5m, 
astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Dărămăneşti, perpendicular, 
până la aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

• având In vedere că la data vizionării în teren, respectiv 07.06.2019, platbanda 
din dreptul imobilului era betonată, conform Legii nr. 24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 5, litera h, persoanele fizice şi 
juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi, aveţi obligaţia 
aducerii platbandei de aliniament la starea iniţială şi refacerea cu gazon/iarbă. 
Recepţia lucrării se face doar în prezenţa unui reprezentat al Direcţiei de Mediu, 
după ce refaceţi platbanda şi ne puteţi contacta pe adresa de e-mail 
directiademediu@pmb.ro, sau la telefon: 031/305.55.00, interior 4108/4152. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 
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în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată'' în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţeior de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de d efrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi numai cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

M 

întocmit: 

Exp. Rox m& PARASCA 


1 t !ML Hfi; 


Red:P.R./3ex.-13 06 2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 


http://www.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia^me<Jiu/avize_arboriJn^.consultare/avize_arboriJn_consultare.php , pe data de. 



Bd. Regina EJisabeta nr 47. cod postai 050013, sector 5 Bucureşti România 













PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Jon[iania2S!?sSM 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 4993 /1740252/ 




CĂTRE, 

PAROHIA SFÂNTUL MINA VERGU 
Prin 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul 
din str. Constantin F. Robescu r sector 3” 

Ca urmare a cererii depusă de PAROHIA SFÂNTUL MINA VERGU prin 

, înregistrată la P.M.B. cu nr.1740252/27.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.4993/28.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului în vederea obţinerii autorizaţiei de 
construire privind executarea lucrării: ” Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la 
imobilul din str. Cpnstantin F. Robescu nr. , sector 3", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz tehnic definitiv nr. emis de APA NOVA BUCUREŞTI S.A, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr. 

emis de Primăria Sector 3 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii şi 

Identităţii Naţionale - Direcţia de Cultură a Municipiului Bucureşti, Extras de carte funciară pentru 
informare CF , avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz 

Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, STB, RADET, Telekom Romania 
SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare distribuitor de apă potabilă pentru imobilul din str. Constantin F. Robescu 
nr.18 executat din PEHD 40x3,6mm (Dn 30 mm) şi cu lungimea de 8 m, ce va fi legat la conducta 
de apă potabilă De 125mm existentă în carosabilul din str. Constantin F. Robescu, în zona 
mediană a acestuia. Traseul distribuitorului propus va traversa parţial carosabilul până în trotuarul 
din faţa imobilului cu nr. 18. Din distribuitorul propus Dn 30mm (D ext 40mm) se vor alimenta două 
branşamente cu Dn 20 mm (Dext 40mm). Căminele de branşament aferente branşamentelor 
propuse se vor amplasa în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate cu domeniul 
public 

■ realizare racord de canalizare pentru imobilul nr. din str. Constantin F. Robescu 
din tuburi PVC 160x4,7mm SN8, cu lungimea de 7m. Căminul de racord propus se va amplasa în 
incinta imobilului, la max.2m de limita de proprietate a acestuia. 

Execuţia lucrării se va realiza prin traversarea carosabilului şi a trotuarului. 
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trae .. \ .. Urma !! e a verificării efectuate pe teren în data de 09.06.2019 s-a constatat că De 
traseul lucrărilor sau in vecinătatea acestuia nu există vegetaţie. P 

u /> p .. „ urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate cu 
H.C.G.M B- nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de De teritoriul 
unicipiu^Buci^eşti, va ferem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

* . *- “ rec,zam ca in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare «an Ho «maiatam 

iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Urbanism nr ZSntul av ' 2 este emis în baza şi cu res Pectarea celor specificate în Certificatul de 

planul anexă - vizat spre neschimbare. * Pnmă ” a Munici P iu,ui Bucure ?“ cu 

nhiinotio fS'™5? ° nC ® modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz aveţi 
obligaţia solicitam revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării 

din Anexrni^Ma , H , r^rtli î R n1 n n ^'în!f/w!I pr ^ Zentul aviz va fl sancţionată conform art.4. lit. b) 
verzi de^^eritonCjl^vlunkripii^ui^ucumştL^ ^ de Pr0,6Ctie 3 Spa »‘ lor 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 


p ma3w 3a i 1 
h viiosaia >}} 

\ 7 # 


întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



i 4. iun ms 


Red:D.V .7 
http://www. 


3ex714.06.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe srfe-ul PMB 

ediu/avize arbori in 


pe data de.. 


consultare/avize arbori 


Bd Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013 sector 5, Bucureşti Româna 





















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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Nr. 520, 3656 /1702574,1732586/. ţvWL W8 

CĂTRE, 

S.A. MIRALINSTAL COMPANY S.R.L. 

Aleea Emanoil Buteica nr. 18-20, sector 3, Bucureşti 

Spre stiintă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe str. 
Eugen Brote nr. , sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., cerere 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1702574/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.520/29.01.2019, 
completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732586/02.05.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.3656/03.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: ” Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe str. Eugen Brote 
nr. , sector 1 ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Autorizaţie de 
Construire nr. emisă de Primăria Sector 1 Bucureşti pentru 

construire ansamblu format din şase imobile, Aviz de traseu nr. emis de 

Consiliul Local Sector 1 - Administraţia Domeniului Public, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă RP din PE 100 SDR 11 
Dn 90 mm, pozată în domeniul public şi pe proprietatea privată a beneficiarului, cu racordare în 
conducta de distribuţie gaze naturale'Dn 110 mm existentă, montată îngropat în carosabilul 
(drum de pietriş)din str. Eugen Brote. Conducta de gaze proiectată va traversa carosabilul din 
str. Eugen Brote, de la punctul de cuplare până în incinta imobilului cu nr. şi va continua 
pe proprietatea beneficiarului până în dreptul blocului B4 unde va avea cap terminal. Pozarea 
conductei se va realiza în şanţ deschis realizat prin săpătură. 

- realizare branşamente de gaze naturale RP, din teavă de PE 100 SDR 11, Dn 63 mm 
realizate pe domeniul privat al imobilului situat în str. Eugen Brote nr. ). Branşamentele 
propuse vor fi racordate la conducta de gaze Dn 90 mm, propusă în incinta imobilului. Lucrările 
de pozare a branşamentelor se vor executa prin săpătură în şanţ deschis, iar acestea vor fi 
montate la adâncimea de 0,9 m. 

Lungimea totală a conductei de gaze propusă si a branşamentelor din incintă va fi de 
L=90ml. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat că pe 
traseul sau în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti afectaţi. 


RH Roflifla Flicahpla nr A7 pnrirvwtfllfwmil eoHnrlţ Runirarti 












în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare depus la documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Ut. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Si ?PA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red;D.V-./ 3ex./18.06.2019 * prezentul aviz a fost postat pe site-uî 

httpJ/www.pmb-ro/institutii/primaria/dlrectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arfaori in consultare.php 

pe data de..... 


19. IUN. 2019 
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Nr.769, 805, 4647 /1705612,1705995,1738364/. 

nmis 

CĂTRE, 

S.A. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. 

Aleea Emanoil Buteică nr. 18-20. sector 3, Bucureşti 

1 i 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor ia lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe Drumul 
Regimentului, sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., cerere 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1705612/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.769/06.02.2019, 
completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1705995/06.02.2019 si 
nr.1738364/21.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 805/07.02.2019 şi nr. 4647/22.05.2019, prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Extindere conductă 
gaze naturale şi branşamente pe Drumul Regimentului nr.87F”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Aviz de traseu nr emis de Consiliul Local Sector 1- ADP SI, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea distribuţie gaze naturale existentă în carosabilul din str. 
Drumul Regimentului ( partea dreaptă -sens str. Jandarmeriei), cu o conductă din PE 100 SDR 
11 Dn 90 mm şi lungimea L=168 m şi PE 100 SDR11 Dn 63 mm şi L=25 m, pozată subteran în 
domeniul public, în carosabilul (drum de pământ) pe str. Drumul Regimentului. Conducta de 
gaze naturale propusă va avea cap terminal în dreptul imobilului nr. (CT1) şi respectiv în 
dreptul imobilului cu nr (CT2). 

- realizare 11 branşamente de gaze naturale din teavă de PE 100 SDR11 cu Dn 32 
mm şi cu lungimea totală 52,5 m şi a posturilor de reglare-măsurare aferente acestor 
branşamente. Branşamentele de gaze propuse vor fi racordate la conducta de gaze Dn 90mm, 
respectiv Dn 63 mm nou proiectată. Branşamentele se vor executa pentru imobilele nr. 

Lucrările de pozare a 

conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură, cu lăţimea şanţului de 0,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.06.2019 s-a constatat că în pe 
traseul nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, 
iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr< emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă * vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz. aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



XECUTIV, 
a POPA 


întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red.D.V../ 3ex./18.06.2019 ■ prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hHp^/www.pmbro/institutii/Drimaria/directii/directia mediu/aviza arbori in consu1tara/avize_afboriJn consultare.php 

pe data de. 

19. IUN. 2019 
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Nr. 1596,3441/1714426,1731115/ ^ |ţ)N 2019 

- solicită ridicarea exemplarului de la registratura 


Către: 

PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


w 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lanului 
nr. sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714426/28.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1596/01.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1731115/23.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3441/24.04.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Lanului nr. 8, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m, astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul str. Lanului, prin trotuarul nr. pare al str. Lanului, 
până la aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

ire termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


cP 


Prezentul 


DIRECTOR 

Simona-Ma 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU^ 

întocmit: 




?exa*»a PARASCAs 



Red: P.RV3ex.-14.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe stte-ul PMB 
http:/Avww.pmb.ro/in$titutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_artH>riJn_con5ultare/avize_arboriJn_consultare.php , pe data de . 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 3161 /1728602. -2.1- IUN. 2019 


CĂTRE, 


prin 

S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L. 


Spre ştiinţă: „ __ 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul 
situat pe str. Oaspeţilor . sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de . . * *« £ d m n m nr 

□rin SC ELECTRO TIRON S.R.L., cerere înregistrata la P.M.B. cu nr 

1728602/16 04 2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3161/17.04.2019, prin care se solicita emiterea 
avizuîuhde specialitate privind executarea lucrării: " Branşament de apă potabilă ş, racord de 
canalpenîrv fmoMu, Ja, pe s/r. Oaspeţilor nr sector V vâ ^mun^m urmatoarele. 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr_ 
din 08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreuna cu planu! anexa^ 

Memoriu justificativ, Contract de vânzare aut. cu nr. ' VIZ em j S de 

nr emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. w ” 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr. , * A ? e . „ 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehmco- 

edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea consta in . . . .. P c HD 

P _ regijzare bransament de apă p ri n montarea subteran a unei conducte dm PEHD 

25x2 3 mm cu Dn 20mm si* lungime de 14m, care se va lega la conducta de apa potabila din 
PEHD De 125 mm, existentă în carosabilul din str. Oaspeţilor, pe p r|ea nr 
rnnductei de apă se va realiza prin foraj orizontal, apoi prin săpătură pana la căminul de 
branşament ce va fi realizat în incinta imobilului, la max. 2m de limita de proprietate cu domeniu 

PUbljC ' - realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm, cu lungimea 
de 11 m care va f. legat la canalizarea publică din PAFSIN De 427 mm existenta carosabilul din 
îr Oascîetiîor ” zona mediană a acesteia. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va 
realiza p P rin săpătură, prin carosabil şi trotuar, până la căminul de racord ce va fi amplasat in 
incinta imobilului, la max. 2m de limita de proprietate cu domeniul public. 

Realizarea lucrărilor nu vor afecta vegetaţia exis nta. 

2 Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat ca in 
trotuarul din proximitatea imobilului alimentat există fâşie plantata cu gazon - de lăţime 1,5m cu 
2 ex arbori din specia Platanus situaţi la aprox. 2,2m de limita de proprietate. ^ 
în urma P analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, in 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verz p 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5. Bucureşti. România 
Te) 021305 5500 


r@ 


9 

UKAS 
































ILC. 


în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

tehnologie adaptatâ^dî^ sau utilizând o 

dendrologic Care sa nu d,stru 9 a sistemul radicular al materialului 

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturiîorfexecilSp rnâsuride P rote Jare a materialului 
arbon, conform SR 859 vmtR+b eiare JZtTcZ^l^Te'** " ** ** 

iuru,a 

eventualele pagube 'produseTrin^^ " u , suntem răspunzători de 

contraveni eventualelor prejudic» p'roduie prinpîăbuşi^acesl^ USCa ' e ?i Suportarea 

radicular al arborilor P din ^oximîtatea^raseuluî^wfn n" I 6 ™" pem1i,e protejarea sistemului 
arbori), existând riscul secţionării acestu^defttsarea matirTiM d ? a ? 6i minime 1,0 faţă de 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unai t L j u,denclr0,0 9' c se va realiza numai 
implica plantarea de material dendrologic în compensare) '“k" P<Jnctuale (defri ? are oare va 

fâşiei pla ^J^n|np^?S a aSSSÎ m iaîbSSSi^ dlmensiunilor 

18118 Bn " 1p . . 

Urbanism nr. m ' a2a ?l cu resp ®ctarea celor specificate în Certificatul de 

împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare e '™ S ^ Prin,,aria Sectorului 1 Bucureşti 

oraţie aTO - ^ 

răSpu r 0ri ^ reatearea 

din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 DrSd lmhV 3 fî sancţionată conform art.4, lit. b) 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti P a P robare a Normelor de protecţie a spaţiilor 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


I & IUN. 2019 
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Nr. 3332/1729959/ 


21. IUN. 2019 


Către: SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 5 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gorgan 
Spătarul nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729959/18.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3332/19.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gorgan 
Spătarul nr. 80 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Gorgan Spătarul, perpendicular, până la 
limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

fc3 CO'ttJiJ LTâjrt FlKOCW 


Nr. 3407/1730848/ 21 \W. 2ÎÎT 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Robăneşti nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730848/22.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3407/23.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Robăneşti 
nr. 46 B, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de sector 1, avizul Ministerului Culturii 
nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 

05.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabişlul str. Robăneşti, perpendicular, până la 
aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


■* o o 

& S’’ 

Red:P.R73ex.-14.06:5o^’^^TBzentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http7/www.pmb.ro/înstitutli/primaria/directii/directia_mediu/avize_art)oi1jn_consuîtafe/avize_art)orijn_consultare.php , pe data de 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU r 

întocmit: 

Exp. Ro 



PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

ftvfoarfQ Canonii» ta ccnsftJ tw^l f notar* 


Nr. 3410/1730841/ 

21 IUN. 2019 

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea 
Degetarului nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730841/22.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3410/23.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea 
Degetarului nr. 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Intrării Degetarului, perpendicular, până la 
aproximativ 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lît. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariaţ 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU r 

întocmit: 

Exp. Rpxang PfiRASCA 


Red’RR73ex,-14.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sHe-ul PMB 
htîpJ/www.pmb.ro/institutii/pfîmaria/directii/directia_inediu/avize_arbori_in_con$ultare/avize_arbori_in_cons uitare. pbp „ pe data de............... rjf 7 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

fV*ţ«cxr^norn^rii(iiic)ContMUrAr4|<n)pan» 


Nr. 3431/1730257/ 


n mw 9 


Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


- solicită ridicarea 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Simion 
Busuioc nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730257/19.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3431/31.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Simion 
Busuioc nr. 46, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 3m, astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul str. Simion Busuioc, prin trotuarul str. Simion 
Busuioc, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariârtaj&QPA 

y ^ ® 


i* 

Red:P.RV3ex.-14.06.2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

http^/www.pmb ro/institutii/primaria/dinectii/directîa_mediu/avize_arborijn_consuttare/avize_afborijn_consultare 1 php d pe data de * 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCL^^ 

întocmit: 

Exp. .Şoxana PARASCA 

' ' A 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 3437 /1731069/ 


TX'M.M 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ELECTROCONS PROIECT SRL 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe intrarea 
Scenei nr , sector 3, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. 
ELECTROCONS PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731069/23.04.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr.3437/24.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
pe intrarea Scenei , sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Contract de vânzare aut. Sub nr. , Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. 

emis de Direcţia Servicii Publice - Primăria Sector 3 Bucureşti, Clasarea 
notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, 
împuternicire), lucrarea constă în : 

- montarea unui cablul electric trifazat JT 3x95+50N, pe un traseu în lungime 
de 130 ml, realizat în domeniul public, cablu electric ce va fi alimentat din PT 1632 existent 
în punctul termic adiacent imobilului cu . Traseului cablului electric proiectat va 

traversa aleea din faţa postului de transformare PT 1632, apoi prin trotuarul nr. Impare din 
aleea Blăjel, traverseazî aleea Blăjel în dreptul imobilului alimentat, până la FDCP-ul ce se 
va amplasa în incintă, la limita de proprietate imobil. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019 s-a constatat că 
pe traseul canalizaţiei electrice propuse nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti afectaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

t 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 


Bd. Regina E k sabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti. România 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 


emis de Primăria Municipiului Bucureşti 


de Urbanism nr. 


împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



19. fUN. 2019 


Red;D,V.7 3ex./ 16.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consulta rş/avize arfapri in consulta re php 


pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 
DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3438/1731074/ P? m.- ZTfl 

Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Drumul Dealul Cucului nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731074/23.04.2019 şi la 
Direcţia de Medju cu nr. 3438/24.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Drumul Dealul Cucului nr. 1-3, sector 4", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
30.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 106m, 
astfel: 


• din CD-urile metalice aferente PTAB 4393 şi 4099 situate în trotuarul Drumului 
Poştalionului, continuă prin trotuarul nr. impare al Drumului Poştalionului, 
subtraversează Drumul Poştalionului şi se intră pe proprietate la aproximativ 7m 
faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 

Simona-Ma. 


Red:P.R73ex.-14. 
http://www.pmb .ro/instl 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU r 

1 , ; ^ 

întocmit: 

a fost postat pe site-ul PMB 

frectii/directia_mediu/avize_artooriJn_con$ultare/avize_arboriJn_consultare. php , pe data de .„„ ^ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 3439 /1731076/. H-HWLMfl 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ELECTROCONS PROIECT SRL 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Victor 
Brauner nr. , sector 3, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. 
ELECTROCONS PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1731076/23.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.3439/24.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului din 
str. Victor Brauner nr , sector 3", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Contract de vânzare cumpărare autentificat cu nr , Fişa de soluţie 

nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Memoriu justificativ, Aviz de 

traseu nr. emis de Direcţia Servicii Publice - Primăria Sector 3 Bucureşti, 

Aviz nr. emis de Primar Sector 3, Clasarea notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), 
lucrarea constă în : 

- alimentarea electrică a ansamblului rezidenţial din str. Victor Brauner nr. 
se va realiza prin montarea subterană a două cabluri electrice de JT 3x150+95N, pe un 
traseu în lungime de 150 ml pe domeniul public şi 90 ml pe domeniul privat. Cablurile 
electrice vor fi alimentate din PTAB 5062, existent pe trotuarul aferent nr. poştale pare din 
str. Victor Brauner, iar traseul acestora de la postul de transformare va străbate trotuarul 
nr pare până la proprietatea beneficiarului, apoi va continua prin aceasta până la FDCP- 
urile ce vor fi amplasate în incintă. Pozarea cablurilor electrice se va realiza în şanţ 
deschis realizat prin săpătură cu lăţimea max.0.5m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019 s-a constatat că 
pe traseul canalizaţiei electrice propuse nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti afectaţi. 
Traseul va străbate trotuarul sau platbanda din pământ (în curs de amenajare). 

în urma analizării documentaţiei depuse şî a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

precum şi în baza planului de coordonare vizat de administratorii reţelelor tehnico 
edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Sil 



ia POPA 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



J 3 IUN. 2019 


Red:D.V-/ 3ex7 18.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.Dmb.ro/institutii/Drimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in _consultare.php 

pe data de..„ . 
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Nr. 3660/1732645/ 

_ 21 lUMivir 

Către: SC MARNA SOC COM SERV SRL 

Str. Tâmpa nr. 1, bl. 1 C, ap. 27, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

TeSn.BucureT 1 BnanŞament elecMc ***" *»*« situai pe +. Săiătruc nr. . 

Directe Siu “ÎTI^/Oa oslio 3 '^ 3 ^ 6 ',. C , U , nr 1 ^45/02.05.2019 şi , a 

asgŞ} 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr . ■ a 

-“sr.* iss 

• din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobilului nr 19 Hin <=tr q*i-* 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament 

ssŞSSSsSSSsFa «« ea 

solicităn'rre™^i™acMMa C înSnterdetacepCTea r exec!^teilucrărilor 111 ' ^ 

La Analizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţiala 

confonn art.^^tTdin^nexaTîa'hrc(?ME? Zen 4 n 4 »nna 8 SpeCialilate va « sancţionată 
spaţiilor verzi ie pe te« Nonnele de preleve a 

toalet a re e '’ t '° nam “ *" ba * a aceS,ui aviz " u 86 »”«=-* ■" "rări de Haf ri .a„ .... 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 
DIRECTOR EXEC 

Simona-Marian&pOp& _ __ 

şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU y 

# r, ■ ^ 

întocmit: 

Exp^Roxana PARASCA 

hHn/Z^ 3eX ‘J 4 ? 6 ' 2019 ’ prezen,ul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

pm .r , nst | tutit/pnmana/directii/directia_mediu/avize_arbofijn_consultare/avi2e_arborijn_consuttare.php , pe data de 

Bd. Regina Etsabeta nr 47. cod poştal 050013. sector 5 Bucureştf. Rcmânia f 


































PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3759/1733179/ 


Către: SC MARNA SOC COM SERV SRL 

Str. Tâmpa nr. 1, bl. C 1, ap. 27, sector 2 

Spre ştiinţă: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA - 
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti - B-dul luliu Maniu nr.401 A, sector 6 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe sos Odăii nr. 

, Otopeni, Ilfov 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1733179/06.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3759/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Odăii nr 24 
Otopeni, Ilfov, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, autorizaţia emisă de CNADNR), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 40m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul Centurii Bucureşti, subtraversează Centura 
Bucureşti, până la aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu 
iarbă/gazon. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de. protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 
inclusiv plantare iarbă/gazon. ’ ’ 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. " - 


Prezentul ayjzare termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR E 
Simona-Mari 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

PARASCA 


Red:PiRJ3ex.*18.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe $ite-ul PMB > 

http.//www.pmb.ro/institutii/primaria/difectii/directia_mediu/avize_art)orijn_consuîtare/avize__art)orijn_consultafe.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 3945 /1734360/. i.UUN. 2019 

CĂTRE, 

S.C. HOIURA ELECTRO CONSTRUCT S.R.L. 

prin 

Domnul 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4 p sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Sos. 
P.D.Kiseieff. sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. HOIURA ELECTRO CONSTRUCT S.R.L. prin 
Domnul , cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1734360/08.05.2019 şi la 

Direcţia de Mediu cu nr.3945/09.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Sos. 
P.D.Kiseieff nr. 3 sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 

13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz CTE nr. emis de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. 

emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Clasarea notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- pentru racordarea la reţeaua de medie tensiune a punctului de conexiune ce se va 
reamenaja, se va prevedea un racord electric alimentat în sistem intrare - ieşire pe cablul 
distribuitor de 20kV existent între PTAB 4597 - PT10535, în subteran la orga MT a PT 4594. 
Cablurile electrice de medie tensiune vor fi pozate în trotuarul din B-dul Ion Mihalache, apoi prin 
trotuarul str. Monetăriei până în dreptul clădirii Muzeului Ţăranului Român din str. P.D. Kiseleff 
nr. 3, unde va pătrunde în incinta imobilului la punctul de conexiuni. Pozarea caturilor electrice se 
va realiza subteran, în domeniul public, în şanţ deschis realizat prin săpătură cu lăţimea de 
max.50 cm. Lungimea traseului va fi de 290 ml. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019 s-a constatat că în 
trotuarul din B-dul I. Mihalache, respectiv în trotuarul din str. Monetăriei, în proximitatea traseului 
lucrărilor există aliniament stradal format din arbori plantaţi în alveole. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 


Bd. Rmina Flisahflta nr 47 nod nodal flWin cprtnr>; R.impmcH Pnmân» 









în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii; 

- în proximitatea arborilor din aliniamentul stradal aflat în vecinătatea traseului 
lucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren 
care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua masuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpaturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare ; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micşorare dimensiunilor 
alveolelor sau betonarea acestora. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă * vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Red;D.V../4ex./18.06.2019 - prezentul aviz a fosl postat pe site-ul PMB 
httD^/www.omb.ro/înstitutii/primarta/directit/directia medlu/avize arborijn consultare /avize_artx>ri In consuttarQ.php 

pe data de .. 


f ® ION. 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

Fr*fw*rţio Români* la CCnriM U4r*ttMX»n* 


Nr. 4237/1736170/ ^ î^;70iT 

Către: i - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

prin SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SRL 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Drumul Dealul Cucului ", sector 4, Bucureşti 





Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1736170/14.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4237/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Drumul Dealul Cucului nr. 40 C, sector 4", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. 1014R/1683676 din 17.12.2018, a planurilor anexate şi Memoriului 
tehnic, Clasarea Notificării nr. 24419/27.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de 99m (70m domeniul public + 29m domeniul 
privat), astfel: 

• din PTAB 5162 prin Drumul Dealul Cucului (drum de pământ), pe partea 
imobilelor cu nr. pare, apoi pe drumul de servitute, până la limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş roşu) 0 10-15cm, h 4m. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 

de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 
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în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţeior de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIR ITIV, 

Sirr OPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 



1 arUN. 2019 


Red P RJ4ex -19 06.2019 - prezentul aviz a fost postai pe sile-ul PMB 

http;//www,pmb.ro/înstitutii/primaria/cJirectii/directia_mediu/avîze_arboriJn_consultare/avize_ i arboriJn_consultare.php , pe data de 













PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 4845/1739373/ 21\\JH. 2013 

Către: Dl. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

pentru SC ELECTROTEST SRL 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament electic subteran pentru imobilul situat pe şos. Străuleşti 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739373/23.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4845/24.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament electic subteran pentru imobilul situat pe şos. Străuleşti 
nr. 68, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 23m, astfel: 

• din PTZ 419 existent în trotuarul nr. impare al şos. Struleşti, subtraversează 

şos. Străuleşti, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala, 

inclusiv plantare iarbă/gazon. , . . 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 

platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. _ „ 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se e x ecută lucrări de defrişare sau 

toaietare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV 


Simona-Mariana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 





intocmit: 


19. IUN, 2019 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

Pt*ş&3rfa ttomârw CâmJu tLfocxme 


Nr. 5303/1742599/ îTîfOPT 

Către : Dl. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

pentru SC ELECTROTEST SRL 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Poenaru 
Bordea nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1742599/03.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5303/04.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Poenaru 
Bordea nr. 2, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 30m (din care 4m pe domeniul public), 
astfel: 


• din cablul existent în trotuarul str. Sf. Apostoli, până la aproximativ Im faţă de 
limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

DIRECTOR Şef Serviciu Avize şi Acorduri 

Simona-Mariâna &&>A 'A Daniela VOINESCU . 






Exi 


întocmit: 

ma.PARASCA# 


Red P RJ3e*. 18.06 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpJ/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/direclia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arborMn_consultare.php , pe data de. 



A. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3411/1730839/.. ' ^ ^ ^ 



romania2019.eu 

M' hiUtrv Jr^|i.-x 4ra . 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea:"Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Str. Şaradei 
nr , sector 1, Bucureşti ” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1730839/23.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3411/23.04.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: " Branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
Str. Şaradei sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Acord de acces la sistemul de 

distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu 

nr> emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării 

nr * emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. 

emis de CTC - PMB, Aviz nr emis de Ministerul Culturii si 

Identităţii Naţionale, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare si 
stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în: 

- realizare branşament de gaze naturale individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 
11 cu Dn 32 mm şi lungimea de 12,0 m (11,Om + 1,0m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare 
aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale OL 04” 
existentă în carosabilul din str. Şaradei, spre partea nr. pare. Lucrările de pozare subterană a 
branşamentului propus se vor realiza prin săpătură, iar traseul acestuia va subtraversa parţial 
carosabilul prin foraj orizontal şi trotuarul, din punctul de cuplare la conducta existentă până la 
PRM-ul ce va fi montat la 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Montarea 
conductei se va realiza în şanţ deschis cu lăţimea de 0,4 m. Dimensiunile gropii de lansare utilaj 
de forare vor fi: 1,0 x 2,0 x 0,9 m. 

2- _ Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrării, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 17 din str. Şaradei există platbandă cu 
lăţimea de 1,0 m şi 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), diametrul - lOcm, h=3,5 m, situat la 1,5 m de limita 
de proprietate dreapta a imobilului. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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- în proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa utilizând o tehnologie 
adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m — 1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători^ de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei). 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sa_u d e toaletare, iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOI^! 
Simona-Nfai ~ 



*1 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



RediD.V J 3ex.Af9.06.201 9 - prezentul aviz a fost posîat pe silexul PMB 

httD!//www.pmhro/îristitLJtii/orirnaria/directii/directia mediu/avize arbori Jn consultare/avize arbori In.consMltare.ptiR 

pe data de.-.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr! 3587 /1731968/. îk.P- 


CĂTRE, 

S.C. STRĂULEŞTI BUILDING S.R.L. 
prin 

S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă şi racord canal pentru imobilul 
din Sos. Străuleşti nr. , sector 1“ 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. STRĂULEŞTI BUILDING S.R.L. prin S.C. 
TEHNIC INSTAL S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1731968/25.04.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.3587/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea 
lucrării: ” Branşament de apă potabilă şi racord canal pentru imobilul din Sos. Străuleşti 
nr. , sector 1 ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Contract de vânzare cumpărare -duplicat- autentificat cu nr. , Aviz tehnic 

definitiv nr. emis de APA NOVA, Memoriu justificativ, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr. 

emis de CTC - PMB, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 40 mm (PEID 
50x4,5mm) şi lungimea de 16 m, care se va lega la conducta de apă potabilă PEID De 
280 mm existentă în carosabilul din str. Şos. Străuleşti. Traseul branşamentului propus va 
subtraversa carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului alimentat, până la căminul de 
branşament ce se va amplasa în proprietate, la max. 1 m de limita de proprietate a 
acesteia. 

■ realizare racord de canalizare din PVC 160x4,7 mm SN8 cu lungimea de 6 
m, cu legare în reţeaua publică de canalizare - Dn 40 cm din beton, existentă în 
carosabilul din Şos. Străuleşti. Căminul de racord va fi amplasat în incinta imobilului, la 
distanta de max.Im de limita de proprietate, în dreptul accesului în imobil. 

Pozarea branşamentului de apă potabilă cât şi a racordului de canalizare se va 
realiza cu respectaarea adâncimii de îngheţ - 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019 s-a constatat că 
pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi sau arbori afectaţi. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, In conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare , iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 



XECUTIV, 


POPA 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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Nr. 3588/1731952/. iSJM ^ 


CĂTRE, 

S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 1, Bucureşti 


Referitor ia lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. CaroI 
Knappe nr , sector 1, Bucureşti " 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L prin Domnul 

, înregistrată la P.M.B. cu nr.1731952/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.3588/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" Alimentare 
cu energie electrică a imobilului din str. CaroI Knappe nr. , sector 1", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

22.02.2019 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare aut. nr. , Memoriu justificativ, Fişa dre soluţie nr. 

emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană a unui cablu de joasă 
tensiune , tip DC 4146RO 3x150+95N, din postul de transformare PTS 249 situat pe terenul dintre 
imobilele cu nr. cadastrale , pe un traseu ce va trece prin trotuarul nr. pare 

din str. lordache Golescu, va subtraversa carosabilul din str. Carol Knappe în dreptul imobilului cu 
din aceeaşi stradă, până la firida de distribuţie, contorizare şi protecţie- FDCP-ul ce va fi 
montat în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. 
Lungimea traseului va fi de 105 m, iar cablul electric va fi pozat în trotuar, la adâncimea de 0,9 m, 
iar la traversări cablul va fi pozat la 1,2 -1,4 m, protejate în tuburi. Se va menţine distanţa de 1,0 
m faţă de aliniamentul stradal. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice proiectate există aliniament stradal sub formă de arbori 
din specia tei plantaţi în alveole. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor existenţi în aliniament, în proximitatea traseulului reţelei 
electrice propuse, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care 
să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură 
sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea alveolei). 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 22.02.2019 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu 

planul anexă * vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 

rf 


Red;D. V. ./ 3ex,/19.06.2019 - prezentă aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httoV/www.omb.ro/institutil/Drimaria/directii/directia mediu/avize arbori in co nsuttare/avize arbori in con$ult6re.phB 
pe data de.. 
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Nr. 3590 /1732257/. 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ELECTROCONS PROIECT SRL 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea :'! Alimentare cu energie electrică a imobilului din Drumul Gura 
Caliţei nr. sector 3, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. 
ELECTROCONS PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1732257/25.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.3590/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului din 
Drumul Gura Caliţei nr. , sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Act 

/15.09.2017 

emisă de E-distribuţie Muntenia, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. 

emis de Direcţia Servicii Publice - Primăria Sector 3 Bucureşti, Aviz nr. 

emis de Primar Sector 3, Clasarea notificării nr. ’ emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 

tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în : 

- realizare alimentare electrică a postului de transformare nou care va fi 
amplasat în incinta proprietăţii de la nr. din Drumul Gura Caliţei, prin extinderea 
reţelei electrice, cu două cabluri montate subteran JT tip DC4146 RO 3x150+95N, 
racordate în sistem intrare - ieşire prin manşonare la cablul distribuitor de 20kV (dintre PT 
5062- PT 5092, distribuţie directă din Staţia Dudeşti), cablu existent în trotuarul din Drumul 
Crivăţului x Drumul Gura Caliţei. Traseul canalizaţiei electrice proiectate va străbate 
trotuarul (neamenajat) din Drumul Crivăţului, apoi trotuarul (neamenajat) din Drumul Gura 
Caliţei - nr.poştale pare, până în dreptul imobilului cu nr. 43-51, unde traseul va traversa 
carosabilul Drumul Gura Caliţei şi va pătrunde în incinta imobilului alimentat, la un FDCP 
(firidă de distribuţie, contorizare şi protecţie). Lucrările de pozare cabluri electrice se vor 
realiza prin săpătură în şanţ deschis, cu lăţimea de max.0,5 m. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13,06.2019 s-a constatat că 
traseul canalizaţiei electrice propuse va străbate trotuarul neamenajat aferent nr.poştale 
pare din Drumul Gura Caliţei unde există în prezent vegetaţie crescută spontan. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare vizat de administratorii 
reţelelor tehnico edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTgff^CUTIV, 

Simona-Maftanâ'ţpOPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 

t » 


Daniela VOINESCU 




RediD.V.V 3ex./ 21.06.2019 * prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httoJ/www.omb.ro/înstitutii/primaria/directii/dlrectia mediu/avize arbori in consultare/avize_artx>r1Jn consuftare.php 

pe data de. 


BH Qewvn^ Pip-thotn nr A7 mHrV'eialflcnni'l cartArţ Bnruucti Qnmâma 









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


— 1 % WN ?m, 

Nr. 3754 /1733279/. 


romanla2019.eu 
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CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Vasile 
Lucaciu nr. , sector 3, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul 

I reprezentant al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1733279/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3754/07.05.2019, cerere prin care 
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Branşament electric 
pentru imobilul situat pe str, Vasile Lucaciu nr. , sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

07.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare 

emise de E-distribuţie 

Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, 
împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare racord electric subteran prin montarea a două cabluri electrice 
3x150+95N în sistem intrare-ieşire, prin manşonare la cablul electric stradal ce face legătura 
între T91 - CD 1001 existent în trotuarul nr.poştale pare din str. Vasile Lucaciu. Locul de 
manşonare va fi în trotuarul aferent imobilului cu nr.112 din aceeaşi stradă, iar traseul racordului 
electric propus va traversa trotuarul până la o cutie de distribuţie şi secţionare ce se va amplasa 
în proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate a imobilului. Din cutia de distribuţie şi 
secţionare proiectată în incintă se va prevedea un cablu 1x10+6C până la BMPM - blocul de 
măsură şi protecţie monofazat ce va fi montat în incinta imobilului alimentat, la limita de 
proprietate. Lungimea racordului electric pe domeniul public va fi de 2 m, iar cablurile vor fi 
montate subteran la adâncimea de 0,9m, şanţul de pozare va avea lăţimea de max.0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, 
iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr din 07.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Având în vedere că amplasamentul lucrărilor se află în "Zone Protejate", zona 38 - 
Labirint, avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale pentru efectuarea acestor lucrări. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DlRECTOFie^CUTIV, 


./rtîĂAlîXv 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



2l!Uf t20lS 


Red:D.V../ 3ex./20.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr.4841/1739601/....l^JPN J .^° 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: "Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P.( în viitor 
M.P.) cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 sdr 11” pe B-dul Gloriei, 
sector 1, Bucureşti 

7 9 

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST 
ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1739601/23.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.4841/24.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării ” 
Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P.( în viitor M.P.) cu conducte şi 
instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11 pe B-dui Gloriei, sector 1”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

03.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, plan 

de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea 
constă în: 

• Realizarea înlocuire conductă de distribuţie din OL 4" existentă în carosabilul din 
B-dul Gloriei, cu conducte din PE100 SDR 11 Dn 125 mm, pe o lungime de L=594m (tronson 
cuprins între str. Jiului şi str. Neatârnării unde va avea CT şi tronsonul cuprins între str. 
Izbiceni şi str. Neatârnării unde va avea CT). Conducta de gaze propusă se va racorda în 
conducta existentă în str. Jiului, realizată din OL 10” şi în conducta executată din PE 80 Dn 
125mm existentă în B-dul Gloriei, în dreptul imobilului nr.49 din str. Izbiceni. Traseul 
conductei de gaze naturale propuse se va executa în carosabil, pe partea nr. pare, paralel cu 
traseul conductei ce se va înlocui. 

• Realizare înlocuire pentru un nr. de 63 branşamente cu conducte executate din 
PE 100 Dn 32/63 mm, ce vor însuma o lungime totală de 762 m. Traseul de pozare a 
conductelor de branşament va traversa parţial carosabilul şi trotuarul nr. pare/impare din fa¬ 
dul Gloriei, până la postul de reglare-măsurare aferente imobilelor alimentate. Conductele 
propuse se vor monta în şanţ, cu respectarea adâncimii de îngheţ, respectiv 0,9 m. 

2. la verificarea pe teren efectuată în data de 09.06.2019 s-a constatat că în trotuarul 
nr. pare şi impare din B-dul Gloriei există aliniament stradal, cu arbori plantaţi în alveole. 
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in urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei 
noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305,55.00, interior 4108. 

- în proximitatea arborilor existenţi în trotuarele aferente B-dul Gloriei săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- in timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m 
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, 
depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor acestora prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

- Este interzisă reducerea suprafeţei alveolelor aflate în aliniamentul stradal 
menţionat, prin betonare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, înclusiv plantarea 
gazonului (acolo unde este cazul). 

Dacă in timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale 
(defrişare care va implica plantarea de material dendrologic în compensarea celui defrişat). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în 

baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice 
modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicit 
revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectare condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai în prezenţa avizului Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale privind execuţia 
acestei lucrări. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
*»«** Daniela VOINESCU^ 

Red:D.V..,’ 3ex./19.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize_attoori in consu1tare/avfze_arbori_ in consuitare.php 
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DIRECŢIA DE MEDIU 




Nr. 1702575,1732594 / 521,3654 / 



Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale pe str. Tumu Eiffel, 
pentru branşarea imobilului nr din str. Barbu Văcărescu, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1702575/28.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 521/29.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1732594/02.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3654/03.05.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de 
distribuţie a gazelor naturale pe str. Tumu Eiffel, sector 2", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de 26m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Turnu Eiffel, perpendicular până la 
aproximativ 13m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii şi pe proprietate până 
la colţul din stânga al clădirii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi la limita de proprietate, pe 
proprietatea beneficiarului. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp. Rpxana PARASCA 



DIRECTOR EXECUTIV ; 
Simona-Mariana POPA 



2 5. IUN. 2013 


Red:P„R./3ex.‘25.06,20T9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr. 2231,3440/1721186,1730946/ 


«ini 


Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin 
solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
B-dul Bucureştii Noi nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1721186/22.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2231/25.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1730946/23.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3440/24.04.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe B-dul Bucureştii Noi nr. 136, sector 1", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 05.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 45m, astfel: 

• se manşonează cablul existent în trotuarul str. Jimbolia, subtraversează str. Jimbolia, 

continuă prin trotuarul nr. pare al bd. Bucureştii Noi, până la aproximativ lOm faţă de 

limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular ai acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 












Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrârilorWeTonstată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în aprop.erea raseulu. 
Si veţî avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalon, 

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. f hi , ron( 4jti 0 nat al 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 

execuPeUucranl^r ^^frSapârută ulterior emiterii prezenttilui aviz. aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrări or. iniţială 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala, 

inciusiv^anterere^a/gazonerea suprafeţe|or de 8paţiu ver de prin betonarea 

Pla,ba S;Sa'Sm“ P et: n ^ va tt sancţiona* 

conform H.CX3.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art,4, lit.b. . - pi H « Hofrisare sau 

Menţionăm că în baza acestui aviz n u se executa lucrări de d —3-— 

toa,eta p® ezentu| avjz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Exp, 


întocmit: 

Roxana PARASCA 



2 ION. 2(lig 


Red P R Mex -24 06 2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

http:/hww.pmb. r o/institutri/pdmari a /directiUdirectia_niediu/avize_art)oriJn_consultare/avize_arbonjn_consuliare.php 


ne data de 









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

Pr*teorpr] ttomânfafr la luopano 


Nr. 1722816,1734435/2434,3951 / 
Către: D-na 


2 8, ION 2019 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dirijorului 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722816/27.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2434/28.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1734435/08.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3951/09.05.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Dirijorului nr. 15, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 22m, astfel: 

• din LEA JT aferent PTA 7352 existent în trotuarul str. Dirijorului, prin trotuarul str. 

Dirijorului, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 




RH Ftonina Fltcatota nr 47 mrl nnctal 050013 cprfrtr^ Rnritffxti RnmAnia 















Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţeior de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, litb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută . lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
S 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

SCA 



2 5. IUH 


Red:P.R,/3ex.-25 06 2019 - prezenlul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb. ro/]nstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arbori in consultare, php k pe data de 


RH Renire* Fliţahpta nr 47 rrvi nrtsfal 0f»0013 sector 5 Bucureşti România 










PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

Pi f f Kfcfu Itam&'d» fa Cont*j ilnuatmţitf* 


Nr. 1726101,1733601 / 2839,3828 / 2 8. IUN, 20% 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Horei 
nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1726101/08.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2839/09.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1733601/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3828/08.05.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: .Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Horei nr. 2 bis, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15m, astfel: 

• din CD 415 existent în trotuarul din dreptul imobilului nr. 6 din str. Horei, 
subtraversează str. Horei, până la limita din partea stângă a proprietăţii 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU ~ 

of 

întocmit: 

Exp. Romana ,PARASCA 


Red: P.RV3ex.-25.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 
http^/www.pmb.ro/înstjtutii/prjmarla/directjt/directja.mediu/avize arbori_in_consuttarB/avize_art)oriJn_consuttafe.php , pe data de.... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

Pfefeorfhi ternar** ta o Mntixxim 


Nr. 1730187,1736641/3356,4291/. 

28. IUR 2019 

CĂTRE, 

S.C. IRIDIANA PRODIMPEX S.R.L. 

Aleea Tohani nr.1, bl.30, sc.A, et.9, ap.35, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Racordare la reţeaua electrică a imobilului situat în Aleea 
Buridava n (IE 203066), sector 2, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. IRIDIANA PRODIMPEX S.R.L , înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1730187/19.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3356/22.04.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1736641/15.05.2019 şi la direcţia de Mediu cu nr. 
4291/16.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:'' Racordare la 
reţeaua electrică a imobilului situat în Aleea Buridava nr. ), sector 2" vă 

comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 27.12.2018 

emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de carte funciară pentru 
informare , Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare pentru consumator casnic nr. 

emisă de E-distribuţie Muntenia, 

Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureşti, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- realizare branşament electric trifazat JT prin montarea subteran a unui cablu tip DC 
4125 RO, 3x10+16C din cutia de distribuţie CD existentă în Aleea Buridava, în dreptul imobilului 
cu plan anexă la Certifcatul de Urbanism nr ). Traseul 

branşamentului electric propus va trece prin trotuarul aferent nr. poştale impare din Aleea 
Buridava, de la CD până în dreptul imobilului alimentat, la BMPT- blocul de măsură şi protecţie 
trifazat ce va fi amplasat în incinta imobilului, la limita de proprietate. Lungimea traseului 
canalizaţiei electrice va fi de 7 m. Pozarea cablurilor electrice se va realiza la adâncimea de 0,9 
m, în şanţ deschis cu lăţimea de 0,4 m, realizat prin săpătură manuală. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse există vegetaţie spontană. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul 

anexă - vizat spre neschimbare. 


Bd Regina Elîsabeta nr. 47, cod poşta) 050013, sector 5, Bucureşti, România 














Pentru orice modificare apăruta în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia de execuţia lucrărilor. 

precum CresS^S"^ul aviz va * senina* 

din Anexa nr. 1 la H C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a sp ţ 

verzi de De teritoriul Municipiului Bucureşti. « .»„ii 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitent. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
SimonaiMariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


pe data de 


25 -lUk 2019 


r,_ nr ti rrYirtoraal 050013. sector 5 . Bucureşti. România 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

F> »ţ o c*rfto Pomflrx» ta CcrofcJ 


Nr. 3436/1731066/ 




Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spatii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe str. Boitei nr. , sector 4, Bucureşti 


a 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731066/23.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3436/24.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Boitei nr. 22, sector 4”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 30.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 270m, astfel: 

• se manşonează cablurile existente în trotuarul str. Anghel Moldoveanu , în dreptul 
imobilului cu nr. cadastral IE 228091 pe str. Anghel Moldoveanu cu 2 cabluri MT, 
străbate trotuarul nr. impare al str. Anghel Moldoveanu până în dreptul str. Boitei, 
subtraversează str. Boitei şi intră pe proprietatea imobilului la aproximativ Im faţă de 
limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării. 

• având în vedere că în trotuarul nr. pare al str. Boitei există arbori plantaţi în 
platbandă, iar trotuarul nu este pentru accesul pietonal, fiind de aproximativ Im, 
[ucrarea se va executa în apropierea acestuia pe propietatea imobilului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 










Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 

mete0 PrlciSmcăin cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 

sar irrsss 

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. a i 

Având^n vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 

«ecuflel lucirilor . ulteri or emlt9rii preotului aviz. aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. s„:*s a iă 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenulu. la starea miţrala, 

InclusivpUinţare^bă/gMon.^ suprafeţe|or de spaţiu verde prin betonarea 

P,at ^ a ţî]emspeclama' < ceîor^neîi^on^i , te r Vi^mzentul S a\nz de^p^ialitate, va fi sancţionată 
conform H.GG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. l5! . f i a f r j fiare sau 

Menţionăm că «n baza acestui aviz nu se executa lucrări de defrişare sau 
toaletarpg^H^i ^ ^ termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Romana RARASCA 




http /A«ww pnn"b roflnftriurii/primaria/di r eclii/cli r ectia_medki/avi2e_artjori_in_consulta r e/avize_artiori_in_consultare,php , pe data de. 










Nr. 1731391/ 3492 /... 


CĂTRE, 

APA NOVA S.A. BUCUREŞTI 

Strada Tunari nr.SOA, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2, Bucureşti 

în atenţia Doamnei 1 

Director Direcţia Proiectare Şi Studii 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE 
URBANA SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor laJucrarea: "Extindere reţea publică de apă potabilă si canalizare ne B-dui 
zonTstr T SP Uvartur ! 1 ,imita administrativă a Municipiului Bucureşti si 
Bucurii" ŞOVB " Cern '*° ara ~ St “P ca ~ Aleatorului - Uverturii, sector 6, 


DUD Ca u ™ ar ® a cerer " depusă de S.C. APA NOVA S.A. BUCUREŞTI înreoistratâ ta 
P.M.B cu nr.1731391/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3492/25.04 2019 prin care se 
sohciţa emrterea avizuluun vederea obţinerii autorizaţiei de construire privind executarea lucrării- 
Extindere reţea publică de apă potabilă şi canalizare pe B-dul Uverturii, între SP Uverturii si 
limita administrativă a Municipiului Bucureşti şi zona str. Orşova - Cemişoara - Stupea - 
Ajustorului - Uverturii, sector 6, Bucureşti" vă comunicăm următoarele- ? P 

oq m oJa C0n I° r o . d ° cumenta tifi depuse (Certificat de Urbanism din 

29.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti si prelungit până la data ds 
împreuna cu planul anexă, Memoriu tehnic, Avii de traseu - - £ 

AViZ * "* * Prtmana Sector 6- ADPD 

Buşeşti Avl r ' , a ' ^ de Agenţia pentru Pretecţia Me ' 

„ . * t ’ Avz r * em,s de comisia Tehnică de Circulaţie - PMB ol 

\ucrTeTc!nîîăîn * aaministralorii re t elelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în 

^ . e) dinderea reţelei de apă potabilă pe cu o conductă din PEID De 450 mm c 

conducta existenta ( Dn 600 mm) din B-dul Uverturii-Staţia de Pompare Uverturii până la liriiiS 
administrativa a Mun. Bucureşti (spre Corn. Chiajna).Traseul conductei de apa potabilă proiectate 

nr nSai«T° Sabl U A d r! n B ' dUl Uverlurii ’ la a P rox - 3 .° m de bordura trotuaruluf aferent imobilelor cu 
nr poştale impare. Artera propusă va avea legaturi din PEID pentru: intr. Alesd str Apusului str 
Fagadau ş, str Gabriela Szabo. Artera propusă va fi prevăzută cu cămine di vane "nţi de 
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stins incediu ce vor fi montaţi subt ® ran i î n , gaturile laTtrăzile adiacentei o adâncime de 1,5 m 
amDlasată la adâncimea de aprox.2,5 m iar 9 sănături minime, prin foraj orizontal dirijat, 

faşă decola teren, pozarea »«ţ* SUS* 0«» ^, Cerni ^ ra e 

Se va înlocui conducta de apă^potabi ** n mm ţ n lungime de 80 m, amplasată la a prox , 
şi str. Dezrobirii) cu o cond ^î? 1 ^ m P D a re lungimea totală a conductei de apă potabilă (inclusiv 

lungtmea^tegăturilor^a Racordurilor la hidranţi) va fiide^561 nv . tia cu str . Dreptăţii), cu 

,ung. m ea leg ^ existent pe cernisoâra - str. Stupea - str. 

un canai colector Dn 120cm, pe un traseu din str O g Mun Bucur e Ş ti (spre Corn. Chiajna) 
Ajustorului - B-dul Uverturii-pană la limit in carogabiluI strâzi | or menţionate şi va f' executat 
Traseul canalului colector propus va fi reali P . pentru camerele de lansare sau 

înpe-iaking. lucrările de săpătura de p. traseul canalulu 

scoaterea utilajului de forare şi pent ţ se va rea Kza astfel: 

colector propus, tinderea canalului co e t Cemisoa ra) pe o lungime de 420m, 

. pe str. Orşova (intre str. Dreptăţii şi c tll ’ nca \ D e o lungime de270m, 

. pe str Cernişoara (Intre str. Orşova A'iustorului) pe o lungime de 220 m, 

. pe str. Stupea (intre str. Cemyoara şi str. 1 ^ ' P , ungime de 1 lOm, 

. 47 p°e m B^I Uverturii se va realiza 

care va prelua apele uzate de la toţi nverann existenţi in ^ , nlocui cana | u l existent pe 

^ 0 ^^ * extinderea canalului de serviciu pe B- u 

’ iS^sTomlui Ş i limite zonei de protecţie sanitari - canal PAFSIN De 324 mmşi 

. K sb. Cemişoara şi limita zonei de protecţia sanitari - canal PAFSIN De 324 mm 

si lungime 50m. . pvc SN g De 315mm şi lungime 90m, 

. înlocuire canal str Valea Cibin 315mm si lungime 80m. 

. înlocuire canal str. Sporuk» cu canal PVC SN8 De 315mm . g ^ ^ ^ car0 3 abil 
Adâncimea medie de pozare a reţelelor 06.2019 s-a constatat ca: 

. i s Sp p« ^ ^ aftori p,an,a(i ; n 

alveola Sporului şi str. Orşova există afcorilarbuşti/plante ,n 

aliniamentul stradal (alveole sau plâtbandă). verificărilor pe teren, în conformitate cu 

în urma analizării documentaţiei dep , nrotectie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
H C.G.M B. nr.304/2009 favS'cond^nat execuţiei lucrării 

Municipiului Bucureşti, va facem cunoscut aviz 

menţionate. ^ proximitatea arborilor/arbuştilor exratonjadaptată 
traseul reţelelor propuse. sâpi^ ^^ ^'^^^a; al materialului dendrologlc. 

condiţiilor din teren care sa nu distrugă măsuri de protejare a materialului 

° * . în timpul lucrărilor, executantul vaMua ^masuri ^ ^ 1m _ 15mfaţa 

dendrologic prin menţinerea dratei*» e ( d///fare subterane. Condiţii de amplasare 

de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 f arborilor depunerea pământului rezultat din 

• ES,B in, Tr **"*«— ramUrtor Pn " 

săpătură, depunerea altor materiale m ju 

manevrarea utilajelor din dotare. rnnditîile menţionate, materialul dendrologic poa e i 

în cazul în care nu sunt ref ectate cond.ţ.i^menţ.^ ^ ^ suntem răs p UnZ aton_ de 

pus în pericol de prăbuşire P nn de ^acm ’ m8 Srialului dendrologic. Dacă la verificările 

SSSţijţBS irSSraT^ni, i consistă uscarea sau prăbuşirea matenalulu, 


»wnn« wlor 5. Bucureşti, România 






dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la 

finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori) existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 

implica plantarea de material dendrologic în compensare). ^^^,1 h« 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de 
Urbanism nr.21 OR/1603195 din 29.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi prelungit 
până la data de 28.03.2020 - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de 

administratorii reşelelor tehnico-edilitare şi stradale. _. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 14, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. .. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitem. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-MarianaPOPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

~pr 


Red:D VJ 4ex./24.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sfte-ul PMB 

hHfrf/uuww pmb.r"fin«u*»*ii/nrimari^MinBctii/directia arbori In consultan?/avizş Httpri WnşultarQ.p hB 

pe data de. 



oh Bonioa PlicahAta nr 47 cod oostal 050013, sector 5, 


Bucureşti, România 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 3493/1731397/ 


nm 


Căfre; SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Cărei nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731397/24.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3493/25.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Cărei nr. 1 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m (branşament) + lOm (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabil, până la limita din partea stângă a proprietăţii şi 

aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 








Având In vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 

execuţwMucrarilor ™£jj? care apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

solicitamrevrzuuua ^ obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. 

inClUS E,^t^%f «ducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 

va fi sancţionată 

conform H.C^G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. rf defrişare sau 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execufa lucrări de defnşare sau . 

toaleta re. - 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



riana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

jf 



întocmit 

PARASCA 


2b. im. 


"Mu? 
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DIRECŢIA DE MEDIU —— 


Nr. 1732183/3580/ l ! UN. 2019 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA -prin 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe str. Căluşei nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732183/25.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3580/02.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Căluşei nr. 54, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 230m, astfel: 

• din PTS 185 existent în spaţiu verde aferent blocului P 10 din str. Oborul Nou nr. 13, 
străbate spaţiul verde aferent blocului P 10 din str. Oborul Nou nr. 13, 
subtraversează str. Oborul Nou, continuă prin incinta imobilului cu nr. cadastral IE 
236764 (domeniul public sector 2), până la noua cutie destinată furnizării, amplasată 
în incinta imobilului alimentat, încastrată în clădire şi din aceasta până la cele două 
FDCP-uri încastrate în cele două clădiri (corp A şi B), fără depăşirea faţadelor. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor din str. 
Oborul Nou nr. 11,13, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simom 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 



întocmit: 

Ex " - CA 



25ifUn 2019 


Red:P Rj'3ex.-24.06.20l9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpy/www.pmb.ro/institutii/primarTa/directii/direclia_medîu/avize. arborUn_consultare/avize_art)ori_m_consultare.php . pe data de 
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Nr. 1732189/3582/ 28.IUH.M13 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament energie electrică pentru imobilului situat pe 
str. Harghita nr. , sector 1, Bucureşti 




Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732189/25.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3582/02.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament energie electrică pentru imobilului situat pe str. Harghita 
nr. 18, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa, pe o lungime de 15m(10m stâlp + 5m trotuar, săpătură), astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul str. Harghita, prin trotuarul str. Harghita, până ia 

aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 

execuţ^Mucrărno^ apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţte 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala, 

inclusivj3Um^r^ js „ 9 reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 

platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde, _ tă 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, lit,b, j 0 f r i ftaP p sau 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executa lucrări de defrişare sau 

toaletare, , , . . .. .. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanla2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1732161/3584/ 28. IUN. 2019 

Către: SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SA 

Bd. Uverturii nr. 194-200, et. 3, sector 6 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi 
Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pe 
Drumul Ghindari, drum de sen/itute pentru imobilul nr (provizoriu ) din Drumul 
Ghindari, sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732161/25.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3584/02.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pe 
Drumul Ghindari, drum de servitute, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 


a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 


coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă_ comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat ca lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de 255m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Ghindari, prin drumul de servitute 
(drum de pietriş), până la aproximativ 12m faţă de limita din partea stanga a 


proprietăţii. 

în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 


în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009^ privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, va facem 


cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 

toaletare . . .. .. 

p reZ ( 'men de valabilitate 1 an de la data emitem. 


DIRECTOR 

Simona-Ma 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: ^ 
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Nr. 3591 /1732258/. î --‘ 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ELECTROCONS PROIECT SRL 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din Drumul Gura 
Caliţei nr. ), sector 3, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. 
ELECTROCONS PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1732258/25.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.3591/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului din 
Drumul Gura Caliţei nr. sector 3", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Autorizaţie 
de Construire nr. emisă de Primăria Sector 3, Memoriu justificativ, Aviz de 

traseu nr. emis de Direcţia Servicii Publice - Primăria Sector 3 Bucureşti, 

Aviz nr. emis de Primar Sector 3, Clasarea notificării nr. 

emise de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), 
lucrarea constă în : 


- realizare alimentare electrică a postului de transformare nou care va fi 


amplasat în incinta proprietăţii de la nr. 


din Drumul Gura Caliţei, prin 


extinderea reţelei electrice, cu două cabluri montate subteran tip DC4385 RO de secţiune 
3x(1x185), racordate în sistem intrare — ieşire prin manşonare la cablul distribuitor de 
20kV (dintre PT 4937- PT 5112, distribuţie directă din Staţia Dudeşti), cablu existent în 
trotuarul din Drumul Crivăţului x Drumul Gura Caliţei. Traseul canalizaţiei electrice 
proiectate va străbate trotuarul (neamenajat) din Drumul Crivăţului, apoi trotuarul 
(neamenajat) din Drumul Gura Caliţei — nr.poştale pare, până în dreptul imobilului cu nr. 

, unde traseul reţelei electrice propuse va pătrunde în incinta imobilului alimentat, la 
noul post de transformare. Lungimea traseului reţelei electrice va fi de 350m. Lucrările de 
pozare cabluri electrice se vor realiza prin săpătură în şanţ deschis, cu lăţimea de max.0,5 
m. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13-06,2019 s-a constatat că 
traseul canalizaţiei electrice propuse va străbate trotuarul neamenajat aferent nr.poştale 
pare din Drumul Gura Caliţei unde există în prezent vegetaţie crescută spontan. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi 

în baza planului de coordonare vizat de administratorii reţelelor tehnico edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 1732506 / 3653 / ^ IUH. /ins 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL 
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8, 10, sector 6 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Măgura 
Vulturului nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732506/02.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3653/03.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Măgura 
Vulturilor nr. 96-98, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acorduriie 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de lOm, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Măgura Vulturului, perpendicular, până 
la aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana. PDPAjj/ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 1732655 / 3659 / 2 6JU'!. 2<n&" 


Către ; SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL 
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dâmbului 
nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732655/02.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3659/05.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dâmbului nr. 
90, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 35m, astfel: 

• din cablul existent, subteran, în trotuarul str. Dâmbului intersecţie cu str. Ghindei, 
subtraversează str. Ghindei, apoi subtraversează str. Dâmbului, până la şimita 
din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEC, 
Simona-Maria 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


cf 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 1732872 / 3758/ 
Către: Dl. 


2&1UN. WB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Coteşti nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732872/06.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3758/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Coteşti nr. 67, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m 
(branşament) + Im (racord), astfel: 

• branşamentul se execută din conducta existentă în carosabilul str. Coteşti, 
perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• racordul se execute pe proprietatea beneficiarului, de la racordul existent la iimta de 
proprietate, la o distanţă de aproximativ 4m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în pAtfbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicuiar al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicuiar al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon/gard viu. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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Nr. 3952/1734426/. 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament electric subteran pentru imobilul din str. 
Constantin Stere nr. , sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul NÂSTASE 
CLAUDIU-DANIEL - împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. , înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1734426/08.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3952/09.05.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:” Branşament electric subteran pentru 
imobilul din str. Constantin Stere nr. , sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

20.03.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Act de dezmembrare 
-duplicat, autentificat cu nr. , Memoriu tehnic, Fişă de soluţie nr. 

emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis 

de Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- montare CS-cutie de secţionare în terenul proprietatăţii, la limita de proprietate cu 
domeniul public şi alimentarea electrică a acesteia prin sistem intrare - ieşire, manşonare pe 
cablul de joasă tensiune, 3x150+95N ce leagă PTS 1133 şi injecţie LEA existentă pe stâlpul din 
trotuarul din dreptul imobilului cu nr. din str. Constantin Stere. Traseul cablurilor electrice va 
pleca din locul de manşonare (vecinătatea stâlpului) şi va străbate trotuarul nr. impare până la 
cutia de secţionare. Lungimea traseului va fi de 10 m pe domeniul public. De la cutia de 
secţionare se va monta un alt cablu JY 3x150+95N, pe un traseu de lungime L=4 m, până la 
FDCP- firida de distribuţie, contorizare şi protecţie ce va fi amplasată pe proprietatea 
beneficiarului. 

Cablurile electrice se vor poza în şanţ executat prin săpătură cu lăţimea de 0,4 m, 
adâncimea de pozare va fi de 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse există plantat în alveolă un ex. Tillia sp.(tei) cu 
diametrul trunchiului-45 cm, h=8-10m, la aprox. 2m de stâlp. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: . 

- în proximitatea arborelui menţionat mai sus, săpătura se va execut a utilizând o 
tehnologie «in teren care să nu distrugă sistemul rad,cula, al matenalulu, 
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din Anexa nr fîa H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitem. 
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Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 



Nr. 1714915,1744017 /1614,5419 / 

2 8. IUN 7019 


Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


- solicită 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Lăculeţ nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714915/01.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1614/04.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1744017/06.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5419/07.06.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru 
alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Lăculeţ nr. 17, sector 1", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor 
şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 140m, 
astfel: 

• din nişa Pipera 14, situată în trotuarul şos. Pipera în dreptul imobilului cu nr. 14, 

continuă prin trotuarul nr. pare al şos. Pipera, apoi prin trotuarul nr. impare al 

str. Lăculeţ, până la aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament pe şos. Pipera. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metariaiuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în căzui în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Este interzisă reducerea’ suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţeior de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 1731953 / 3589/. 2a.tUN 2019 

CĂTRE 

S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. 
prin 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor ia lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Caro! 
Davila sector 5, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1731953/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3589/02.05.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. CaroI Davila nr. , sector 5”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

22.09.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti (prelungit până ia 21.09.2019), împreună cu 
planurile anexă, Memoriu justificativ, Act de alipire aut cu nr. cu plan de 

amplasament si delimitarea imobilului, Fişa de soluţie nr. 1053104/16.10.2017 emisă de E- 
distribuţie Muntenia, Aviz nr. emis de Direcţia de Mediu (în prezent 

expirat), Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, 
împuternicire) lucrarea constă în : 

- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului din str. Carol Davila nr. 
se va realiza o reţea electrică subterană prin pozarea unui cablu 3x150+95N, din PT 986 existent 
pe spaţiul verde din spatele imobil cu , până la limita de proprietate a imobilului din str. 

Carol Davila nr. , la cutia de exterior destinată furnizării DS 4558 RO, amplasată la limita 
de proprietate imobil. Lungimea traseului cablului va fi de 60m, iar pozarea acestuia se va realiza 
la adâncimea de 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că 
traseul reţelei electrice propuse străbate spaţiul verde din spatele blocului din str. Ana Davila 
nr.8, spaţiu verde în care există arbori, arbuşti şi vegetaţie. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor aflaţi în aliniamentele stradale din zona lucrărilor, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1.5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare: 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, 
iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 

), împreună cu planurile anexă şi este valabil numai însoţit de avizul 
Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale privind execuţia lucrării. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Executantul şi beneficiarul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar avizul devine nul. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTQELEXECUTIV, 
Sîmc a-M$oana^pOPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romanla2019.eu 
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Nr.1732228/ 3593/. 2R.M. 2019 

CĂTRE, 

S.C. GRID SITAL S.R.L. 

Str. Steluţei nr.11, sector 1 , Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe drumul 
perpendicular pe str. Berea până în dreptul imobilului situat pe str. Gheorghe 
Buciumat nr , sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID INSTAL S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1732228/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3593/02.05.2019, , prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Extindere conductă gaze naturale şi 
branşamente pe drumul perpendicular pe str. Berea până în dreptul imobilului situat pe str. 
Gheorghe Buciumat , sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

29.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Contract de vânzare aut. cu nr şi Act de alipire aut. cu nr. 

, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADP 

SI, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz nr emis de Primar Sector 1 Bucureşti, Aviz Comisia 

Tehnică de Circulaţie nr. 23302/07.01.2019 cu planuri anexă, Aviz nr. emis 

de APA NOVA S.A., Aviz tehnic de consultanţă preliminară nr. , avize 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea 
constă în: 

- realizare extindere reţea distribuţie gaze naturale existentă paralel cu calea ferată 
(paralel cu str. Berea), cu o conductă de gaze naturale MP PE100 SDR 11 Dn 180mm şi 
lungimea L=123 m, pe drumul perpendicular pe str. Berea. Conducta de gaze proiectată va fi 
racordată în conducta existentă de MP OL 20” şi va avea traseul de la pnctul de cuplare până în 
dreptul imobilului cu din str. Gh. Buciumat, până în dreptul clădirii corp B, unde va avea 
cap terminal. în dreptul bloc C şi Bloc D, din conducta nou propusă se va ramifica o altă 
conductă de gaze naturale din PE100 SDR 11 Dn 125mm şi lungime 90m, până în dreptul bloc 
D unde va avea cap terminal. Traseul acestea se va realiza prin carosabilul / drum de pământ 
paralel cu limita de proprietate imobil. Traseul extinderii de conductă de gaze naturale trece prin 
zona de protecţie sanitară cu regim sever a apeductelor Arcuda-Staţia Nord (Dn 2200mm) şi 
Roşu Staţia Nord (Dn 2200mm). Traversarea zonei de protecţie sanitară se va executa prin 
săpătură manuală. 
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- realizarea unui nr. De 3 branşamente de gaze naturale din teavă de PE 100 SDR11 
cu Dn 63 mm şi cu lungimi de (10m, 8,3 m şi 15,9m) aferente blocurilor B, C şi D. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului există spaţiu verde neamenajat şi vegetaţie spontană crescută pe acesta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sir “ * “>OPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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romania2019.eu 

ryţoaifa nomdrt* jq Comaj u*ini ttiopen* 



Nr. 1734941/ 4048/ 


2 a - f u r m 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena Etaj 1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament electric pentru imobilul din str. Alpineşti 
sector 4, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul 

i . - împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. , înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1734941/09.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4048/10.05.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:” Branşament electric pentru imobilul din str. 
Alpineşti nr , sector 4 " vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpârare 
aut. cu nr. , Memoriu tehnic, Fişă de soluţie nr. emisă de 

E-distribuţie Muntenia, Aviz nr. emis de 

/21.03.2019 emisă de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în: 

- realizare branşament electric pentru imobilul din str. Alpineşti nr.15 prin montarea 
subterană a unui cablu electric JT tip DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu de lungime 59 m, 
realizat în domeniul public, din postul de transformare PT2204 existent la intersecţia str. 
Alpăineşti cu str. Eroii Neamului, pe terenul imobilului cu . Traseul branşamentului 

propus va străbate trotuarul din dreptul postului de transformare, apoi va traversa carosabilul din 
str. Eroii Neamului, apoi prin trotuarul aferent nr. poştale pare din str. Alpineşti până în dreptul 
imobilului cu nr. unde va subtraversa carosabilul din str. Alpineşti, de unde va continua pe 
terenul proprietăţii beneficiarului până la două firide de distribuţie, contorizare şi protecţie 
amplasate pe proprietatea alimentată. Cablul electric va fi pozat la adâncimea de 0,9 m în trotuar 
şi la 1,2 m la traversări de carosabil, în şanţ executat prin săpătură manuală cu lăţimea de 0,4m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti.. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau d e toaletare, iar la 
Analizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul 

anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Sii 



ia POPA 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



2&WN. 2019 


Red:D.V../ 3ex./26.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
httDi//www- pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori __ 
pe data de... 


mediu/avize arbori in consulta re/avize arbori in consulta re, phi 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr.'l732823 / 3753 / * 


Către: SC RNBINSTAL CONSTRUCT SRL - prin - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
şos. Chitilei, pe proprietatea IE 263012 şi pe proprietatea cu IE 272599 (şos. Chitilei 
nr. ), sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732823/06.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3753/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe şos. 
Chitilei, pe proprietatea IE 263012 şi pe proprietatea cu IE 272599, sector 1", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
01.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 342m (14m 
domeniul public + 328m domeniul privat), astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul şos. Chitila, prin carosabilul drumului de acces 

auto al imobilului alimentat, până la aproximativ 8m faţă de limita din partea dreaptă 

a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executa lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
na POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Ex> 


întocmit: 

Roxana PARASCA 




% 


Red:P FU3ex.-27.06,2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 

http J , /www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori _tn consultare php . pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 1702581,1734368 / 519,3949 / 

Către : SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


romania2019.eu 

ftototfrfo tfcjfrtWoi ta Cmmj vriM* t ucp*™* 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Verzişori 
nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1702581/28.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr, 519/29.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. 
cu nr. 1734368/08.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3949/09.05.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de apă potabilă 
pentru imobilul situat pe str. Verzişori nr. 6, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
DGL sector 4, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma 

verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 24m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Elena Cuza intersecţie cu str. Poteraş, 
până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, iit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXE 
Simona-Ma 


OPA 

o jyf 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

ojf 


întocmit: 
?. Rc 


RAŞCA 


Red:P.RV3ex.-27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe stte-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 171457771743214/1572,5371/ UZIUL OT 

Către: SC SOLTRANS CONSULTING SRL — prin — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Aurel Perşu nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714577/28.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1572/01.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1743214/05.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5371/06.06.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de 
canalizare pentru imobilul situat pe str. Aurel Perşu nr. 112-114, sector 4, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 5m (branşament) + 7m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Aurel Perşu, perpendicular, până la 
proximativ 7m şi 9m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariai 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Exp. 


întocmit: 

PARASCA 



^ . 


Red :P. R./3ex.-27.06.2019 - prezentul âvii'ti tost postat pe site-ul PMB ' sfo, 
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Nr. 1726427,1738432 / 2896,4645 / fiTlUL gtV 

Către ; SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobeşti 
nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe Drumul Gura Putnei nr. , sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1726427/09.04.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 2896/10.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1738432/21.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4645/22.05.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: ” Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu 
energie electrică a imobilului situat pe Drumul Gura Putnei nr. 114, sector 3", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 200m, astfel: 

• din PTZ 2343 existent pe terenul imobilului cu nr. cadastral IE 215088, pe care îl 
străbate aproximativ 35m, continuă pe Drumul Gura Putnei pe partea nr. impare, 
până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană/iarbă, 
în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

len de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINES 



întocmit: 

Exp. Rpxapa PARASCA 



RedP.RV3ex.~28 00,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr. 1727278,1733620 / 3006,3830 / 01 IUL W~ 

Către : SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SRL 

Bd. Uverturii nr. 194-200, etaj 3, sector 6 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobeşti 
nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Lunca Sătească şi proprietate particulară, sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727278/11.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3006/12.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1733620/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3830/08.05.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a 
gazelor naturale şi branşamente pe Drumul Lunca Sătească şi proprietate particulară, 
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 42m (3m 
domeniul public + 39m domeniul privat)m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Lunca Sătească, perpendicular, 
până la aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii (nr. 78 A). 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1731396 /3494/ OZ IUL M 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 
Mumuleanu Barbu nr , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731396/24.04 2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3494/25.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Mumuleanu 
Barbu nr. 17, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Mumuleanu Barbu, perpendicular, până la 

aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborilor existenţi în aliniament din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997' Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


°Oq ^ 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

Exp. R oxana PAR ASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 1732703/ 3661/. &2r IUL. JW 

CĂTRE, 

S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A. 

B-dul Uverturii nr. 194-200, et.3, sector 6, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, Bucureşti 

i i 1 1 f 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe Drumul 
Podul Pitarului, Drumul Podul Dâmboviţei, sector 6, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A., cerere 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1732703/02.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3661/03.05.2019, 
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Extindere 
conductă gaze naturale şi branşamente pe Drumul Podul Pitarului, Drumul Podul Dâmboviţei, 
sector 6", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Memoriu 
tehnic/Memoriu pe specialităţi, Act de vânzare - cumpărare aut. cu nr. , Soluţie de 

acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale nr emisă de Distrigaz Sud 

Reţele, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare) lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea distribuţie gaze naturale existentă în carosabilul din str. 

Drumul Podul Dâmboviţei prin montarea subterană a unei conducte din PE100 Dn 125mm RP 
(MP în viitor), pe un traseu ce străbate carosabilul str. Drumul Podul Dâmboviţei şi Drumul 
Podul Pitarului până în dreptul imobilului cu nr din str. Drumul Podul Pitarului, unde 

conducta propusă va avea cap terminal. Lungimea totală a traseului conductei de gaze propuse 
va fi de 311 mi. Conducta de gaze propusă va fi racordată în conducta de gaze cu PE100 SDR 
11- Dn 125 mm din carosabilul Drumul Podul Dâmboviţei. 

- realizare branşament de gaze naturale din teavă de PE 100 SDR11 cu Dn 32 mm şi 
cu lungimea totală 5 m şi a postului de reglare-măsurare aferent, pentru imobilul cu nr.28-30 din 
str. Drumul Podul Pitarului. Branşamentul de gaze propus vor fi racordat la conducta de gaze 
Dn 125mm, nou proiectată. Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa 
prin săpătură şi pozarea conductei se va executa în şanţ deschis, cu lăţimea şanţului de 0,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că în pe 
traseul nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, 
iar ta finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Si tna POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOIN^SCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 1732822/3752/ 


Către: SC RNBINSTAL CONSTRUCT SRL - prin - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Baia de Aramă şi pe terenurile cu IE 2308060, IE 216229, IE 216233, IE 216230 
(str. Baia de Aramă nr. 1), sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732822/06.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3752/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Baia de Aramă şi pe terenurile cu IE 2308060, IE 216229, IE 216233, IE 216230, 
sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare avizul 
favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
11 Om, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Baia de Aramă la limita de proprietate 
din partea dreaptă, prin carosabilul str. Baia de Aramă, până la aproximativ lOm 
faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• se avizează execuţia a 3 branşamente. 

i * 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz areSmiften de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUJ 
Simona-Mariana Pi 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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Nr. 1733287 / 3756 / 

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe Intrarea Gheorghe 
Vâlceanu nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1733287/06.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3756/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situat pe Intrarea Gheorghe 
Vâlceanu nr. 4, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma 

verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 15m, astfel: 

• din stâlpul existent în trotuarul Intrării Ghe. Vâlceanu din dreptul imobilului cu 
nr. 5, subtraversează Intrarea Ghe. Vâlceanu, continuă prin trotuarul nr. pare 
Intrării Ghe. Vâlceanu, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR 

Simona-Ma 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 
Exp. Box, 
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Nr. 1732870 / 3760 / 02. IUL M 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Poeziei 
nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732870/06.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3760/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Poeziei nr. 5, 
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Poeziei, perpendicular, până la 
aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 



întocmit: 
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Nr. 1732933 / 3763 / 02. IUL Pi 

Către : SC SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL 

Str. Leordeni nr. 90 B, Ploieşti Leordeni, jud. Ilfov 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi 
Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


O 


Referitor la lucrarea ; Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa 
şos. Alexandriei nr. , spaţiu comercial, sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732933/06.05.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 3763/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. Alexandriei nr. 86-88, spaţiu 
comercial, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis 
de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 69m, astfel: 

• din PTZ 2600, prin trotuar, parcajul adiacent PTZ 2600, continuă prin aleea de acces, 
până la noua CS amplasată lipit de bloc P 24 din şos. Alexandriei nr. 86 (spate bloc). 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastileior/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECU 
Simona-Mariana 





Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: 
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CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

i 1 ' r 


Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. 
Poştaşului sector 3, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. 
ELECTROCONS PROIECT S.R.L. , înregistrată la P.M.B. cu nr.1733675/07.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.3835/08.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind 
executarea lucrării:” Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Poştaşului nr. 
sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Memoriu 
justificativ, Fişă de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz 

nr.11/15.01.2019 emis de Primăria Sector 3, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia 

Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3, Clasarea notificării nr emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea electrică prin interceptarea cablului distribuitor de lOkV 
(între PT 4218 - PT 2089) existent pe strada dintre nr poştale , şi racordare la 

acesta în sistem intrare-ieşire a două cabluri electrice ce vor fi pozate pe un traseu conform 
planului anexă la Certificatul de Urbanism, prin trotuarul din str. Poştaşului - bloc ANL, drum de 
acces dintre imobilele cu nr. , apoi va continua prin trotuarul nr. Poştale pare, va 

traversa carosabilul străzii Poştaşului în dreptul imobilului cu nr. şi va alimenta postul de 

transformare nou ce va fi amplasat la limita de proprietate a imobilului alimentat. Noul PT nu face 
obiectul prezentului document. Lungimea traseului reţelei electrice propuse va fi de 120 m- pe 
domeniul public. Lucrările de pozare a reţelei propuse se vor executa în şanţ deschis realizat prin 
săpătură. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă şi în baza planului de coordonare depus la documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 

eff 
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Nr. 1734183/3946/ UUUL ÎPJ 

Către: SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. 16 Februaruie, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734183/08.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3946/09.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. 16 Februaruie, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 31 m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. 16 Februarie, pe partea imobilelor cu nr. 

pare, prin carosabil, subfaversează str. 16 Februarie, până la aproximativ 3m faţă de 

limita din partea stângă a proprietăţii (imobilul nr. din str. 16 Februarie). 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon/gard viu. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art,4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

Exp. Rpxana PARASCA 
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Nr. 1734181 / 3947 / O 2 IUL 208 

Către : SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei 
nr , sector 1, Bucureşti 




Referitor la cererea dvs. t înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734181/08.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3947/09.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei 
nr 261 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 13m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul şos. Chitilei, perpendicular, până la limita din 
partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţeior de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEC 
Simona-Maria. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Exc 


Red :P. R./3ex.-27.06.2019 - prezenfuFaviz a fost postat pe site-ul PM B 
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Nr. 1734428 73953/. m 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. 

9 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Barbu Mumuleanu r ~ sector 2, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul NĂSTASE 
CLAUDIU-DANIEL - împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L, înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1734428/08.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3953/09.05.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Alimentarea cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Barbu Mumuleanu nr.17, sector 2", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.58/8”M” din 26.03.2019 emis 
de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare aut. 
cu r „ Memoriu tehnic. Fişă de soluţie i 03.10.2018 emisă de E- 

distribuţie Muntenia, Clasarea notificării r emisa de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în: 

- realizare racord electric nou prin montarea a două cabluri electrice de JT tip 
DC4146/%X, 3x150+95N, care se vor manşona la cablul de joasă tensiune existent în trotuarul 
nr. impare din dreptul proprietăţii alimentate. Traseul de pozare a cablurilor propuse va fi din 
trotuar până la firida de distribuţie, contorizare şi protecţie ce va fi montată pe proprietatea 
beneficiarului, la limita de proprietate stânga. Lungimea traseului va fi de 3m, din care 1 m pe 
domeniul public. Trotuarul în locul de manşonare are 2,4m, ia lăţimea săpăturii şanţului de pozare 
a cablului electric va fi de 0,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse există plantat în aliniamentul stradal din 
proximitatea lucrării, un ex. Tilia sp.(tei) cu diametrul trunchiului 50 cm, h=8-10m. Arborele este în 
declin biologic (scorbură profundă la bază). 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 
m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin reducerea suprafeţei 
alveoleidin aliniamentul stradal. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr.58/8”M" din 26.03.2019 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul 
anexă, • vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, precum şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din 
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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Nr. 1734852/4040/ „„ 

011ULM19 

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

Bd. Mărăşeşti nr. 28, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 7, sector 4 


Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobeşti 
nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Vitioara nr. , sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734852/09.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4040/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Vitioara, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Vitioara, în dreptul imobilului cu nr. 126, 
continuă prin carosabilul str. Vitioara, până la aproximativ Im faţă de limita din 
partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECU 
Simona-Mariana 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

C 

întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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Nr. 1738355 / 4649 7 2019 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobeşti 
nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Aleea Vasile Goldiş şi pe spaţiul verde bloc M 43 (branşament imobilul nr. din Aleea 
Barajul Rovinari), sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1738355/21.05.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 4649/22.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Aleea Vasile Goldiş şi pe spaţiul verde bloc M 43, sector 3", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 75m, astfel: 

• se cuplează în conducta existentă în trotuarul aferent blocului M 43 din Aleea Vasile 
Goldiş, subtraversează Aleea Vasile Goldiş, continuă prin carosabilul/trotuarul Aleii 
Vasile Goldiş, până la aproximativ 20m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii 
nr. 1 din Aleea Barajul Rovinari. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent blocului M 43 din Aleea 
Vasile Goldiş din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sh *OPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



UIUM 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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Nr. 1739314/4722/. JJ.yP.L 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Horaţiu nr. sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul NĂSTASE 
CLAUDIU-DANIEL - împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L, înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1739314/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4722/23.05.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Alimentarea cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Horaţiu nr , sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

11.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Memoriu tehnic, Fişă de soluţie nr. 

emisă de E-distribuţîe Muntenia, Aviz nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în: 

- realizare racord electric nou prin montarea unui cablu electric de joasă tensiune tip 
DC 4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 65 m, pe domeniul public. Traseul reţelei 
electrice porneşte de la cutia de distribuţie şi secţionare CD 220 existentă în trotuarul nr. poştale 
pare din str. Mircea Vulcănescu (adiacent imobilului cu nr cadastral ), va continua prin 

trotuarul nr. pare din str. Mircea Vulcănescu, va subtraversa str. Horaţiu prin foraj orizontal, apoi 
va continua prin trotuarul nr. poştale impare din str. Horaţiu, până în dreptul imobilului cu nr.13 din 
aceeaşi stradă, la FDCP-ul ce va fi amplasat în incinta proprietăţii, la limita de proprietate dreapta. 
Cablul electric va fi pozat la adâncimea de 0,9 m, în şanţ realizat prin săpătură cu lăţimea de 0,4 
m (în trotuar) şi prin foraj orizontal la subtraversare. 


Bd. Reqina Elisabeta nr. 47, cod oostaJ 050013, sector 5, Bucureşti, România 
















2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse există plantat în aliniamentul stradal din 
trotuarul str. Mircea Vulcănescu nr. pare, un ex. Fraxinus sp.(frasin) cu diametrul trunchiului-60 
cm, h=8-10m. Trotuarul nr. poştale pare are lăţimea de 1,5 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborelui menţionat mai sus, săpătura se va executa utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, se vor lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin 
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă de arborele din 
proximitatea traseului, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, 
depunerea altor materiale în jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus in pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

* Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin reducerea suprafeţei 
platbandei din aliniamentul stradal. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 11.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare, precum şi în baza planului de coordonare avizat şi este 
valabil numai in prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, precum şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


| na POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCţ 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1741564,1741948 / 5220,5233 / UZ IUL MW 
Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Redimensionare branşament de apă potabilă şi execuţie racord de 
canalizare la imobilul din Bd. Mihail Kogălniceanu nr. , sector 5, Bucureşti 




Referitor la cererile dvs., înregistrate ia P.M.B. cu nr. 1741564/30.05.2019, 
1741948/30.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5220/31.05.2019, 5233^1.05.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Redimensionare branşament 
de apă potabilă şi execuţie racord de canalizare la imobilul din Bd. Mihail Kogălniceanu 
nr. 53, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii 
nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 

26.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m 
(branşament) + 8m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul Splaiului Independenţei, perpendicular, 
până la aproximativ 2m şi 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• vechiul branşament se va desfiinţa. 

• în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaietare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXB 
Simona-Marian 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:P.R73ex.-27,06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe slte-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 1745007/5585/ 


0Z1UL 20» 


Către .* SC BEF LIGHT ENERGY SRL — prin — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa şos. Grozăveşti nr , sector 6, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745007/11.06.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 5585/12.0^2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa şos. Grozăveşti nr. 54 F, sector 6" conform documentaţiei depuse 
(C U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 21 Om, astfel: 

• din PT 889 existent în incinta imobilului individualizat prin nr. cadastral 219999, va 
subtraversa imobilul sus menţionat, continuă prin trotuarul şos. Grozăveşti pe partea 
nr. pare, apoi prin terenul imobilelor individualizate cu nr. cadastral 208587, 220000, 
206738, până în dreptul imobilului alimentat, prin incinta acestuia, până la noile 
FDCP-uri încastrate în interiorul clădirii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi spaţiu verde. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axui arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

. Hf 1 

întocmit: 
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DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1742311/5301 /...JOII LIL.^ 

CĂTRE, 

prin 

S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L. 


Referitor la lucrarea: “ Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru 
imobilul din str. Dâmbului sector 4, Bucureşti" 


® Cererii depuse de S,C - TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L. pentru POPA 
înre 9| strată la P M B - cu nr.1742311/03.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.5301/04.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea 
lucrarit: Sranşamenf de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul din str. 
Dâmbului nr.90 sector 4", vă comunicăm următoarele: 

i Con f or ™ documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.1057/49257 din 

12.10.2018 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă. Contract de 
vanzare autentificat sub nr. '. 6, Memoriu justificativ. Aviz tehnic definitiv nr. 

05,11 : 2018 emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. 1 15.05.2019 emis de 

Direcţia Gospodărire Locală - din cadrul Primăriei Sector 4, Aviz nr. 20/M /2018 emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Clasarea notificării nr i/17.10.2018 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii 
reţelelor tehmco-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

-realizare branşament de apă prin montarea subteran a unei conducte din polietilenă cu Dn 
40mm şi lungime de 8m, care se va racorda la conducta de apă potabilă din PEID De 125 
mm, existentă în carosabilul din str. Dâmbului. Traseul de pozare a conductei de apă se va 
realiza prin subtraversarea parţială a carosabilului şi trotuarului până la căminul de 

branşament ce va fi realizat în incinta imobilului, la max. 2m de limita de proprietate cu 
domeniul public. M K 

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm SN8, cu lungimea 

de 7J; “L e va le 9 at la canalizarea publică de canalizare cu De 315 mm existentă 
carosabilul dm str. Dâmbului. Traseul de pozare a racordului de canalizare va subtraversa 
caraosabilul şi trotuarul până la căminul de racord ce va fi amplasat în incinta imobilului la 
max. 2m de limita de proprietate cu domeniul public. Lucrările de pozare a branşamentului'de 
apa potabila şi a racordului de canal se vor realiza prin foraj orizontal dirijat. 

, 2 . \ Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.07.2019 s-a constatat că pe 

traseul lucranlor nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti. 

M P T. a .n nal ' Z ort!,^iîfi Jrne . n î a ^ ei depuse Ş* a verificărilor din teren, în conformitate cu 
teritoriul 6 nr * 304/2009 P riv,nd aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate 
ln baza acestui aviz nu se execută l ucrări de defrişare sau de toaletare iar la finalizarea 
lucram aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şl cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 1057/49257 din 12.10.2018 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu 
planul anexă - vizat spre neschimbare şi este valabil numai în prezenţa avizului Ministerului 
Culturii şi identităţii Naţionale privind execuţia acestei lucrări. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, precum şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) dm 
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şal Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Red:D MJ 3ex701.07.2019 - prezentul aviz a Fost postat pe site-ul PMB 

httirJAvww.omb.ro/institutii/Dr1fTiaiia/directii/dtrQCtia mediu/avize arbori in consultare/avize arborijn con^we PSE 
pedala de .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BM0UROT. 

Direcţia de Mediu 


Nr. 3139,4341,5776/1728778,1737305,1746766/ W 0- IUL 2019 
Către: - SC TRACON SRL 

Splaiul Unirii nr. 16, Muntenia Business center, et. 8, 810-812, sector 4 

- Direcţia Generală de Infrastructură - Direcţia Urmărire Lucrări Mari de 
Infrastructură 



Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


o 

P 


o 

o 


Referitor ia lucrarea: Lărgire sos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca şi şos. 
Petricani - descărcarea reţelei de canalizare pluvială - prin Calea Floreasca în Lacul 
Floreasca şi şos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 şi 2, Bucureşti 

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1728778/16.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3139/17.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1737305/16.05.2019, 1746766/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
4341/17.05.2019, 5776/18.06.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind 
defrişarea punctuală a arborilor ce împiedică executarea lucrării :"Lărgire şos. Fabrica de 
Glucoză între Calea Floreasca şi şos. Petricani - descărcarea reţelei de canalizare 
pluvială - prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca şi şos. Petricani în Lacul Plumbuita, 
sector 1 şi 2”, cf. CU din 04.12.2017 şi Autorizaţiei de construire nr. 

; din 14.09.2018, vă comunicăm următoarele : 

1) în urma analizării documentelor existente la dosar: 

- Cerere ; 

- Avizul Direcţiei de Mediu nr. 3195,9310/1620047,1662411(12280/1582198) din 
data de 08.10.2018; 

- Protocol de plantare nr. 26 din data de 21.07.2018, emis de ADP sector 1 ; 

- Ordin administrativ de începere al lucrărilor .10.2019 cu data de 

29.10.2018, emis de PMB ; 

- Autorizaţia de construire < din 14.09.2018, însoţită de planurile anexă 

vizate spre neschimbare, emisă de PMB ; 

- Planurile Releveu - poziţia copacilor aflaţi pe traseul conductei de descărcare în 
Lacul Floreasca - planşa 1 şi 2, scară 1:300 ; 

- Adresa i ' loţ&iofa emisă de Direcţia Generală de Infrastructură - Direcţia 
Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură - PMB ; 

- Foto vegetaţie. 

2) a verificării în teren din: 22.05.2019. 

3) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele lucrări: 

Defrişare: 

Pe amplasamentul viitoarei lucrării 

- 2 ex. arbori 0 25cm, h lOm - uscaţi 100% 
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-10 ex. Platanus sp. (platan) 0 15cm, h 5-9m, din care lex. uscat 100% 

- 8 ex. Carpinus betulus (carpen) 0 25-30cm, h 6-1 Om, din care lex. este tritulpinal 
şi 2ex. bitulpinali 

-1 ex. Catalpa sp. (cataipă) bitulpinală, h lOm 
-1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) 0 30cm, h lOm 
-1 ex. Prunus pissardii (corcoduş roşu) multitulpinal, h 5-6m 

Transplantat: 

Pe amplasamentul viitoarei lucrării 

-19 ex. Platanus sp, (platan) plantaţi recent (toamna anului 2018) 

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor executa prin 
grija proprietarului/administratorului legal al terenului cu o firmă abilitată, evacuându-se 
masa lemnoasă şi preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de 
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur. 

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de 
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei 
lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în 
caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 


o 

Ci 


304/2009. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în 
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 23ex. Acer 
platanoides, cu balot de pământ, circumferinţa tulpinii de 18-20cm, înălţime 3,5m- 
4m, în aliniamentul din Bd. Poligrafiei respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi 
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, respectând 
Protocolul de plantare nr. 49 din 07.06.2019, încheiat între ADP sector 1 şi Asocierea 
Tracon SRL - Straco Grup SRL - Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL. 
Lucrările de întreţinere vor fi asigurate de Asocierea Tracon SRL - Straco Grup 
SRL - Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL timp de 12 luni de la 
finalizarea lucrărilor de plantare. 

Transplatarea celor 19ex. arbori tineri, se va realiza de către Administraţia 
Domeniului Public sector 1, în perioada imediat următoare, în aliniamentul din Calea 
Floreasca, cu obigaţia întreţinerii şi prinderii a materialului dendrologic transplatat 
într-un număr cât mal mare. 

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi 
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a 
plantărilor în compensare. în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act 
normativ. 

în timpul lucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului 
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii. 

Defrişare: 23ex, arbori din care 3ex. uscate 100% 

Tra nsplan tare: 19ex. arbori plantaţi recent 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PFHMĂTOA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

Si-rC-ir 1 !■;»! .* Jfij* I t.^rr 


Nr. 1733307/3757/. ^ 


CĂTRE, 

S.C. GRID SITAL S.R.L. 

Str. Steluţei nr. 11, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Racordare la reţeaua de distribuţie gaze naturale, lucrări 
executate atât în domeniul public cât şi în domeniul proprietate privată şi execuţia 
unui i * branşamente în domeniul proprietate privată, în str. Salubrităţii, 

sector 1” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1733307/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3757/07.05.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: " Racordare la reţeaua de distribuţie 
gaze naturale, lucrări executate atât în domeniul public cât şi în domeniul proprietate 
privată şi execuţia unui nr. de 5 branşamente în domeniul proprietate privată, în str. 
Salubrităţii, sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr / 

S emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, 

Contract de vânzare cumpărare -copie, autentificat cu nr. , încheierea de 

intabulare nr. , Autorizaţie de construire nr. din 

07.04.2015 emisă de Primăria Sector 1 Bucureşti privind execuţia lucrărilor de construire 
a unui ansamblu de construcţii, Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuţie gaze 
naturale nr. si Soluţie de acces nr. emise de 

t t 

Distrigaz Sud Reţele, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr emis de CTC- PMB, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale RP Dn 63mm 
existentă în carosabilul din str. Salubrităţii, prin montarea unei conducte subterane din PE 
100 SDR11 Dn 90mm, cu lungimea totală de 170m ( 5 m în domeniul public- str. 
Salubrităţii şi 165 m în teren proprietate privată aparţinând imobilului cu nr.49 din str. 
Salubrităţii). Conducta de gaze nou proiectată se va poza subteran la 2,75 m de limita 
dreapta a proprietăţii, conform plan anexă la Certificatul de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti; 

■ realizarea unui nr. de 5 branşamente de gaze naturale executate numai pe 
domeniul proprietate privată a imobilului cu nr.49 din str. Salubrităţii. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrării executat în domeniul public nu există vegetaţie, arbori sau arbuşti. 

Pe terenul proprietate privată, la data vizitei pe teren există o singură construcţie 
(tronson B), iar traseul reţelei de gaze naturale propuse este paralel cu limita de 
proprietate dreapta a imobilului alimentat. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu HC.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate, cu respectarea legislaţiei de mediu în vigoare. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de . defrisare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Aplicabilitatea prezentului document se referă doar la lucrările executate pe 
domeniul public. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu 
planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 1732875/3761/. 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Str. 
Volumului nr , sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1732875/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3761/07.05.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
Str. Volumului nr. , sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

25.02.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare la sistemul 

de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea va consta în: 

- realizare branşament de gaze naturale individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 
11 cu Dn 32 mm şi lungimea de 8,5 m (7,5m + 1,0m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare 
aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale din PE100 
SDR11 Dn 32mm existentă în carosabilul din str.Volumului. Lucrările de pozare subterană a 
branşamentului propus se vor realiza prin săpătură, iar traseul acestuia va subtraversa parţial 
carosabilul şi trotuarul, din punctul de cuplare la conducta existentă până la PRM-ul ce va fi 
montat la 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Montarea conductei se va 
realiza în şanţ deschis cu lăţimea de 0,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există vegetaţie, arbori sau arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 25.02.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B- nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V../ 3ex./28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 1732878/3762/. 2019 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Str. Vacanţei 
nr. sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1732878/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3762/07.05.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
Str. Vacanţeii nr , sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. / din 

04.03.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Extras de carte fundară pentru informare CF 273863, Aviz tehnic de racordare la sistemul de 
distribuţie gaze naturale nr.12488008/29.09.2018 emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu 
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale 

emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea 
va consta în: 

- realizare branşament de gaze naturale individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 
11 cu Dn 32 mm şi lungimea de 10,0 m (9,Om + 1,0m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare 
aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale din PE100 
SDR11 Dn 125 mm existentă în carosabilul din str..Vacanţei. Lucrările de pozare subterană a 
branşamentului propus se vor realiza prin săpătură, iar traseul acestuia va traversa parţial 
carosabilul şi trotuarul, din punctul de cuplare la conducta existentă până la PRM-ul ce va fi 
montat la 4,8 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Montarea conductei se va 
realiza în şanţ deschis cu lăţimea de 0,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrării , în trotuarul din dreptul imobilului alimentat există platbandă cu lăţimea de 1,0 m 
plantată cu flori şi tufă de trandafiri. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea materialului 
floricol şi protejarea tufei de trandafiri în execuţia lucrărilor. 

Conform art. 18 alin. (5) din Legea 24 - privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă 
diminuarea spaţiilor verzi prin betonarea platbandei afectate de lucrări. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simo PA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 

I I 


Daniela VOINESCU 


-f 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

Si-M C’*' ti J > 11 


Nr. 1732938/ 3765/. 0.8.UJL 2UB 

CĂTRE, 

S.C. SALZBURG REAL ESTATE INVESTEMENT S.R.L. 

Strada Tohani nr.2, BI.33, Sc.3, Et.5, Ap.111, Sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Redimensionare branşament de apă potabilă şi racord de 
canal pentru imobilul situat pe str. Badea Cârţan nr , sector 2, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. SALZBURG REAL ESTATE INVESTEMENT 
S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732938/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.3765/07.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: ” Redimensionare branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul situat pe 
str. Badea Cârţan nr , sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

12.12.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Contract de vânzare-duplicat aut. cu nr. , Aviz tehnic definitiv 

nr. emis de Apa Nova, Aviz nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 2 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de apă prin montarea subteran a unei conducte din PEID 
40x3,6 mm cu Dn 30mm şi lungime de 10m, care se va racorda la conducta de apă potabilă din 
fontă Dn 100 mm, existentă în carosabilul din str. Badea Cârţan, pe partea nr. pare. Traseul de 
pozare a conductei de apă se va realiza prin traversarea parţială a carosabilului şi trotuarului 
până la căminul de branşament ce va fi realizat în incinta imobilului, la max. 2m de limita de 
proprietate cu domeniul public. 

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm, cu lungimea 
de 5 m , care va fi legat la canalizarea publică din beton cu Dn 30 cm existentă carosabilul din 
str. Badea Cârţan,. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va realiza prin săpătură, prin 
carosabil şi trotuar, până la căminul de racord ce va fi amplasat în incinta imobilului, la max. 2m 
de limita de proprietate cu domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că nu 
există vegetaţie pe traseul sau în proximitatea lucrărilor. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

La execuţia lucrărilor pentru realizarea branşamentului de apă potabilă şi a racordului de 
canalizare proiectate se va respecta legislaţia în vigoare privind protecţia mediului. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



02. M/l ZOI 9 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1734824 / 4041/ 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



romania2019.eu 


- solicită 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. George 
Călinescu nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734824/09.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4041/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. George 
Călinescu nr. 55, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, 
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 80m, astfel: 

• din PT 992 existent în dreptul imobilului nr. 52 din str. Banu Antonache, 
subtraversează str. Banu Antonache, continuă prin trotuarul str. Danu Antonache, 
apoi prin trotuarul str. George Călinescu, subtraversează str. George Călinescu, 
continuă prin trotuarul nr. impare al str. George Călinescu, până la limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
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veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţeior de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINEŞCU 


întocmit 

Exp. Roxana PARASCA 




"C19 


Red:P RV3ex -28 06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1734842/4042/ UD ’ ,UL iUl9 

Către: Dl - prin d-na - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe 
str. Leordina nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734842/09.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4042/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Leordina 
nr. 15 B, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m, astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobulului nr. 10 din str. Leordina, 
subtraversează str. Leordina, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Leordina, 
până la aproximativ 11m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECtmfc^ 


Simona-Mariam 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Exp. 



Red :P.RV3ex.-28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sHe-u) PMB 
http^/www.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_art)orijn_consuttare/avize_arborijn_con5uttare.php p pe data de . 


întocmit: 
oxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 1734787 / 4044 / 08. IUL ZQW 

Către; SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Brânarul nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734787/09.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4044/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Brânarul nr. 6, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul 
Ministerului Culturii nr. 296/S/25.03.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 9m (branşament) + 6m(racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Brânarului, perpendicular, până la accesul 

pietonal în imobilul nr. 6 din str. Brânarul. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţeior de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniel INESCU 



întocmit . 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

Pifearţa tomOT* ta Consta Uhfcrii fisopone 


Nr. 1734783 / 4045 / UftUJL ZUW 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racorduri de canalizare pentru imobilul situat 
pe şos. Bucureşti- Târgovişte nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M B. cu nr. 1734783/09.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4045/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racorduri de canalizare pentru imobilul situat pe 
şos. Bucureşti - Târgovişte nr. 26, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 5m (branşament) + lOm (racord 1) + 9m (racord 2), astfel: 

• racordurile se execută din conductele existente în carosabilul str. Dirijorului, 
perpendicular, până la aproximativ 5m şi 7m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• branşamentul se execută din conducta existentă în carosabilul şos. Bucureşti - 
Târgovişte, perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea branşamentului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizam că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera* h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 



Daniela VOINESCU 



02. IUL 7fM0 


Red: P R.Mex.- 28,06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 

tittp://www.pmb,ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_art)oriJn_consu!tare/avize_arboriJn_consuftare.php , pe data de 
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Nr. 1735772 / 4Î47 / O 8, IUL M~ 

Către ; SC DOMUS SYSTEMS SRL 

Str. Elena Farago nr. 43, sector 6 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domni{a Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe 
str. CaroI Knappe nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735772/13.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4147/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe 
str. Caro! Knappe nr. 11, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m 
(branşament) + 7m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Carol Knappe, intersecţie cu 
str. lordache Golescu, perpendicular, până la aproximativ 2m şi 4m faţă de limita 
din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Marian 



Red:P.R./3ex.-01 07.2019 - prezenţii aviz a fost postat pe site-ul PMB 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU^ 

întocmit: 

Ex u, Ro xana PARASCA 



'■e. 


httpJAvww.pmb.ro/institutii/primaria/direcUi/directia_mediu/avize_arbonJn_consultarB/avi 2 e_arboriJn_consultare.php + pe data de... 
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Nr. 1735849,1749505/4149,6230/ 




CĂTRE, 

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI Şl AGREMENT BUCUREŞTI 

Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, nr. 8B, sector l’, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi 
racord de canal pentru zona parcului dinspre B-dul Aviatorilor-Str. Mircea Eliade, 
sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI Şl 
AGREMENT BUCUREŞTI., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1735849/13.05.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr.4149/14.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1749505/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6230/27.06.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Branşament de apă potabilă, 
branşament de incendiu şi racord de canal pentru zona parcului dinspre B-dul Aviatorilor- 
Str. Mircea Eliade, sector 1, Bucureşti”", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din data 

de 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. 

19.06.2019 emis de Direcţia de Cultură a Municipiului Bucureşti din cadrul Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, 
împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de apă prin montarea subteran a unei conducte din PEID 
63x5,7 mm cu Dn 50mm şi lungime de30m, care se va lega la conducta de apă potabilă Dn 200 
mm, existentă în carosabilul din str. Mircea Eliade. Traseul de pozare a conductei de apă 
potabilă propusă va străbate prin foraj orizontal carosabilul din str. Mircea Eliade, apoi va 
traversa trotuarul din dreptul parcului, până la căminul de branşament ce va fi amplasat în incinta 
parcului, la limita de proprietate cu domeniul public. 

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm, SN8 cu 
lungimea de 19 m, care va fi legat la canalizarea publică din beton, cu Dn 30 cm existentă 
carosabilul din str. Mircea Eliade. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va realiza prin 
foraj orizontal dirijat, prin carosabil şi trotuar, până la căminul de racord ce va fi amplasat în 
incinta parcului, la max. 2m de limita de proprietate cu domeniul public. 

Execuţia branşamentului de apă potabilă şi a racordului de canal se vor executa cu 
respectarea adâncimii de îngheţ. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.06.2019 s-a constatat că în 
trotuarul din dreptul parcului există platbandă plantată cu gazon - de lăţime 2,5m cu arbori din 
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specia Platanus plantaţi în aceasta, precum şi o fâşie de spaţiu verde plantată cu gazon în zona 
trecerii de pietoni peste str. M. Eliade, la intersecţia cu B-dul Aviatorilor. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

* Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micşorare dimensiunilor 
fâşiei plantate cu gazon din proximitatea traseului sau betonarea acesteia. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, 
iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din data de 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza Avizului tehnic definitiv 
nr. emis de Apa Nova. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 

c$ ° 2 'iUL2(H9 


Red:D.V.7 3ex./28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

htlp^/www.prţib.ro/lr^titutii/primaria/directii/directia medlu/avize arbori tn consulta re/avize arbori in consullar&flfrfl 

pe data de. 
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Nr. 1735895 /4153 / UM.IUL ^ ~ 

Către; SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
Intrarea Bogdăniţa nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735895/13.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4153/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
Intrarea Bogdăniţa nr. 6, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, 
avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării 

efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Intrării Bogdăniţa, perpendicular, până la 
aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toafetare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: 

Exp.Roxana PARASCA 


Red P t R J3ex.-01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe slte-ul PMB 

http://www.pmb.ra/instfajtii/primaria/dîrectii/directiajnediu/avize_artooriJn_consuttare/avize_arboriJn_consuttare. 


php , pe data de 
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Nr. 1735913/4156/ 08. IUL 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Neatârnării nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735913/13.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4156/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Neatârnării 
nr. 11, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Neatârnării, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există lex. alibitpa sp. 
(arbore de mătase), faţă de care se respectă distanţa minimă faţă de axul 
arborelui de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Mariana P 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

loxanaPARASCA 





Red:P.RV3ex.-01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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Nr. 1736071 /4234/. .'MWL ÎUW 

CĂTRE 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 

B-dul Banu Manta nr.2, et. Mansarda, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Eliberare amplasament - reamplasare cablu de 110 kv 
FILARET - VĂCĂREŞTI-varianta, conform Aviz CTE nr. , pe 

amplasamentul imobilului din str. Dâmbului nr. sector 4, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1736071/14.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4234/15.05.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: "Eliberare amplasament - reamplasare cablu de 110 
kv FILARET — VĂCĂREŞTI-varianta, conform Aviz CTE nr , pe amplasamentul 

imobilului din str. Dâmbului nr sector 4", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz CTE nr. 
emis de E-Distribuţie Muntenia, Memoriu justificativ, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii 
reţelelor tehnîco-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în: 

- realizare deviere cablu de IlOkV ce în prezent este amplasat pe terenul proprietate 
privată al imobilului din str. Dâmbului nr (care împiedică/este afectat de edificarea unor 
construcţii), pe un traseu pe terenul proprietate privată din str. Dâmbului , în proximitatea 
limitei de proprietate a imobilului. Cablul nou propus va avea lungimea de 150m, (conform aviz 
CTE nr ) şi va fi pozat în canivouri prefabricate din beton armat acoperite cu plăci 

prefabricatedin beton armat. Se va realiza manşonare pe cablul de 110kV la intrarea şi respectiv 
la ieşirea acestuia de pe proprietatea cu din str. Dâmbului, adâncimea de pozare va fi de 
aprox. 1,3 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse există arbori din speciile dud, măr, corcoduş 
plantaţi pe terenul proprietate privată din str. Dâmbului . La execuţia lucrărilor se vor proteja 
arborii din vecinătate. Traseul nou de pozare a cablului de 110 Kv se executa numai pe domeniul 
privat din str. Dâmbului nr.74. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

-în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 
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Este interzisă secţionarea rădăciniior, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu 

planul anexă * vizat spre neschimbare şi este valabil numai în prezenţa avizului Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale privind execuţia acestei lucrări. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, precum şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



RediDV-.' 3ex./28.06.2019 - prezentul aviz a tos! postat pe site-ul PMB 

http^/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arborUn consultare.php 

pe data de.. 


OZIUL 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 1736426/4238/ ~MlUL W 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 

registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Lotru 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs. t înregistrată la P.M.B. cu nr. 1736426/14.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4238/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Lotru 
nr. 31, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 26m, astfel: 

• din cutia de secţionare amplasată pe trotuarul str. Lotru în dreptul imobilului cu nr. 
35, prin trotuarul nr. impare al str. Lotru, până la limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV^ 
Simona-Mariana POf^ w ^ 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU^ 

întocmit: 

Exp. Boxam PARASCA 



Red;P.FU3ex.-01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
httpy/www.pmb.ro/institutii/priniarta/directii/djrectia_medju/avlze_art)or1Jn_consuttare/avize_artx}rjJn_consultare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 1736429 / 4239 / Fa IUL 208 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii 
Verzi - B-dui Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
Calea Văcăreşti nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1736429/14.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4239/15.05.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind 
executarea lucrării:, Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Văcăreşti 
nr. 176-178, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi DGL sector 4), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 335m, astfel: 

• din PT 3462 existent pe str. Borcea, prin trotuarul str. Borcea, continuă prin 
trotuarul nr. pare al str. Viorele, apoi prin trotuarul nr. pare al Căii Văcăreşti, 
până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

_ • fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distantelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C G M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sa u 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 



02 IUL 2019 


Red:P.R./4ex.-01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www pmb 1 ro/inslitutii/primaria/directii/dtrectia_mcdiLi. l avize M arbonJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.php , pe data de.-.. 


Bd. Regina Elisabeta nr 47 cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 1736428 / 4240 / 01 ^ ^ 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Muzeul 
Zambaccian nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1736428/14.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4240/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Muzeul 
Zambaccian nr. 22, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul str. Muzeul Zambaccian, perpendicular, până la 
aproximativ 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 
îo 





Red:P.R73ex.-01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe stte-ul PMB 

http^/www.pmb.rortnstitutii/prifnaria/directii/directia_mediu/avlze_arbofi Jn^consultare/avize_arboriJn r ,consuttare.php . pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

j DIRECŢIA DE MEDIU 

__ 08 . iui ana _ 

Nr. 1736431/4241 / 




romanla2019.eu 

Pmtoatşa ternar** k> con*J I isocm 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Malul Mic 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1736431/14.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4241/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Malul Mic 
nr. 26-30, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 290m, astfel: 

• din PT 7518 existent pe terenul cu nr. cadastral IE 231265 şi din stâlpul tip SC 
15015, prin str. Cecilia Cuţescu Stork (drum de pământ), pe partea nr. pare şi 
impare, până la aproximaţie 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţia spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECU 
Simona-Marian 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU, 


întocmit: 




Red P.R./3ex.-01.07.2019 ■ prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http^Awww.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbofiJn_consultare/avize - .arbOf1Jn_consuttare.php . pe data de . 
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Nr. 1736420/4242/ 09TIUL 2019 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Baia 
Sprie nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1736420/14.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4242/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Baia Sprie 
nr. 18, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa, pe o lungime de 15m, astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul str. Baia Sprie în dreptul imobilului alimentat, 
perpendicular, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor $R 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrăritor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 

execuţiei lucrărilor menţionate. .... .. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala, 

inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art,4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit : 

Exp. Roxana PARASCA 



02, IUL 2019 


Red:P.R./3ex,-01,07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutiiyprimaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.ptip pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 1736590/4289/ 


— Oft till— O fHft- 

w ^rVCT^Ul3 


Către: SC DOMUS SYSTEMS SRL 

Str. Elena Farago nr. 43, sector 6 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Nataţiei nr. 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1736590/15.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4289/16.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Nataţiei nr. 45, 
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Nataţiei, perpendicular, până la 
aproximativ 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a prorpietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana P\ 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU r 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 1737116 / 4338 / nH Im ?nw 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă. ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Ref TcLl a i u ZZT nşarnent de apă po,abilă pen,msi,ua,pe str Durău nr - 


Direclia^deMediuc^ru^^saB/l 7.05201 S^rirT car^»lidtat!'avi2uMVspMianiate privind 
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă’de 

deZWr» XL *S AD^Sr 

,sr 2106 - 2019 ' - “ c= —<= 

' t fa«H UC î a e ( xis f entâ î n c^abilul str. Durău, perpendicular, pănă la aproximativ 
5m faţâ de limita din partea dreaptă a proprietăţii. M 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distantelor 

Rete! h? rfrf de “S" arbon,or de 1ni-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

u _ Qva Me . n ^ l0năm f f ptul că - în dr eptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
is ruga sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
^r m Z n d ! Pr ° teiare , a roaterialului dendrologic, se va evite, depune ea pâmânZi sau 

mZvrrutend , SZ iUlUi arb0ri,0r Şi rânirea/ru P erea damurilor 3 arborilor prin 

distanţei 1 fa* £ i^naSS 

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai duZobtineraa u™! 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

■ Y ă , ^ a ? em cunoscu t că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 

“^rabr 0910 râSPJnZâ, ° ri de -entuaMeVagubetoduse laZnditli 

. - P, ^ c ' zăm c în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 

c ra ri J or ) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucram veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportam^ 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cete constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
8X9C ten"e ZiSîapărutâ ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

b starea iniţiate, 

inclusivjjtentare^rba/gazon^^ suprafeţe , or de 3pa ţiu verde prin betonarea 

conform H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de p 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. ă . defrişare sau 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executa lucran de defrişare sa u 

toaleta re* . a J£ 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


NrTl 738291,1746717 / 4588,5775 / O&IUL MB 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul 
Scalarului nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererile dvs., înregistrate la P.M.B. cu nr. 1738291/20 05 2019 
1746717/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4588/21.05.2019, 5775/18 06 2019’ 
pnn care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie 
electnca a imobilului situat pe Drumul Scalarului nr. 14, sector 2, conform documentaţiei 

E!i C Mrr n - ■■ ’ a P |anurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

r r™rlc« nr li emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil 

®™ sde AD p sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
21 06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 40m, 

3SIT6I! 


• din cutia de transformare aferentă PT 3656, existentă în Drumul Scalarului 
(drum de pământ), pe Drumul Scalarului pe partea nr. impare, până la 
aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . --*- 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POp/< Şef Serviciu Avize şi Acorduri 

Daniela VOINESCU 

întocmii ^ 
Exp.fîox ia f^ARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1738769/ 4650/.JiAj.Wr ^ 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

Domnul 

' bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Referitor ia lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada 
Nicolae Cănea nr. sector 2, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul 
-j . înregistrată la P.M.B. cu nr.1738769/21.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.4650/22.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” 
Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Nicolae Cănea nr. ), 

sector2" vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare - 
duplicat, aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare nr. şi Fişa 

de soluţie nr. emise de E-distribuţie Muntenia SA, Aviz 

nr - emis de ADP S2, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu 

nr - Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Sector 2, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare branşament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric 
trifazat 3x10+6C, de lungime L=10m stâlp + 12 m trotuar, din Linia Electrică Aeriana existentă 
pe stâlpul din partea stângă a proprietăţii imobilului alimentat, străbate trotuarul din dreptul 
imobilului, până la blocul de măsură şi protecţie ce va fi amplasat în proprietate, la limita 
acestuia cu domeniul public. 

Lucrările de pozare subterană a cablului electric se vor realiza în şanţ deschis 
executat prin săpătură cu lăţimea de 0,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
Execuţia lucrărilor se va realiza cu respectarea legislţiei de mediu în vigoare, 
în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



02. IUL M19 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 173 Ix&ef 1739984 / 4235/. PliilV. M = 

CĂTRE, 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 

B-dul Banu Manta nr.2, et. Mansarda, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului cu adresa Aleea Teişani nr sector 1, Bucureşti“ 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1736068/14.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4235/15.05.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739984/24.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
4949/25/05/2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Extindere 
reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului cu adresa 
Aleea Teişani nr sector 1 ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

18.03.2019 emis de Primăria Municipiului 

/06.09.2012, Memoriu justificativ, Aviz tehnic de racordare 
nr. şi Fişa de soluţie nr. emise de E-distribuţie 

Muntenia, Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr. 

din 28.03.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-ediiitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea 
constă în: 

- realizare racord electric nou prin montarea unui cablu electric de joasă tensiune DC 
4146 RO - 3x95+50N, pe un traseu în lungime de 100 m, pe domeniul public. Cablul electric va fi 
racordat în PTS 4183 existent pe terenul imobilului cu nr. cadastral , apoi traseul de 

pozare al cablului electric va trece prin trotuarul aferent nr. poştale impare din Aleea Teişani până 
în dreptul imobilului cu nr.31, la BMPT ce va fi amplasat în incinta proprietăţii, pe suport de beton 
- la limita de proprietate a imobilului, cu acces din domeniul public. Pozarea cablului electric nou 
se va realiza în şanţ deschis executat prin săpărută cu lăţimea de 0,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canaiizaţiei electrice propuse există speţii verzi sub formă de fâşie plantată, 
cu lăţime de 0,5 - 1,0 m, lipite de limitele de proprietate ale imobilelor din proximitatea traseului 
lucrărilor, respectiv există gard viu între fâşia plantată şi trotuar. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

f 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- se vor proteja spaţiile verzi şi gardul viu din vecinătatea lucrărilor. 

- este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin reducerea suprafeţei 
fâşiei plantate, 

- este interzisă depunerea pământului rezultat din săpătură sau depunerea altor 
materialele spaţiul verde din vecinătatea lucrărilor. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare, precum şi în baza planului de coordonare avizat 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, precum şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 3139,434rt «776/1(728778,1737305,1746766/ „„ 

_ V ^ Wo. IUL. Z019 

Către: - SC TRXCON SRL 

Splaiul Unirii nr. 16, Muntenia Business center, et. 8, 810-812, sector 4 

- Direcţia Generală de Infrastructură - Direcţia Urmărire Lucrări Mari de 
Infrastructură 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Lărgire şos. Fabrica de Glucoză intre Calea Floreasca şi şos 
Petncanr descărcarea reţelei de canalizare pluvială - prin Calea Floreasca in Lacul 
Horească şi şos. Petncani în Lacul Plumbuita, sector 1 şi 2, Bucureşti 

rv 4 - R !i fer î? r J 3 adresa dvs - înregistrată la P.M.B cu nr. 1728778/16.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3139/17.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1737305/16.05.2019, 1746766/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr 
4341/17.05.2019, 5776/18.06.2019, prin care solicitaţi aviz de ^eclaHtate prMnd 
defrişarea punctuală a arborilor ce împiedică executarea lucrării: * Lărgire şos. Fabrica de 
Glucoza intre Calea Floreasca şi şos. Petricani - descărcarea reţelei de canalizare 
pluviala - prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca şi şos. Petricani în Lacul Plumbuita 
sector 1 şi 2 , cf CU 3 din 04.12.2017 şi Autorizaţiei de construire nr! 

) dtn 14.09.2018, va comunicăm următoarele : 

1) In urma analizării documentelor existente la dosar: 

- Cerere; 

-Avizul Direcţiei de Mediu nr. 3195,9310/1620047,1662411(12280/1582198) din 
data de 08.10.2018 ; ’ 

- Protocol de plantare nr. j din data de 21.07.2018, emis de ADP sector 1 ; 

- Ordin administrativ de începere al lucrărilor nr. 10 2019 cu data de 

29.10.2018, emis de PMB ; 

- Autorizaţia de construire nr. din 14.09.2018, însoţită de planurile anexă 

vizate spre neschimbare, emisă de PMB ; 

- Planurile Releveu - poziţia copacilor aflaţi pe traseul conductei de descărcare în 
Lacul Floreasca - planşa 1 şi 2, scară 1:300 ; 

- Adresa nr. fttf !o*i.07.Z0îg emisă de Direcţia Generală de Infrastructură - Direcţia 
Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură - PMB ; 

- Foto vegetaţie. 

2) a verificării în teren din: 22.05.2019. 

3) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele lucrări- 

Defrişare: 

Pe amplasamentul viitoarei lucrării 

- 2 ex. arbori 0 25cm, h 10m - uscaţi 100% 


0*4 O. 
















: l ' m ’ din care ’ ex ' es,e ,ri,u,pina ' 

Şi 2ex buujpinau h 10 

Transplantat: 

Pe amplasamentul viitoarei '^ram recent (toamna anului 201B) 

19 ex. Piatanus sp. (platan) plantaţi J®“ rădăcinilor arborilor se vor executa prin 
Lucrările avizate de defrişare J enulu j cu 0 firmă abilitată, evacuându-se 

ariia proprietarului/administratorului legal rezultat pentru a nu bloca caile de 

masaemnoasă şi preluarea "> at f oons.rucţi,lor din jur. 

acces, luându-se măsuri de P rev ^'^ ® g| terenului este răspunselor de 

siguranţ^burlurilor şicanelor 

^S^cărT^"^, e, pot. 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 

304/20 pentru repararea preiudiciului adus^ediului oantom. “ 

privind Normele de protecţie a spaţ P . ob |j ga ţ} a plantării a 23 ex. Acer 

compensarea arborilor avizaţi pent S fer j’ nţa tu | p mii de 18-20cm, înălţime 3,5m- 

□latanoides, cu balot de P* nant, o - nr | distanta reglementară faţă de clădiri şi 

4m, în aliniamentul din Bd. Poligrahei d d ' n ,*, amna anului 2019, respectând 

ratele de utilităţi, în P erl0 ®lV P ' 7 nfi^OIQ tacheiat între ADP sector 1 şi 
Protocolul de plantare nr. 49 An 0 • • ’ Q SRL, prin lider SC TRACON SRL. 

Tracon SRL - Straco Grup SRL - Prima<:ons Tracon SRL - Straco Grup 

Lucrările de întreţinere vor fl as, 9 u f t d TBA C0N SRL timp de 12 luni de la 
SRL - Primacons Grup SRL, prin liaer ^ 

arbon 

^KeTşi prinderii a materiaîului dendroîogic transplata. 

intr-un număr cât mai mare. , . Q «_ e din H C.G.M.B. nr. 304/2009 

La finalizarea lucrărilor de plantare cont. rt- £j^j u| Munioi p iu | u i Bucureşti, aveţi 

privind Normele de protecţie a SP^'^^ P. pMB în vederea verificării în teren a 

“ î ssss*- — 1 - 

"“^în ,impui lucrărilor dd < 

sau'Sto^mateSîe^rTiuml'tmnchîuL 1 ' arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor eforilor pnn 

maneVr p reSa^ are termen de valabilitate 2 ani deja data emiterii. 

Defrişare: 23ex. arbori din care 3ex. uscate 10 o 

Transplantare : 19ex. arbori pan ai rece ^ Servic j u Avize şi Acorduri 

DIRECTOR EXECUTIV, Daniela VOfNESCU 

Simona-Mariana POPA X 

întocmit: ^ 

Exp. Rox3p a PA RAŞCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr.1729026,1733520 / 3261, 3834 


CĂTRE, 

DIRECŢIA SERVICII INTEGRATE 
Serviciul Iluminat Public 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 1 BUCUREŞTI 
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1. Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Proiect de menţinere Sistem Iluminat Public pe str. Herman 
Oberth, sector 1" 


Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1729026/17.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3261/18.04.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1733520/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.3834/08.05.2019 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării " Proiect de menţinere Sistem Iluminat Public pe str.Herman Oberth, sector 1 ", vă 
comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

29.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu 
tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 

1, Aviz nr. emis de Primăria Sector 1, plan de încadrare în zonă), 

lucrările de menţinere a sistemului de iluminat public constau în: 

• montare stâlpi metalici octogonali şi corpuri de iluminat amplasaţi în trotuarul nr. 
poştale pare din str.Herman Oberth; 

• pozare reţea electrică subterană de iluminat public în trotuarul din str. Herman 
Oberth, Athanasie Enescu, str. C-tin Buzdugan, str. Trotuşului, conform planurilor anexă la 
Certificatul de \urbanism ;- 

• se va realiza instalaţia de protecţie prin legare la pământ; 

• stâlpii existenţi se vor demonta; 

Lungimea traseului - 450 ml. 

Pozarea cablului electric se va realiza în şanţ deschis. 

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.06.2019 s-a constatat că pe în 
proximitatea traseului, respectiv în trotuarele din str. Herman Oberth există aliniament stradal 
format din arbori plantaţi în alveole. Trotuarele aferente străzii au lăţime de aprox.2,0-2,5m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate , astfel: 
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- în proximitatea arborilor existenţi în trotuarele din str. Herman Oberth, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 
m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

* Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

- Este interzisă reducerea suprafeţei alveolelor aflate în aliniamentul stradal 
menţionat, prin betonare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic 
poate fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă 
la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, 

aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă 
de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va 
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale 
(defrişare care va implica plantarea de material dendrologic în compensarea celui defrişat). 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 29.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planurile anexă -vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării 
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simc >PA 



Sef Serviciu Avize si Acorduri 

i t 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.1729025,1733523 / 3262, 3833/...?.£fi£,^7^ 


CĂTRE 

DIRECŢIA SERVIClIINTEGRATE 
Serviciul Iluminat Public 


Spre stiintă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTOR 1 BUCUREŞTI 
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Proiect de menţinere SIP pe str. Volga, sector 1" 

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1729025/17.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3262/18.04.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1733523/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.3833/08.05.2019 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării “Proiect de menţinere SIP pe str. Volga, sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 

29.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, plan de 

încadrare în zonă), lucrările de menţinere a sistemului de iluminat public constau în: 

• montare 14 buc. stâlpi metalici octogonali cu h=6 m, amplasaţi în trotuarul nr. 
poştale pare din str.Volga; 

• pozare reţea electrică subterană de iluminat public în trotuarul din str.Volga - 

• montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi; 

Lungimea traseului - 300 ml. 

Pozarea cablului electric se va realiza în şanţ deschis. 

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.06.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate , astfel: 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 29.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 


BH P furi na Pfcahota nr Al mri nnctal fWVl 1 fl CPTtnrS Rummţti România 


















planul anexă-vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.GMB. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
’ Exp. Daniela VOINESCU 


<=$ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1711830,1737320/1307,4385/ ~ 

Către: Dl. — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Măgura 
Văii nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711830/21.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1307/22.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1737320/17.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4385/20.05.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Măgura Văii nr. 49, sector 2, conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
17m, astfel: 

• din stâlpul existent în trotuarul nr. pare al str. Măgura Văii, continuă prin 
trotuarul str. Măgura Văii, subtraversează str. Măgura Văii, până la limita din 
partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV^ 

Simona-Mariana PQ/?â ^ Şef Serviciu Avize şi Acorduri 

Daniela VOINESCU 

întocmit: 

ExpU^aPARASCA 

Red:P, R./3ex.-04.07.2019 - prezentul aviz â fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1714965,1736005/1639, 4236/. Jl.'UUL. 2019 


CĂTRE, 

Doamna 


Ilfov 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Marin 
Pazon nr. , sector 3, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de Doamna , înregistrată la P.M.B. cu 

nr.1714965/04.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1639/05.03.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1736005/14.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
4236/15.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Alimentare 
cu energie electrică a imobilului din str.Marin Pazon nr sector 3”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare-cumpărare aut. Cu nr. , Fişă de soluţie nr. emisă 

de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. ’ ’ emis de Direcţia Servicii Publice 

din cadrul Primăriei Sector 3, Aviz nr. emisă de CTC-PMB, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea electric că prin montarea unui tip DC4126RO, 
3x150+95N, din cutia de de secţionare CS existentă lângă PT3927, pe str Drumul Maiu Mierii. 
Traseul canalizaţiei electrice propuse va străbate carosabilul din str. Drumul Malu Mierii, va 
traversa carosabilul str. Vitioara, apoi prin asfaltat/drumul pietruit str. Marin Pazon şî prin 
trotuarul din str. Marin Pazon, până la limita de proprietate a imobilului cu nr. din str. Marin 
Pazon, la FDCP ce va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului.Lungimea traseului reţelei 
electrice propuse va fi de 126,5 m- pe domeniul public. Lucrările de pozare a reţelei propuse se 
vor executa în şanţ deschis realizat prin săpătură cu lăţimea de 0,5m, adâncimea de pozare va 
fi de 0,8m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că 
traseul canalizaţiei electrice propuse nu afectează spaţii verzi sau arbori. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaleţare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă- vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea legislaţiei de mediu în vigoare. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D V ./3ex./03,07.20l9 * prezentul aviz a Cos! postat pe site-ul PMB 

httD^/www.pmb.ro/institutii/pfimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuttare.php 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1725142,1739322 / 2713, 4728 / M 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Branşament energic subteran pentru imobilul situat pe 
str. Francisc Munteanu nr. , sector 1 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1725142/04.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2713/05.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1739322/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4728/23.05.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament energic 
subteran pentru imobilul situat pe str. Francisc Munteanu nr. 4, sector 1", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 36m, astfel: 

• din CS 65 existent în trotuarul str. Fancisc Munteanu, prin trotuarul str. Francisc 
Munteanu, până la aproximativ 17m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESC" 



întocmit: 


ExpRomna PA 


PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


Nr. 1735855,1749510 74150, 6228/ 


CĂTRE, 

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI Şl AGREMENT BUCUREŞTI 

Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, nr. 8B, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi 
racord de canalizare , lucrări executate pe raza sectorului 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT 
BUCUREŞTI., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1735855/13.05.2019 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.4150/14.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1749510/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6228/27.06.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Branşament de apă potabilă, 
branşament de incendiu şi racord de canalizare, lucrări executate pe raza sectorului 1 m , vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din data de 28.03.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă- 
prelungit până la data de 29.03.2020, Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv 
nr. emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Direcţia de Cultură a 

Municipiului Bucureşti din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Aviz nr. 

emis de Administraţia Bazinală Argeţ-Vedea, avize individuale emise de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de apă prin montarea subteran a unei conducte din PEID 
63x5,7 mm cu Dn 50mm şi lungime de 19 m, care se va lega la conducta de apă De 225 mm, 
existentă în carosabilul din Calea Floreasca. Traseul de pozare a conductei de apă potabilă 
propusă va străbate prin foraj orizontal carosabilul şi trotuarul Căii Floreasca, în dreptul str. 
Stroe Postelnicul, până la căminul de branşament ce va fi amplasat în incinta parcului, fără 
afectarea spaţiilor verzi, conform Certificatului de Urbanism şi a planului anexă la acesta. 

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PEID 160x6,2 mm, cu lungimea 
de 23 m, care va fi legat la canalizarea publică, cu Dn 30 cm existentă carosabilul din str. 
Johan Strauss. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va realiza prin foraj orizontal 
dirijat, prin carosabil şi trotuar, până la căminul de racord ce va fi amplasat în incinta parcului, 
în aleea de acces. 

Amplasamentul se află în zona V4-Spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă 
(lacul Colentina, Lacul Morii). 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.06.2019 s-a constatat că în 
trotuarul din dreptul parcului există platbandă plantată cu gazon - de lăţime 1 m cu arbori din 
specia Platanus plantaţi în aceasta. De asemenea, în proximitatea lucrărilor este zona de 
spaţiu verde adiacentă Lacului Floreasca. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vâ facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

* în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând 
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţete edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul arborilor sau rânirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare 
care va implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micşorare dimensiunilor 
fâşiei plantate cu gazon din proximitatea traseului sau betonarea acesteia. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din data de 28.03.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza Avizului tehnic definitiv 
nr. emis de Apa Nova. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mar >PA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


pjf 05.IUL 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1735853 /4151/.WUt 2019 

CĂTRE, 

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI Şl AGREMENT BUCUREŞTI 

Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, nr. 8B, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi 
racord de canalizare pe Aleea Ştrand Tei, sector 2, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI Şl AGREMENT 
BUCUREŞTI., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1735853/13.05.2019 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.4151/14.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: "Branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi racord de canalizare pe Aleea 
Ştrand Tei, sector 2 m , vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

31.08.2018 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale 

emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare) lucrarea constă în: 

- realizare branşament de apă prin montarea subteran a unei conducte din PEID 
40x3,6 mm, Dn 30mm şi lungime de 3 m, care se va lega la conducta publică de apă De 125 
mm, existentă în spaţiul verde, adiacent Laculului Tei şi Aleea Ştrand Tei. Traseul de pozare a 
conductei de apă potabilă propusă va străbate spaţiul verde, de la conducta publică până la 
căminul de branşament ce va fi amplasat în spaţiul verde, conform planului anexă la Certificat 
de Urbanism. 

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7mm SN8, 
lungimea de 3 m, care va fi legat la canalizarea publică, cu De 250 mm existentă carosabilul 
din Şos. Petricani, prin intermediul căminului de inspecţie existent. Traseul de pozare a 
racordului de canalizare va trasersa carosabilul până la căminul de racord ce va fi amplasat în 
carosabil, în dreptul str. Beîu Constantin. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.06.2019 s-a constatat că în 
spaţiul verde de pe malul Lacului Tei, în proximitatea lucrării există arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate. 












In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând 
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

In timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 >1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

in cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare 
care va implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr " din 31.08.2018 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă * vizat spre neschimbare şi în baza Avizului tehnic definitiv 
nr. 18140481/21.11.2018 emis de Apa Nova. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.CG.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 


% 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1735917/4155/ ()( yj m 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sălciilor 
nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735917/13.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4155/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sălciilor 
nr. 4 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurîle individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Sălciilor, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINFRr.il 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



Red:P.R73ex.*04.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1735910/4157/ US.IUL 2013 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Ropotului nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735910/13.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4157/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Ropotului nr. 163, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acorduriie 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Ropotului, perpendicular, până la 
aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTORMECI 
Simona-Mofiana: 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


Red:PR./3ex.-04.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www,pmb.ro/insthutn/primaria/dtrectii/directîa_riiediu/avfze_arbori_in.consultare/avfze_art)OriJn_consultare.php , pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1736562/4288/. DL9.WL 2W3 


CĂTRE, 

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. 

B-dul Mărăşeşti nr. 28, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 
DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe str. 
Penelului, sector 4, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1736562/15.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4288/16.05.2019, 
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Extindere conductă de gaze 
naturale şi branşament pe str. Penetului, nr sector 4, Bucureşti”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 

03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Act de partaj voluntar aut rai nr , Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze 

naturale nr. * emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr. 

j emis de Direcţia de Gospodărire Locală Sector 4, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

semnat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea va consta în: 

- realizare extindere conductă de gaze naturale pe strada Penelului, cu o conductă 
din PE100 SDR11 Dn 90mm şi lungime 8m, cu racord la conducta PE Dn 90mm existentă în 
str. Penelului, în dreptul imobilului cu nr.8. Conducta de gaze nou propusă va fi pozată 
subteran, în carosabil. 

- realizare branşament de gaze naturale, individual, redusă presiune, din PE100 
SDR 11 Dn 32 mm şi lungimea de 4,0 m (3,Om + 1,0m reiser) şi a unui post de reglare- 
măsurare aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn 
90 mm proiectată în carosabilul din str. Penelului. Lucrările de pozare subterană a 
branşamentului proiectat se vor realiza prin săpătură manuală în şanţ de lăţime 0,4 m, prin 
carosabil şi trotuar, din conducta existentă până la PRM-ul ce va fi montat la ^m de limita de 
proprietate dreapta a imobilului alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că nu 
există vegetaţie pe traseul lucrărilor. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. t emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare depus. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



0$ IUL. 20)9 


RedrD.V../ 3ex./02.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpy/www t pmb.ro/institutii/Dri marfa/directii/dlrectia mediu/avfze arbori In consultare/avize arbori In consultare oho 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1737150 / 4330 / q M 

Către: SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SA 

Bd. Uverturii nr. 194-200, et. 3, sector 6 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Tiparniţei nr. , sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737150/16.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4330/17.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Tiparniţei, sector 5“, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 18,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Tiparniţei, din dreptul imobilului cu nr. 
56, continuă prin carosbilul str. Tiparniţei, până Ila aproximativ 3m faţă de limita 
din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECU 
Simona-Mariana 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Red:P.R73ex.-04.07.2019 - prezentul aviz a fost postai pe site*ul PMB 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


http^/www.pmb.ro/instttutfi/primaria/directii/dtrectia.mediu/avize_art)oriJn_consuttarQ/avize_artx)riJn_consultare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 4342 /1737301/. aQ,WL 2019 

CĂTRE, 

S.A. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Ramuri Tei 
sector 2, Bucureşti " 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD 
GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1737301/16.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.4342/17.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: ”Branşament de gaze naturale pe str. Ramuri Tei nr. 24A, sector 2", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

12.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis 

de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local 

Bucureşti Sector 2 - ADP S2, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu 
lungimea de 5 m (4m-i-1m riser) şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de 
gaze propus va fi executat pe str. Aromei şi va fi racordat Ea conducta de gaze naturale PE 100 
SDR 11 Dn250mm, existentă în carosabilul din str. Aromei. Traseul de pozare a 
branşamentului propus va fi realizat prin carosabil şi trotuar, la Om faţă de limita de proprietate 
stânga a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va realiza respectând adâncimea maximă 
de îngheţ specificată în Memoriul Tehnic. Adâncimea de pozare va fi de 0.5-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti, lucrările 
fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 

menţionate. 

> 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială . 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 12.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă, - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



0S -IUl 201$ 


Red:A.A J 4 ex./03.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direc(ia de Mediu 



Nr. 1738047/4586/ H , uuw 

Către: SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 
Caragiani Elena nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1738047/20.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4586/21.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Caragiani 
Elena nr. 17, sector V, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m, astfel: 

• din conducta existentă în trotuarul str. Caragiani Elena pe partea nr. pare, 
subtraversează str. Caragiani Elena, până la aproximativ 3,4m faţă de limita din 
partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECU 
Simona-Mariana 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCl 



întocmit: 

Exp. Rpx&pa RARASCA 


Red; P,RV3ex,-04.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb. ro/in$titutfi/primaria/difectii/directiajriediu/avize_arboriJnj;onsultare/avize_art)oriJnj:onsultare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1738285/4589/. 0 * 9 ,*^^ 2013 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREŞTI 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Tribunei 
, sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST 
ELECTROPROIECT S.R.L. , înregistrată la P.M.B. cu nr. 1738285/20.05.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cli nr.4589/21.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea 
lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Tribunei nr. 9, sector 1", vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.04.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă. Contract de 
vânzare cu încheiere de autentificare nr. , Memoriu tehnic, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Domeniului public Sector 1, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale 

emise de administratorii reţelelor tehnlco-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

- realizare racord electric prin montarea unui cablu electric joasă tensiune tip 
DC4126/16X, 3x150+95N, pe un traseu de lungime 11 m, din stâlpul de joasă tensiune existent 
în trotuarul nr. impare, în vecinătatea imobilului, până la firida de distribuţie şi contorizare ce se 
va monta pe proprietatea beneficiarului, la limita cu domeniului public. Cablul electric proiectat 
se va poza subteran , cu respectarea adâncimii de îngheţ, în şanţ executat prin săpătură 
manuală cu lăţimea de 0,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse, respectiv în trotuarul aferent nr. pare există 
platbanda cu vegetaţie spontană. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 04.04.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul avîz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


° 5 tUL 2019 


Red;D,V../ 3ex./02.07.2019 - prezentul aviz a lost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1738142/4593/ 


TOUI. ’Wfr 


CĂTRE, 

S.C. CONCORDE RESIDENCE CONSTRUCT S.R.L. 

Str. Turnu Măgurele nr. 240-242, sector 4, Bucureşti-Sedlul TEHNIC GAZ REŢELE. 
Spre ştiinţă: 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

B-dul Ion Mihalache nr.41-43, sector 1, Bucureşti 

1 i 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe 
Drumul Binelui ~ t sector 4, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. CONCORDE RESIDENCE CONSTRUCT S.R.L.., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1738142/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4593/21.05.2019, 
cerere prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Alimentarea cu 
energie electrică a imobilului situat pe Drumul Binelui nr.172-178 , sector 4" vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Aviz de traseu nr. 

emis de Consiliul Local Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale 

emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric 
trifaza tip DC4146/5X, 3x150+95N, montat în tub pliabil, pe un traseu ce porneşte din PT 4854, 
existent pe terenul imobilului IE 220575, va continua prin trotuarul nr. pare din Drumul Binelui 
până în dreptul imobilului alimentat, la cutia de distribuţie şi secţionare, ce va fi amplasată în 
incinta imobilului alimentat. Lungimea traseului canalizatiei electrice va fi de 100 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării, în jurul PT 4854 există exemplare de Thuja cu h=2-3 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei condiţionat lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

-în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 
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în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare 
care va implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



05.ÎUL 2013 


Red:D.V../ 3ex704.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.Dmb.ro/institutit/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in_ consultare/avize arbori . In consultare.php 

pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1737951/ 4594/. WM» 


CĂTRE, 

prin 

TEHNIC INSTAL GRUP SRL 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă şi racord de canai pentru 
imobilul din str. Smaranda Brăescu t sector 1, Bucureşti ” 

Ca urmare a cererii depuse de prin S.C. TEHNIC INSTAL 

S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1737951/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.4594/21.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: " Branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din str. Smaranda 
Brăescu nr. 43A, sector 1, Bucureşti”", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din data de 07.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. , Memoriu justificativ, Aviz 

tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. 

emis Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de apă prin montarea subteran a unei conducte din PEID 
63x5,7 mm cu Dn 50mm şi lungime de 20 m, care se va lega la conducta de apă potabilă De 
180 mm PEID, existentă în carosabilul din str. Smaranda Brăescu, în dreptul aleii de acces la 
nr.43A. Traseul de pozare a conductei de apă potabilă propusă va străbate carosabilul din str. 
Smaranda Brăescu şi aleii de acces, până la căminul de branşament ce va fi amplasat în în 
alee. Execuţia branşamentului de apă potabilă se va executa cu respectarea adâncimii de 
îngheţ. 


- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm, SN8 cu 
lungimea de 4 m, care va fi legat la canalizarea publică din beton, cu Dn 30 cm existentă 
carosabilul aleii de acces dintre blocurile 211 şi 21 F, prin intermediul căminului de inspecţie 
existent în dreptul imobilului cu nr. 43A din str. Smaranda Brăescu. Traseul de pozare a 
racordului de canalizare prin carosabil şi trotuar, până la căminul de racord ce va fi amplasat în 
incinta imobiluluii, la max. 2m de limita de proprietate cu domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că pe 
traseul branşamentului de apă potabilă şi al racordului de canalizare nu există vegetaţie sau 
arbori afectaţi. 

t 
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in urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

In execuţia lucrărilor se va respecta legislaţia de mediu în vigoare. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă * vizat spre neschimbare şi în baza Avizului tehnic definitiv 
nr. emis de Apa Nova. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simone " * ’A 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Red:D.VJ 3ex./03 07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMR 

htigy/vvww.pmb,ro/institutii/arimaria/directfi/dlTectia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize arbori in consultare.oho 

pe data de -. . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1743266 / 5376 / 


Către: 


- solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancu{a nr. 1, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Alimentarea cu energie electrică aobiectivului conform ATR 
01690077/2018 pe Bd. Laminorului nr. , garaj, sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1743266/05.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5376/06.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică aobiectivului conform ATR 
01690077/2018 pe Bd. Laminorului nr. 18 A, garaj, sector 1", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
14m, astfel: 

• din stâlpul existent în dreptul imobilului nr. 18 din bd. Laminorului, prin spaţiu 
verde (iarbă/gazon), până la aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

*•”*' Şef Serviciu Avize şi Acorduri 



Daniela VOINESi 


i VOINESi 

întocmit: 



Exp. Roxana PARASCA 



http7/www ( pmb.fo/institutii/primaria/directii/directia_medîu/avize_arborijn_consultare/avize_art)orijn_consultare.p^“ — J -*~ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1750362 / 6335 / 2019 

Către: SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SRL 

Bd. Uverturii nr. 194-200, et. 3, sector 6 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Dealul Cucului nr. şi drum de acces, sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1750362/27.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6335/28.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Dealul Cucului şi drum de acces, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr - _ , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
175m, astfel: 

• din conducta de gaze existentă în Drumul Dealul Cucului, prin Drumul Dealul 
Cucului pe partea nr. pare, până la aproximativ Im faţă de limita din partea 
dreaptă a proprietăţii, pe terenul cu nr. cadastral IE 227288. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţe’lor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUÎJJJ^ Şef Serviciu Avize şi Acorduri 

Simona-MariarmpQPĂ Daniela VOINESCU 

oif 

întocmit: V 

ia PARASCA 

------ --- --- - ~ ^ 

httpJ/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consuKare/avize_art>ori_in_Gonsuttare.php . pe data de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


O 

O 


Nr. 1723681,1737121 / 2546,4340 / ^ 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extinderea şi redimensionarea reţelei de canalizare pe str. Soveja, 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723681/01.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2546/02.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1737121/16.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4340/17.05.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extinderea şi 
redimensionarea reţelei de canalizare pe str. Soveja, sector 1", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. 663R/1650690 din 14.09.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 
Clasarea Notificării nr. 20182/09.10.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data 
de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 458m, 
astfel: 

• prin carosabilul str. Aviator Popişteanu de la intersecţie cu str. Dornei, apoi prin 
carosabilul str. Soveja, până la intersecţia cu Calea Griviţei. 

• se avizează execuţia a 33 racorduri noi, 20 guri de scurgere şi 11 cămine de 
canalizare. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în căzui în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi 1 ’. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de fa data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exa - SCA 



QMUL2QtS 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direc(ia de Mediu 



Nr. 1735905/4152/ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


O 

o 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Hortensiei nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735905/13.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4152/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Hortensiei 
nr. 17 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Hortensieim perpendicular, până la 

aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera *h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi’*. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandeior/pastîlelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1735922/4154/ l 2 .lUI_ MW 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ţepeş 
Vodă nr. , sector 2, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735922/13.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4154/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ţepeş Vodă 
nr. 61, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului 
Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 

data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Ţepeş Vodă, perpendicular, până la 
aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 

faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera ’h. din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela^ VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1737155/4331/ U WL ^ 

Către: SC EURO GAZ CONSTRUCT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 , sector 5 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Intrarea Abagiilor nr. , sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737155/16.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4331/17.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Intrarea Abagiilor, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 36m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Anghel Nuţu, prin carosabilul Intrării 

Abagiilor, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din str. Anghel Nuţu. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-M 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1737819 / 4389 / U IUL ^ 

Către ; SC ANTOPREST ACTIV SRL 

Str. Afluentului nr. 10, sector 1 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) 
cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SRD 11 pe Bd. 1 Decembrie 1918, 
Aleea Lăceni, str. Liviu Rebreanu, sector 3, Bucureşti 


o 

O 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737819/17.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4389/20.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) cu 
conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SRD 11 pe Bd. 1 Decembrie 1918, Aleea 
Lăceni, str. Liviu Rebreanu, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Plan de coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi PS 3), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de 1580m, astfel: 

• Bd. 1 Decembrie 1918 - tronson cuprins între str. Jean Steriadi şi str. Liviu 
Rebreanu, pe un traseu care străbate carosabilul Bd. 1 Decembrie 1918, pe partea 
nr. impare, până în dreptul str. Liviu Rebreanu, unde are CT. 

• prin aleile aferente blocurilor 29 A, 29 E, 29 C, 29 D, unde are CT şi 27 D, 27 E , 
unde are CT. 

• prin carosabilul str. Liviu Rebreanu, continuă prin aleea aferentă blocului 32 B şi 
aleile aferente blocurilor cu nr. 15,13,11, unde are CT. 

• se avizează execuţia a 27 branşamente noi. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a 
arborilor aflaţi în platbandele aferente trotuarelor traseului. 

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare şi 
anume că în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 

l^năsIT 
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altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela MOINESCU 



Oi IUL ZOI} 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1738357 / 4648 / ^ ^ ÎUL. 201!» 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 


Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Aleea Râmnicu Vâlcea nr. , sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1738357/21.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4648/22.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
aleea fără denumire, paralelă cu Aleea Ciungan Florin şi pe Aleea Râmnicu Vâlcea, 
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 74m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Aleii Râmnicu Vâlcea, prin carosabilul Aleii 
Râmnicu Vâlcea pe partea nr. pare, până la aproximativ 17m faţă de limita din 
partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



O 

O 


O 
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Nr. 1739423 / 4839 / ^ £ IUL 

Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică a imobilului situat pe Drumul 
Cheile Turzii nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739423/23.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4839/24.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică a imobilului situat pe Drumul Cheile 
Turzii nr. 117-117A, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 58m (3m domeniul public + 55m 
domeniul privat), astfel: 

• din cablul existent în trotuarul Drumului Cheile Turzii, perpendicular, până la 
aproximativ lOm faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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DIRECTOR EXECU} 
Simona-Mariani .._ 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1739388 / 4840 / ^\\]l W 9 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul 
Paiul Cornului nr 10-14, sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739388/23.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4840/25.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Paiul 
Cornului nr 10-14, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 48m, astfel: 

• din CS existentă în Drumul Plaiul Cornului, continuă prin Drumul Plaiul Cornului 
(drum de pietriş), până la aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveoieior/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR E: 
Simona-Maria 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOţNEŞCU 

( 

întocmit > 

Romana PARASCA 

* 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1739609 /4842/ 2019 

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

- Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

- PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

- PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 

Str Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5 


O 

O 


Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale M.P. pe str. Albă, 
str Slobozia, str. C-tin Bosianu, str. Gazelei, str. Mitropolit Filaret (subtraversare), 
str Liveni (subtraversare), bd. George Coşbuc (subtraversare), str. Prof. Ghe. 
Munteanu Murgoci, cuconducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SRD 11, 
sector 4, 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739609/23.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4842/24.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale M.P. pe str. Albă, str 
Slobozia, str. C-tin Bosianu, str. Gazelei, str Mitropolit Filaret (subtraversare), str. Liveni 
(subtraversare), bd. George Coşbuc (subtraversare), str Prof. Ghe. Munteanu Murgoci, 
cuconducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SRD 11, sector 4, 5", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor şi DGL sector 4, aviz PS 5), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 2308,93m, astfel: 

• pe str. Albă, str. Slobizia, str. C-tin Bosianu, str. Gazelei, str. Mitropolit Filaret 
(subtraversare), str. Liveni (subtraversare), bd. George Coşbuc (subtraversare), 
str. Prof. Ghe. Munteanu Murgoci. 

• conducta proiectată PE 100 SRD 11 Dn 90mm M.P. se cuplează la conducta 
M.P. PE Dn 200mm existentă pe str. Gazelei (în dreptul imobilului cu nr. 26) şi 
are CT în dreptul imobilului cu nr. 11 de pe str. Prof. Ghe. Munteanu Murgoci, în 
dreptul imobilului cu nr. 1 de pe str. Slobozia, în dreptul imobilului cu nr. 1 de pe 
str. C-tin Bosianu. 

• la conducta proiectată PE 100 SRD 11 Dn 90mm M.P. se va cupla conducta de 
pe str. Liveni şi conducta de pe Intrarea Slobozia - conducte proiectate şi 
execute în regim M.P., ce funcţionează provizoriu în regim RP. 

• branşamentele proiectate pe str. Gazelei se racordează la conducta M.P. PE Dn 
200mm, existentă pe str. Gazelei. 
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• se avizează execuţia a 88 de branşamente noi. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 

Daniela VOINESCU 

' 



Întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 




Red :P.RV5ex.-0a.07.2019 - prezentul aviz a Fost postat pe site-ul PMB 

http.//www pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_constiltare,php „ pe data de 


Bd Reotna Elisabeta nr 47 cod costal 050013, sector 5, Bucureşti, România 










PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1739379 / 4844 / ^ ^ ^9 

Căfre; Dl. - d-na - solicită ridicarea exemplarului de la 

registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Bărbat 
Voievod nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739379/23.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4844/24.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str Bărbat 
Voievod nr 71, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de 15m, astfel: 

• din stâlpul existent în dreptul imobilului cu nr. 80 din str. Bărbat Voievod, 
subtraversează str. Bărbat Voievod, continuă prin trotuarul nr. impare al 
str. Bărbat Voievod, până la aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEO 
Simona-Marian 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exn-Rex ana. PARĂSCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.l 743816/5418/. 

CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
Direcţia Servicii Publice - Serviciul Utilităţi Publice 

Str. Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 



Obiectul lucrării: "Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P.( în viitor 
M.P.) pe strada Codrii Nemţuiui (între str. Sold.Tudor Ion şi B-dui 1 
Decembrie 1918), Aleea Codrii Nemţuiui, alei, parcări şi spaţii verzi aferente 
bloc 2,3, N19, 023, 70, sector 3, Bucureşti” 

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST 
ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.l743816/06.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.5418/07.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării 
”Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P.( în viitor M.P.) pe strada Codrii Nemţuiui 
(între str. Sold.Tudor Ion şi B-dui 1 Decembrie 1918), Aleea Codrii Nemţuiui, alei, parcări şi 
spaţii verzi aferente bloc 2,3, N19, 023, 70, sector 3", vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Clasarea notificării nr.' emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sector 3 - Direcţia Servicii 

Publice, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 3, plan de coordonare avizat 

de administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

• Realizarea înlocuire conducta de distribuţie gaze naturale din OL existentă în 
carosabilul din str. Codrii Neamţului, cu conducte din PE100 SDR 11 Dn 125 mm şi 
Dn90mm, în lungime totală de L=703m. Conducta de gaze propusă de Dn125mm se va 
racorda în PCI la conducta existentă în Aleea Leorda realizată din OL 3”. 

Traseul conductei de gaze naturale propuse se va executa în carosabil/trotuar sau 
spaţii verzi, aprox. paralel cu traseul conductei ce se va înlocui, conform planului de 
coordonare depus la documentaţie şi avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

• Realizare înlocuire un nr. de 26 branşamente cu conducte executate din PE 
100 Dn 32, 63, 110 mm, ce vor însuma o lungime totală de 251m. Traseul de pozare a 
conductelor de branşament va traversa parţial carosabilul, trotuarele şi spaţiile verzi 
aferente blocurilor adicente str. Codrii Neamţului. Conductele propuse se vor monta în şanţ 
deschis cu lăţimea de max.0,6m, cu respectarea adâncimii de îngheţ, respectiv 0,9 m. 

2. la verificarea pe teren efectuată în data de 05.07.2019 s-a constatat că în 
trotuarele din str. Codrii Neamţului există tronsoane cu aliniament stradal, cu arbori plantaţi 
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în alveole în spaţiile verzi traversate de conducta de gaze naturale/branşamentele propuse 
există arbori, arbuşti, material floricol care va fi protejat la execuţia lucrărilor, ^ 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor existenţi în trotuarele sau spaţiile verzi afectate de 
lucrări, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din 
teren care să nu distrugă sistemul radicuiar al materialului dendrologic. 

* în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 
m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din 
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănîrea/ruperea ramurilor acestora 
prin manevrarea utilajelor din dotare. 

- Este interzisă reducerea suprafeţei alveolelor aflate în aliniamentul stradal 
menţionat, prin betonare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic 
poate fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Da 
la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, înclusiv plantarea 
gazonului (acolo unde este cazul). 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicuiar al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă 
de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va 
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale 
(defrişare care va implica plantarea de material dendrologic în compensarea celui defrişat). 

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi 
de respectare condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Red D.V J 3ex./09.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romanla2019.eu 

Bomân*» I o Cont** irkw* I uopen* 


Nr. 1739318/4723/. ^ 


CĂTRE 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Strămoşilor / *, sector 6, Bucureşti ” 


Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST 
ELECTROPROIECT S.R.L. pentru ARENA TREND GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1739318/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr,4723/23.05.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Strămoşilor nr. 3, sector 6”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare autentificat sub nr. de Notar public Cristina Mihaela Niculae, Fişa de 

soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

plan de coordonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, 
împuternicire), lucrarea constă în: 

- realizare reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat 
3x150+95N, pe un traseu de aprox. lungime 135m, din postul de transformare PT 3234 existent 
pe terenul cu nr. cadastral IE226856, pe aleea dintre PT3234 şi blocul P31 din str. Tufănelelor, 
prin aleea din lateralul blocului P31, apoi va subtraversa carosabilul din str. Tufănelelor, va 
continua prin trotuarul nr. pare din aceeaşi stradă, prin terenul/spaţiul verde aferent blocului P23 
din str. Tufănelelor, până la firida de distribuţie, contorizare şi protecţie ce va fi montată in incinta 
imobilului alimentat. Cablul electric propus va fi montat îngropat la adâncimea de 0,9m în trotuar 
şi respectiv 1,2 m la subtraversări. Şanţul de pozare a cablului electric va avea lăţimea de 0,5m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2019 s-a constatat că traseul 
de pozare a reţelei electrice propuse traversează spaţiul verde aferent blocului P23 din str 
Tufănelelor, spaţiu verde în care există arbori (pomi fructiferi), arbuşti şi material floricol. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare; 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0m-1,5m faţă 
de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare 
care va implica plantarea de material dendrologic în compensare) 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul^ de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare depus la documentaţie 
Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direc(ia de Mediu 


Nr. 1739315/ 4724/. 1.6. IUI. ;?! U 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea : “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Busuiocului nr.6A, sector 5, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de E-Distribuţie Muntenia S.A. prin 
, împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1739315/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4724/23.05.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării:" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat 
pe str. Busuiocului nr. , sector 5 ” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare-duplicat, autentificat cu nr. , Memoriu tehnic, Aviz nr. 

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 5, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- extindere reţea electrică de distribuţie prin montarea unui cablu JT tip DC4146/5X, 
3x150+95N, pe un traseu de lungime-121m, din PT 4516, existent în spaţiul verde de la 
intersecţia str. Cîrlibaba cu str. Freamătului. Traseul canalizaţiei electrice propuse va străbate 
spaţiul verde, apoi va subtraversa carosabilul str. Freamătului, va continua prin trotuarul str. 
Freamătului, va traversa str Zetea şi va continua prin trotuarul str. Freamătului până la 
str.Busuiocului. Traseul va străbate trotuarul nr impare din str. Busuiocului şi va subtraversa 
carosabilul acesteia în dreptul imobilului cu nr , la FDCP ce va fi amplasat pe terenul 
beneficiarului. Lucrările vor fi executate şanţ, cablul electric va fi pozat la adâncimea de 0,9m în 
trotuar şi 1,2 m la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse există arbori plantaţi în aliniamentul stradal. 
Postul de transformare 4516 se află amplasat pe un spaţiu verde cu gazon, fără arbori sau 
arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor din aliniamentul stradal, săpătura se va executa utilizând 
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

* în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din 
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin reducerea suprafeţei 
pastilei verzi unde se află montat postul de transformare, 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări d e defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr, 11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz, 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4, lit. b) 
din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTORJXECUTIV, 
Smnona-fpariana PQPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


r 


2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


O 


O 

o 



Nr. 1746083 / 5734 / 1 tj’lUL ZflîS 

Către: SC PROINSTAL SRL - prin - solicită ridicarea exemplarului de 

la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică Pavilion VI, V2, V3, UM 
situată pe Drumul Taberei sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746083/13.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5734/14.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Alimentare cu energie electrică Pavilion VI, V2, V3, UM 
situată pe Drumul Taberei nr. 7 H, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de ADPDU 
sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 190m, astfel: 

• din PA 2490 existent pe Aleea Haiducului pe partea imobilelor cu nr. impare, 
subtraversează Aleea Haiducului, continuă prin trotuarul Aleii Haiducului, până 
la poarta metalică a UM 01575 şi pe drumul din incinta unităţii până la noul PT 
proiectat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 
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Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOREXECUTIV, 
Simom 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp Roxana PARAŞCA 



iz iui m 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1739757/4846/. 




CĂTRE 

ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe str. 
Ojogului, sector 5, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. EURO GAZ 
CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1739757/23.05.2019 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.4846/24.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:” 
Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe str. Ojogului, sector 5 ” vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

07.07.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de 
moştenitor nr. 

/21.12.2016 şi Soluţie de acces nr. emise de Distrigas 

Sud Reţele, Aviz nr emis de Administraţia Domeniului Public Sector 5, Aviz 

nr. emis de CTC-PMB, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă montată subteran, 

RP din PE 100 SDR11 cu Dn 63 mm pe Intrarea Ojogului, cu o lungime de 58 m (în proiecţie 
orizontală), conductă care se va cupla la conducta de gaze naturale RP Dn 125 mm existentă în 
carosabilul din str. Alexandru Anghel. Traseu conductei de gaze naturale propuse va traversa 
prin foraj orizontal carosabilul din str. Anghel Alexandru, va continua prin carosabilul din intr. 
Ojogului (partea nr. poştale pare), până în dreptul imobilului cu unde va avea cap 

terminal. 

- realizare branşament de gaze naturale RP din PE100 SDR 11 Dn 32 mm şi 
lungimea de 5 m (4 m +1 m reiser), de la noua conductă de gaze naturale Dn 63 mm proiectată 
în carosabilul din Intr. Ojogului până la postul de reglare-măsurare ce va fi amplasat pe terenul 
beneficiarului, la aprox. 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. 

Lucrările de execuţie a branşamentului proiectat se vor efectua prin săpătură 
manuală şi pozarea conductei în şanţ deschis. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren In data de 05.07,2019 s-a constatat că în 
trotuarul aferent nr, poştale pare din intr. Ojogului există aliniament stradal sub formă de 
platbandă cu vegetaţie plantată în aceasta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea materialului dendrologic din aliniamentul stradal, săpătura se va 
executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din 
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei 
din aliniament. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de • jaletare, iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VQ1NESCU 


offl 
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htto7/www. pmb.ro/institutir/primarta/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori In consultare,php 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr.l739841/4849/. tE.lUi. 1W 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 5 BUCUREŞTI 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucureşti 

ADMNISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.l, Bucureşti 


Referitor ia lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului de pe Calea 13 
Septembrie r 1, sector 5, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST 
ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1739841/23.05.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.4948/24.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea 
lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului de pe Calea 13 Septembrie nr.179-181, 
sector 5” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare-cumpărare cu încheiere de autentificare nr. , Fişa de soluţie nr. 

emisă de E-Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic. Aviz de traseu nr. 
emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 5, Clasarea notificării nr emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Autorizaşia de Construire nr. 
privind construcţia unui imobil, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unui cablu electric, joasă tensiune 
tip DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu de lungime 175 m-pe domeniul public, din cutia de 
distribuţie şi secţionare CS (aferentă PT 312), existentă în trotuarul din str. Samuel Vulcan, în 
dreptul imobilului cu nr.l2. Traseul va continua prin trotuarul nr.pare din str Samuel Vulcan, apoi 
prin trotuarul nr. impare din Calea 13 Septembrie, până în dreptul imobilului cu nr , la 3 

firide de distribuţie, contorizare şi protecţie ce vor fi amplasate pe proprietatea beneficiarului. 

Cablurile electrice vor fi pozate la adţncimea de 0,9 m în trotuar, în tuburi pliabilem 
montatea în şanţ deschis cu lăţimea de 0,4-0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse, nu există vegetaţie. 
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in urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ta data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V,i3ex./10.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe silexul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.l 740031 /4947A 


te.nn am 


CĂTRE, 

S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L. 

Strada Leordeni nr.90B, Popeşti Leordeni Jud. Ilfov 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Intr. Odobesti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti 

' 1 1 i 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Fizicienilor ~~ , sector 3, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.l 740031/24.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4947/27.05.2019, 
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:” Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Fizicienilor nr. , sector 3”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

11.03.2019 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3 

Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea 
constă în: 

- realizare extindere reţea electrică cu o reţea electrică subterană prin manşonare la 
reţeaua electrică existentă în trotuarul nr.poştale pare din Aleea Suraia. Traseul canalizaţiei 
electrice proiectate va subtraversa carosabilul din Aleea Suraia, parcul amenajat (pavele) 
aferent blocului 30A, apoi prin spaţiul verde aferent bloc 30A, aleea acces, apoi prin va 
subtraversa carosabilul din Aleea Ţăndărei, trotuarul nr pare din Aleea Ţăndărei până la limita 
de proprietate cu imobilul alimentat. Lungimea totală a traseului reţelei electrice proiectate va fi 
de 104m, iar lucrarea se va executa prin săpătură cu lăţimea de 0,5 m, cu pozarea cablurilor 
electrice în şanţ deschis la adâncimea de 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2019 s-a constatat că 
traseul de execuţie a lucrărilor traversează spaţiul verde aferent blocurilor 30, 30A şi 30B (dintre 
Aleea Ţăndărei şi Aleea Suraia), spaţiu verde în care există vegetaţie, arbori, arbuşti , gard viu 
şi material floricol. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul reţelei 
electrice propuse, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren 
care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 
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- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrofogic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m 
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Lucrările se vor executa cu protejarea (păşirea) gardului viu ce delimitează spaţiul 
verde aferent blocurilor. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 11.03.2019 emis de Primăria Municipilui Bucureşti şi în baza 

planului de coordonare depus la documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1740180/4951/. 


'nrrtJ'L. m 


CĂTRE, 

APA NOVA BUCUREŞTI S.A. 

Strada Tunari nr.60A, clădirea Ştefan cel Mare, et.6-9, sector 2 
Bucureşti 

J 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

t 1 i 


Referitor la lucrarea: "Branşament de apă potabilă şi racord canalizare pentru 
imobilul din str.Balotului nr. 36A, sector 2, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depusă de APA NOVA BUCUREŞTI S.A, înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1740180/24.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4951/27.05.2019, prin 
care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: " Branşament de apă 
potabilă şi racord canalizare pentru imobilul din str.Balotului nr. 36A, sector 2”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.30/6”B” din 
11.02.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu justificativ, Contract de donaţie -duplicat- cu încheiere de autentificare 
nr.3597/13.09.2018, Aviz nr.4593/R/15.05.2019 emis de Administraţia Domeniului 
Public Sector 2 Bucureşti, Clasarea notificării nr.8752/29.03.2019 emisă de Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă, din polietilenă cu Dn 20 mm şi 
lungimea de 4 m, care se va racorda la reţeaua publică de alimentare cu apă din PEID 
De 125 mm, existentă în carosabilul din str. Balotului. Traseul branşamentului propus 
va traversa carosabilul şi trotuarul aferent imobilului alimentat, până la căminul de 
branşament ce va fi montat în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate, la 
max. 2m de limita de proprietate; 

■ realizare racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm şi lungime 7 m. 
Racordul de canal propus se va lega la conducta de canalizare publică din beton, Dn 
30cm, existentă în carosabilul din str. Balotului. Căminul de racord se va amplasa în 
incinta imobilului, în proximitatea limitei de proprietate. Execuţia branşamentului de apă 
şi a racordului de canal propuse se va realiza cu respectarea adâncimii de încheţ (0,9 m 
-1,10 m); 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04,07.2019 s-a 
constatat că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaleta re, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 30/6’B" din 11.02.2019 emis de Primăria Sectorului 2 
Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
SimonMfâtâfmă POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

irfţ' 

k/ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1740810/5038/ 




CĂTRE 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ELECTROSERVICE L&DD S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Gheorghieni ' sector 5, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. 
ELECTROSERVICE L&DD S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1740810/28.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.5038/29.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind 
executarea lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gheorghieni nr.19- 
25, sector 5" vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 5, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea 
constă în: 

- realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a două cabluri electrice, 
racordate în sistem intrare-ieşire la cablul distribuitor de 20KV existent în trotuarul străzii 
Sirenelor, în dreptul imobilului cu nr. 69. Traseul reţelei electrice propuse va avea o lungime 
420m pe domeniul public, pornind din locul de manşonare prin trotuarul nr. impare din str. 
Sirenelor, trotuarul nr. impare din str. Luceafărului, apoi prin trotuarul nr. impare din str. Adrian, 
trotuarul nr. pare din str. Gheorghieni, subtraversare str Gheorghieni şi va pătrunde pe terenul 
beneficiarului la noul PT ce va fi înglobat în clădire. Str. Sabinelor şi str. Gheorghieni vor fi 
subtraversate prin foraj prizontal, iar pe traseul canalizaţiei propuse nu va fi afectată vegetaţia. 

Cablul electric propus va fi montat îngropat la adâncimea de 0,9m în trotuar şi 
respectiv 1,2 m la subtraversări. Şanţul de pozare a cablului electric va avea lăţimea de 0,5m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2019 s-a constatat că în 
strada Sabinelor/, în proximitatea traseului reţelei proiectate este plantat în alveolă un ex. 
Catalpa sp.(catalpă), cu diametrul trunchiului - 35cm, h-4-5m, în trotuarul nr. impare. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate, 
în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

în proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând 
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat în proximitatea lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi 
suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 

planului de coordonare depus la documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



1 1 IUL 2m 


Red:D.V~Mex./12.07.2019 * prezentul aviz a fost postai pe $ite-ul PMB 

http://www pmb.ro/institutii/prima ria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare php 
pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1741067/5136/ 16. IUL Ml 

Către : SC MILO PROIECT CONSTRUCT SRL 

Str. Cetatea Veche nr. 2 A, sc. A, et. 4, ap. 14, sector 4 

Referitor la lucrarea: Reabilitare străzi şi trotuare în ansamblul rezidenţial DOI COCOŞI 
din şos. Bucureşti- Târgovişte nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741067/29.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5136/30.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Reabilitare străzi şi trotuare în ansamblul rezidenţial DOI COCOŞI din 
şos. Bucureşti — Târgovişte nr. 22 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa, pe o supraţafă de 9930mp (8530mp carosabil + 1400mp trotuare), astfel: 

• conform recomandărilor din expetiza tehnică, conform reglementărilor legislaţiei 

rutiere în vigoare. 

• lucrarea se va executa fără afectarea arborilor existenţi în aliniament. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărNor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiată, 

inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de fri şa re sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrăm 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-fif&rtati&gOPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 

H -jZL __ / 


1 1 IUL 209 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1741886/ 5217!. 




CĂTRE, 

S.C. ELECTROTEST S.R.L. 
prin 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din Sos. 
Gheorghe lonescu Siseşti nr.226, sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELECTROTEST S.R.L. prin împuternicit 

înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697926/14.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
235/15.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1741886/30.05.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr.5217/31.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind 
executarea lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din Şos. Gheorghe lonescu 
Siseşti nr.226, sector 1 ”, vă comunicăm următoarele: 

/1634907 din 

25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare-duplicat, autentificat cu nr. , Memoriu tehnic, Fişă de soluţie nr. 

emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr 
emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Adresa nr. emisă de Direcţia 

Cadastru, Fond funciar. Patrimoniu şi Evidenţă electorală, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Adresă ALPAB 

nr , plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare , 

plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- extindere reţea electrică prin montarea unui cablu JT tip DC4146/5X, 3x150+95N, 
pe un traseu de lungime aprox.-230m, din PTAB 4146, existent pe drumul de halaj al Bălţii 
Griviţa. Traseul canalizaţiei electrice propuse va străbate terenul dintre PTAB 4146 şi trotuarul 
nr. pare din Şos. Gh. lonescu Siseşti, apoi va continua prin trotuarul nr. pare până în dreptul 
imobilului din Şos. Gh. lonescu Siseşti, la noua firidă de distribuţie .contorizare şi 

protecţie ce se va amplasa în incinta imobilului alimentat. Pe traseul canalizaţiei electrice 
proiectate nu va fi afectată vegetaţia. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2019 s-a constatat că în 
trotuarul nr. pare din Şos. Gh. lonescu Siseşti există aliniament stradal cu arbori din specia 
Platanus plantaţi în alveole. De asemenea, traseul canalizaţiei electrice dintre PTAB 4146 şi 
trotuarul nr.pare din Şos. Gh. lonescu Siseşti nu a putut fi vizionat pe teren deoarece există 
vegetaţie spontană dezvoltată excesiv pe teren. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H-C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

* în proximitatea arborilor din aliniamentul stradal menţionat mai sus, săpătura se 
va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic, 

- în timpul lucrărilor, poziţia gropii de manşonare se va alege astfel încât 
executantul să poată lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea 
distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă de arbori, conform SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din 
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin reducerea suprafeţei 

alveolelor. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul document este aplicabil numai pe traseul reprezentat de trotuarul nr.pare din 
Sos. Gh. lonescu Siseşti. 

După clarificarea regimului juridic al terenului dintre PTAB 4146 şi trotuarul nr.pare din 
Şos. Gh. lonescu Siseşti, în baza reglementărilor art. 1 din H.C.G.M.B, nr.121/2010 privind 
unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul 
Bucureşti, proprietarul/administratorul terenului are obligaţia îngrădirii, salubrizării şi igienizării 
terenului/terenurilor. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTQ&EXECUTIV, 

POPA 

întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 

Red:D.V../ 3ex./10.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hnpJ/www.pmb.ro/ififitiiiJi^flriraaria/diriretii/directia mediu/avize arbori Io consultare/avize arbori io, conştiltare pjîg 
pe data de. 1 2 JIU. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1741734/ 5219/. I™[™ 

CĂTRE, 

S.C. SIMCO INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Maria 
Hagi Moscu nr.28-30, sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr 1741734/30.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.52192/31.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" 
Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Maria Hagi Moscu nr.28-30, sector 1", vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. / din 

21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vâ nza re-cu m para re autentificat cu nr. , Memoriu tehnic, Aviz de traseu 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, Clasarea 

notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- realizare reţea electrică joasă tensiune subterană de la postul de transformare 
PTZ 455 existent, pe un traseu ce va străbate terenul aferent postului de transformare, trotuarul 
nr. impare din str. Maria Hagi Moscu, va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul din str. Maria 
Hagi Moscu, apoi va continua prin trotuarul din dreptul imobilului cu nr.28-30 din aceeaşi stradă 
până la firida de distribuţie, contorizare şi protecţie ce va fi amplasată pe terenul imobilului 
alimentat, la limita de proprietate cu domeniul public. Lungimea traseului canalizaţiei electrice va 
fi de 55m. 

Cablurile electrice se vor poza în şanţ executat prin săpătură cu lăţimea de 0,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 
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Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4 r lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
)PA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



IZ IUL 2019 


Red:D.V../ 3ex./10.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr.l 744481/ 5469/ 




CĂTRE, 

S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. 

Aleea Marius Emanoil Buiteică nr.l8-20, sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Str. Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe str. 
Rotaşului şi pe terenul imobilului cu IE 204105, sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. , înregistrată la 
P.M.B. cu nr.l744481/07.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5469/10.06.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:” Extindere conductă de gaze naturale şi 
branşamente pe str. Rotaşului şi pe terenul imobilului cu IE 204105, sector 1, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Act de alipire- 
duplicat , Memoriu justificativ, Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor 
naturale nr. 

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, Clasarea 
notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Autorizaţie 

de construire nr. din 16.05.2017 privind lucrări de constrire locuinţe colective şi 

servicii conexe, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare extindere conductă de gaze naturale prin montarea subteran a unei 
conducte de PE Dn 125mm şi L=6m, montată în domeniul public continuată cu montarea unei 
conducte din PE Dn 125mm şi L=44 - montată îngropat în domeniul privat, apoi va continua cu o 
conductă din PE Dn90mm şi L=15m- montată îngropat, apoi va continua cu un tronson de teavă 
de OL4" şi L=127m-montată aerian şi tronson de teavă de OL3” şi L=70m, montată aerian pe 
domeniul privat. Punctul de cuplare în reţeaua de gaze naturale existentă în carosabilul din str. 
Rotaşului va fi în dreptul imobilului cu din str cu acelaşi nume, iar traseul reţelei de gaze 
propuse va străbate carosabilul străzii, până la tereenul imobilului alimentat (IE 204105). 

- branşamentele de gaze naturale se vor realiza din OL 2” şi vor fi racordate la noua 
conductă de gaze naturale proiectată. Lungimea totală a conductei de gaze şi a branşamentelor 
proiectate va fi de aprox.- 268 ml. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice nu există vegetaţie, arbori sau arbuşti afectaţi de 
traseul lucrărilor pe domeniul public. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în baza acestui aviz nu se ex e cută lucrări de defrişare sau, de toaleta re , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă- vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare depus la documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum si de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr 1 ta H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1745507/5638/. 46 , 4 ^ 2(119 

CĂTRE, 

Doamna FĂTU CARMEN 

Intrarea Victor Daimaca nr.12, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament energie electrică pentru imobilul din Intrarea 
Victor Daimaca 1 sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de Doamna FĂTU CARMEN, înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1745507/12.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5638/13.06.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: "Branşament energie electrică pentru imobilul din 
Intrarea Victor Daimaca nr.12, sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

25.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare-duplicat, autentificat cu nr. , Memoriu justificativ, Fişa de soluţie nr. 

emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis 

de Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- execuţie branşament electric trifazat subteran prin montarea unui cablu tip 
DC4126, 3x10+6C, pe un traseu de lungime 15m (din care 10 m pe stâlp+2m trotuar+3m în 
BMPT), din LEA existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului cu nr.12 din Intr. Victor 
Daimaca. Traseul branşamentului electric propus va traversa trotuarul aferent imobilului până la 
blocul de măsură şi protecţie trifazat ce va fi amplasat pe terenul proprietăţii, la limita de 
proprietate. 

Cablurile electrice proiectate se vor monta îngropat în trotuar, la adâncimea de 0,8- 
1,0m, iar lăţimea şanţului de pozare va fi de 0,6m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019 s-a constatat că 
pe traseuj lucrărilor nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 25.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 
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Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



11 IUL 20 19 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



NrTl 746290,1751141 / 5729,6486 / 16.(00^ 

Către: SC R&D QUALITYINSTAL GAZ SRL - prin - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

intrarea Lt Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Performanţei nr. , sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererile dvs., înregistrate ia P.M.B. cu nr. 1746290/13.06.2019, 
1751141/01.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5729/14.06.2019, 648&/02.07.2019, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de 
distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Performanţei, sector 6", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 60m, astfel: 

• din conducta existentă în spaţiul verde bloc din str. Cernişoara nr. 5-13, prin 
carosabilul str. Performanţei, pe partea imobilelor cu nr. pare, până la aproximativ 
0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde bloc din str. Cernişoara nr. 5-13. 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 

minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metariaiului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având In vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





CĂTRE, 

S.C. SCORILO INSTAL CONSTRUCT S.R.L. 

Strada Steluţei nr.9, sector 1, Bucureşti 



Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din str.Aninoasa 
sector 1, Bucureşti ” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. SCORILO INSTAL CONSTRUCT S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1742816/04.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5345/05.06.2019, 
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:” Alimentare cu energie 
electrică a imobilului din str.Aninoasa nr.11, sector 1” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. / din 

11.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de 
racordare nr. , actualizat în 26.09.2018 şi Fişa de soluţie nr. 

emise de E-Distribuţie Muntenia, Contract de vânzare autentificat cu nr. 

, Memoriu tehnic, Aviz nr.3/E/PP/09.01.2019 emis de Primăria Sector 1 
Bucureşti, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale - 

Direcţia de Cultură a Municipiului Bucureşti, Clasarea notificării nr.70/07.01.2019 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

realizare reţea electrică joasă tensiune subterană prin pozare cabluri JT tip 
DC4146/5X, 2x(3x150+95N) prin trotuarul nr. impare din strada Aninoasa, pe o lungime 

L=65ml, cu racordare în sistem intrare-ieşire pe cablul JT aferent PT 87 existent în trotuar, în 
dreptul imobilului cu nr.17D din str. Aninoasa. Din locul de manşonare, traseul canalizaţiei 
electrice propuse va străbate trotuarul nr, impare până la firida de distribuţie, contorizare şi 
protecţie ce va fi amplasată pe terenul beneficiarul, la limita de proprietate, cu acces direct din 
domeniul public. 

Cablurile electrice se vor poza la adâncimea de 0,9 m în trotuar, în şanţ executat prin 
săpătură cu lăţimea de 0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 01.07.2019 s-a constatat că în 
trotuarul nr. impare din str. Aninoasa există aliniament stradal sub formă de platbandă, cu arbori 
şi arbuşti plantaţi în aceasta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele: 


— 
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în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în aliniamentul trotuarului nr. impare 
din str. Aninoasa, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor 
din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m 
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţete edilitere subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din 
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare 
care va implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în 

baza planului de coordonare depus la documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1748890/6107/ 
Către: D-na 


, 6 . 11 ) 1 ’” 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Nuferilor 
nr. , sector 1, Bucureşti 


O 

o 


o 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748898/24.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6107/25.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Nuferilor 
nr. 79, sector 1“, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 18m, astfel: 

• din CD 2082 existent în str. Nuferilor (drum de pământ/pietriş), prin str. Nuferilor, pe 

partea nr. pare, până la aproximativ 11m faţă de limita’din partea dreaptă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular ai acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 


Bd. Regina Efisabeta nr 47. cod poşta) 050013, sector 5, Bucureşti. România 



rsii 

















Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: sa nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastiielor/aiveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, litb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp .Roxm a PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


O 
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Nr. 1750421 / 6334 1 1 

Către : SC URBAN HAUSING SRL - prin 

Str. lancu Căpitanu nr. 20, lot. 2, corp C 2 nr. 8-12, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racorduri de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Ocolului nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1750421/27.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6334/28.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racorduri de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Ocolului nr. 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m 
(racord 4m + racord 5m) + 3m (branşament), astfel: 

• un racord şi branşamentul se execută din conductele existente în caroabilul str. 
G-ral Traian Doda, perpendicular, până la aproximativ 5m şi lOm faţă de limita 
din partea stângă a proprietăţii. 

• racordul 2 se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Ocolului, 
perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şi Acorduri 

Simona-Mariana PQ&A^ Daniela VOINESCU 

întocmit: 

$q Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1742863/5342 / 18. IUL ^ 

Către: SC DOMUS SYSTEMS SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Devierea reţelei de canalizare în vederea eliberării 
amplasamentului din str. Brânduşelor nr. 6 B, sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. t înregistrată la P.M.B. cu nr. 1742863/04.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5342/05.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Devierea reţelei de canalizare în vederea eliberării amplasamentului 
din str. Brânduşelor nr. 6 B, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
881R/1674708 din 28.11.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. 4259/22.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 
de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 18.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 94m, astfel: 

• în carosabilul Aleii Alexandru Moruzzi Voievod, între CVI şi CV2 (existente), apoi 
prin aleea de acces dintre blocurile V64 şi V63, între CV3 (proiectat) şi 
CV4 (existent). 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor din 
vecinătatea traseului lucrării. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radlcular ai materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în căzut în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii; să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastîlelor/alveolelor/spaţlu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, ari.4, litb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

i RAŞCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

m - 


Nr. 1737036/4333/. 

CĂTRE, 

S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Mutare şi redimensionare branşament de apă potabilă şi 
realizare racord de canalizare pentru imobilul situat pe str.Rondă ni 
sector 2, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., cerere 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737036/16.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4333/17.05.2019, 
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Mutare şi 
redimensionare branşament de apă potabilă şi realizare racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str.Rondă nr.27-29, sector 2" vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

07.02.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Contract de vânzare-duplicat aut. cu nr. , Aviz tehnic definitiv 

nr. emis de Apa Nova, Aviz nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 2 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de apă prin montarea subteran a unei conducte din 
polietilenă (PEID 50x4,5 mm) cu Dn 40mm şi lungime de 2m, care se va racorda la conducta 
de apă potabilă cu Dn 100 mm, existentă în carosabilul din str. Rondă, pe partea nr. impare. 
Traseul de pozare a conductei de apă se va realiza prin traversarea parţială a carosabilului şi 
trotuarului până la căminul de branşament ce va fi realizat în trotuar. Execuţia branşamentului 
propus se va executa cu respectarea adâncimii de îngheţ (între 0,9 -1,1 Om). 

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm, cu lungimea 
de 4 m , care va fi legat la canalizarea publică din beton cu Dn 30 cm existentă carosabilul din 
str. Rondă. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va realiza prin săpătură, prin 
carosabil şi trotuar, până la căminul de racord ce va fi amplasat în trotuar -domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că nu 
există vegetaţie pe traseul sau în proximitatea lucrărilor. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

La execuţia lucrărilor pentru realizarea branşamentului de apă potabilă şi a racordului 
de canalizare proiectate se va respecta legislaţia în vigoare privind protecţia mediului. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaleta re, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D V.7 3ex712 07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 


1737119,1741952/4339, 5232/, 




CĂTRE, 

APA NOVA BUCUREŞTI S.A. 

Strada Tunari nr.60A, clădirea Ştefan cel Mare, et.6-9, sector 2 
Bucureşti 

Spre ştiinţă; 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Sector 3 

\ Intr. Odobeşti nr. 5- 7, sector 3, Bucureşti 

f' Referitor la lucrarea: "Mutarea căminului de apometru al branşamentului de 
incendiu pentru imobilul din str.Columbelor ~ sector 3, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depusă de APA NOVA BUCUREŞTI S.A, înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1737119/16.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4339/17.05.2019, 
completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B cu nr. 1741952/30.05.2019 şi Direcţia 
de Mediu cu nr. 5232/31.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind 
executarea lucrării: " Mutarea căminului de apometru al branşamentului de incendiu 
pentru imobilul din str.Columbelor nr. , sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 11.12.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Servicii Publice din 

cadrul Primăriei Sector 3 Bucureşti, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii 

f Şi Identităţii Naţionale Bucureşti, Aviz nr. emis de CTC - PMB, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 

individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
C lucrarea constă în: 

■ realizare cămin de branşament nou pe traseul branşamentului de apă 
potabilă existent, ce alimentează imobilul din str. Columbelor nr şi mutarea buclei de 
măsură a imobilului. Căminul de branşament proiectat se va amplasa în trotuarul din 
dreptul imobilului cu nr.2-8 din str. Columbelor, iar execuţia acestuia se va realiza cu 
respectarea adâncimii de îngheţ (0,9m -1,10m). 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



CĂTRE, 

S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L. 
prin 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Drumul Cooperativei nr sector 5, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L. prin 
1 ., înregistrată la P.M.B. cu nr.1738270/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.4591/21.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Alimentare 
cu energie electrică a imobilului situat pe str. Drumul Cooperativei nr.78-82, lot 4/2, lot 4/3, sector 
5 ”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale 

emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- extindere reţea electrică de distribuţie prin montarea unui cablu pe un traseu de 
lungime-190m, din postul de transformare PT 5063 existent pe terenul imobilului cu nr. IE 0. 
Traseul canalizaţiei electrice propuse va străbate trotuarul din dreptul imobilului cu IE 
apoi prin trotuarul cu nr. poştale pare din str. Drumul Cooperativei, până în dreptul străzii Arefu, o 
va subtraversa şi va pătrunde în cutia de furnizare ce va fi amplasată pe terenul imobilului 
alimentat, la limita de proprietate cu domeniul public Lucrările vor fi executate şanţ, cablul electric 
va fi pozat la adâncimea de 0,9m în trotuar şi 1,2 m la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că pe 
traseul canalizaţiei electrice propuse sau în vecinătatea acesteia nu există vegetaţie, arbori sau 
arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 
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Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V../ 3ex./15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site*ul PMB 

http://www.pmb.ro/1nstituMprimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php 
pe data de. r .>.. 


uwi m 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1738909/ 4719 /. 

CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C AXA INVEST SRL 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Aleea 
Teisani / sector 1, Bucureşti " 


O 

o 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-Distribuţie Muntenia SA, prin Andrei Ana-Maria 
împuternicit al S.C. AXA INVEST S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1738909/22.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.4719/23.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind 
executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică imobilul situat pe Aleea Teisani nr.143 
sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 

^ r ’ i emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr 

emisă de Enel Distribuţie Muntenia, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr 
de notar public , Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric trifazat subteran alimentat din stâlpul SC 10002 
reţeaua JT aferentă PTA 3242 realizat cu cablu 3x25+16C tip DC4126RO. L=12m(2m pământ 
lOm stâlp) pozat în tub de protecţie până la BMPT 32A şi se va amplasa pe proprietatea 
utilizatorului la limita de proprietate. Traseul lucrării va pleca din stâlpul SCI 002, existent pe 
aleea Teisani, va traversa fâşia de teren (pământ) dintre trotuar şi limita de proprietate imobil 
din aleea Teişani până va pătrunde în incinta imobilului cu nr.143, la noua cutie de distribuţie 
care va fi montată la limita de proprietate a imobilului cu domeniul public. Cablurile electrice se 
vor monta subteran în domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că nu 
există vegetaţie, arbori /arbuşti pe traseul sau în proximitatea lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
ţoaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate^ în 
Certificatul de Urbanism nr. 144/4TEIDD/T/112536 din 16.04.2019 emis de Primăria 
Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit, b) din Anexa nr. 1 la H.C.G M.8. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


O 

o 

DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



O 

o 


Red: A.Aex./12.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

h H 6 :/Awww.pm b. w/institulii/D nm aria.''directi ind irecţ i a mediu/a viz e arbori in co nsultare/av ize.g tbonin o gns uiigre.pnp 

pe data de . 
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Direcţia de Mediu 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Nr. 1738921 / 4720 / ty IUL 2013 

Către: SC CRIST1 SRL - prin d - solicită ridicam 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa 
str.. Sanatoriului nr. , sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată fa P.M.B. cu nr. 1738921/22.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4720/23.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Sanatoriului 
nr. 14, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul de 
traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma’verificării efectuate pe 
teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran pe o 
lungime de 231 m, astfel: 

• din PT 2502 existent în Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, prin trotuarul 
nr. pare al str. Băiulescu Ion, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Sanatorului, până la 
aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent PT 2502 din Institutul de 
Pneumoftiziologie „Marius Nasta”. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 

meteo nefavorabile. . . . _ .. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 

al execuţiei lucrărilor menţionate. . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala, 

inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. u _ 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se ex e cută lucrări de defrişare sau 


toaletare. 


Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exd. Roxana PARASCA 


O 





16. IUL 2013 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 




Nr. 1739762/4847/ 

Către : SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCTSA 

Bd. Uverturii nr. 194-200, et. 3, sector 6 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Măceşului ”, sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739762/23.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4847/24.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Măceşului 
nr. 85, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 1151/63047 din 29.10.2018, a 
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 22355/19.11.2018 emisă 
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector4), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 05.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Măceşului, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Ex " -‘IASCA 




Red; P.R73ex. -12.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ra/in$titutii/primar1a/direcWdirectia_rnediu/avize_art>oriJn_consultare/avi2e_arbori 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1739945/4948/ WHi 2019 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Urcuşiului 
nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739945/24.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4948/27.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Urcuşiului nr. 23-27, 
31, 33-35, 37, lot 2, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.07.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Urcuşului, perpendicular, până la 
aproximativ 22m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana Şef Serviciu Avize şi Acorduri 

Daniela VOINESC U/ 

, 

întocmit: * 

Exp. JRoxa na / PARASCA 

Red:P.RJ3ex.-15.07.2019 - preîSfiffifâJSişSTost postai pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


% 



Nr. 1739943/4950/ 


ffi f UL 


Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Executare două branşamente de apă şi două racorduri de canal 
pentru imobilul situat pe B-dul Metalurgiei nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739943/24.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4950/27.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Executare două branşamente de apă şi două racorduri de canal 
pentru imobilul situat pe B-dul Metalurgiei nr. 61 D, sector 4, conform documentaţiei 
depuse (C U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
05.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 14m (7m 
+ 7m branşament) + 12m (6m + 6m racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul Drumului Jilavei, perpendicular, până la 
aproximativ lOm şi 12m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii şi până la 
aproximativ 7m şi 8,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV ... _ 


L_ . . . f , t pe site-ul PMB 




întocmit: 

Exp, Roxana PARASCA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINEi 



http://www.pmb.ro/in 5 titutii/primaria/directii/directia_mediu/avi 2 e_arboriJn_consultarG/avize_arboriJn_consuttare.php , pe data de 


l4Svl *ll 


Bd Reci na EJisabeta nr 47 cod costal 050013, sector 5. Bucureşti. România 












o 

O 


o 

Q> 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1740296/4994/ ^ IUL 2 fl19 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Constantin 
Caracaş nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1740296/27.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4994/28.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Constantin Caracaş 
nr. 53, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
05.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Constantin Caracaş, perpendicular, 
până la aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEC 
Simona-Marian 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU r 

întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



Red: P.RJ3ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http^/www pmb.ro/instrtutii/primaria/dinBctii/directia_mediii/avize_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consuttare.php „ pe data de 
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Nr. 1740372 / 4995 / % WL 2013 


r 

r 


r 


Cafre; SC ELECTRO T/RON SRL- solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

“ asi,uat * sir - 

Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr 1740372/27 0^ s?niQ c i io 
D,reol« de Mediu eu nr. 4995/28.05.2019, prin care solicita» avizulde sScSe^ J, ind 

CnMt™? 3 UCr ?o : AI T e "i are cu dectrică a imobilului situat pe str Grigore 

Cobaicescu nr. 19, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 9 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

. , , eni ! sa c * e Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti Plan H» 

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1) 
omumcam ca, in urma verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019 s-a 
constatat ca lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de lOOm, astfel: 

• din firida existentă în dreptul imobilului cu nr. 5 din str. Gheorghe Lazăr prin 
trotuaru nr impare, apoi prin trotuarul nr. impare ai str. Grigore Cobălcescu 
pana ia limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

m ! n “ rma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

?r trU 0ri ~ e mod, . ficare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitam revizuim acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 9 1 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
confom art. 4. B. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Nor^ledeprotecte 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. P 1 

toaletare en *' 0năni ^ acestUI aviz nu se execută lucrări de defrişare Ml . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii si este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

DIRECTOR EXECUTIV^ 

Simona-Mariana PQ&t h Şef Serviciu Aviza şl Acorduri 

Daniela VOtNESCU. 

^fT 

+ întocmit: 

E xp.^Şoxan a PARASCA 



Red:P.RV4ex.-15.07.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ulPMB / In 

hHpJAvwwpmb roflnstitutli/prtmaria^^^ dg|a de [Sfo 

' ^ J 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr! 1740295 / 4996 / W 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



o 

o 


o 

o 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat 
pe str. Lemnarilor nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1740295/27.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4996/28.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Lemnarilor nr. 76-78, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, , 

aviz de traseu emis ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 05.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
Im (racord) + Im (branşament), astfel: 

• din branşamentul şi racordul existent Ia limita de proprietate, pe proprietate, la 

aproximativ 2m şi 6m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular ai materialului dendroiogic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendroiogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi 1 '. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C G M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



16. IUL MĂ 


Red:P.R./3ex.-15 07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sitenil PMB 

http .//www.pmb ro/înst tut. t/prim ari a/directii/d irectia_mediu/a vize arbori Jn_consuttare/avize_artooriJn_consultare,php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1740516/4997/ 


‘Vţ IUL inii 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


o 


Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
Bd. Oaspeţilor nr. , sector 1, Bucureşti 



o 

O 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1740516/27.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4997/27.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Bd. Oaspeţilor 
nr. 1 B, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor ADP), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
05.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul b-dului Oaspeţilor, perpendicular, până la 

aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
ai execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 


toaleta re. 


Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentut aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

E) ~ - \SCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

t 


Nr. 1740568/4998/ 



CĂTRE, 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 
prin 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SI 
DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Devierea reţelelor publice de apă potabilă şi canalizare pentru 
eliberarea amplasamentului imobilului situat pe Drumul Taberei nr.28A, sector 6, 
Bucureşti" 


pentru Parohia "Acoperământul Maicii Domnului şi Sfântul Voievod Ştefan cel 
Mare", înregistrată la P.M.B. cu nr.1740568/27.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.4998/28.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Devierea 
reţelelor publice de apă potabilă şi canalizare pentru eliberarea amplasamentului imobilului situat 
pe Drumul Taberei nr. sector 6, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Bucureşti nr. 87/1993 privind darea în folosinţă gratuită 
pe p perioadă de 99 de ani a unor terenuri către Arhiepiscopia Bucureştilor în vederea construirii 
de noi biserici ortodoxe şi Anexa nr.1 la aceasta, Aviz nr. emis de Administraţia 

Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 4 Bucureşti, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ devierea reţelei de apă potabilă existentă pe amplasamentul imobilului din Drumul 
Taberei 28A prin amplasarea unei conducte de apă potabilă din PEID De 180mm PE100 PN10 cu 
legare în conducta Dn 150mm din OL existentă în spatele blocului OD3 din Drumul Taberei nr.30 
(în aleea/spaţiul verde din spatele blocului). Traseul propus pentru noua conductă de apă potabilă 
va străbate aleea şi parcajul auto din lateralul bloccului OD3, apoi prin aleea dintre imobilul cu 
nr.28A şi imobilul cil nr.28 din Drumul Taberei şi se va lega în conducta de apă potabilă din OL - 
Dn400mm existentă în trotuarul din Drumul Taberei, partea nr. pare. La noua conductă se vor 
lega branşamentele existente, aferente imobilelor cu nr.28 şi 28A. Lungimea traseului conductei 
propuse va fi de 75 m. 

■ devierea reţelei publice de canalizare - din beton cu Dn 30cm existentă pe 
amplasamentul imobilului din Drumul Taberei 28A, prin realizarea unui canal de serviciu din PVC 
Dn 315 mm pe un traseu nou în lungime de 60m, prin aleea de acces aferentă blocului OD3 (la 
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limita de proprietate din partea de nord a imobilului cu nr.28A), legat la colectorul 60/90cm, 
conform planului anexă la Certificatul de Urbanism. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat în 
spaţiul verde din spatele blocului OD3 din Drumul Taberei nr.30 (afectat de lucrări) există arbori şi 
gard viu. De asemenea, în proximitatea lucrărilor reţelei de canalizare proiectate există gardul viu 
ce împrejmuieşte spaţiul verde din faţa blocului OD3. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate cu 
H C-G-M B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele: 

în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în spaţiul verde afectat de traseul 
reţelelor proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor 
din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din 
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate f 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Gardul viu care împrejmuieşte spaţiul verde aferent blocului OD3 va fi protejat (se 
va subtraversa), nu va fi afectat de depuneri de material rezultat din săpătură sau de manevrarea 
utilajelor din dotare în timpul execuţiei lucrărilor; 

Terenul unde se vor executa lucrările va fi împrejmuit şi semnalizat corespunzător; 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare depus la documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform ari.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-JVljurâQă POPA 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 

*4.i 


16.IULM 


Red D V .} 3ex.yi 5.07,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www, pmb.ro/instltutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in cons uitare, php 
pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 




O 

O 


Nr. 1740569 / 4999 / IUL. 2(M 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa şos. Colentina nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1740569/27.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4999/28.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa şos. Colentina nr. 332 A, sector 2", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 255m, astfel: 

• din PT 1008 existent pe str. Sportului, prin trotuarul nr. impare al str. Sportului, 
subtraversează str. Sportului, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Simetriei, 
subtraversează str. Simetriei, apoi prin trotuarul str. Mică, până la limita din 
partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




















o 


o 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 




o 


o 
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Nr. 1740918 / 5039 / W - IUL iUI ‘ 


Către: SC CORIMIL INVESTIŢII SRL - prin 
Str. Occidentului nr. 41, bl. 3, et. 3, cam. 33, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă, racord de canal şi branşament electric pentru 
imobilul situat pe str. Dragoslavele nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1740918/28.05.2019 şi Ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 5039/29.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă, racord de canal şi branşament electric pentru 
imobilul situat pe str. Dragoslavele nr. 6-8, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr - . „ * a Planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
05.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de lOm 
branşament + 7m record + 6m cablul electric, astfel: 

• branşamentul şi racordul - din conductele existente în carosabilul 
str. Dragoslavele, perpendicular, până la aproximativ 1,5m şi 3,5m faţă de limita 
din partea stângă a proprietăţii. 

• branşamentul electric - din cablul existent în trotuarul str. Dragoslavele, prin 
trotuarul str. Dragoslavele, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lît. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


Red:P,R./3ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http;//www.pmb.ro/înstitutii/priniaria/directii/dinectia_mediu/avize_art)oriJn_consultare/avtze_aitoriJn_con$ultare ( php * pe data de 



Bd. Reofna Eiisabeta nr 47 rod nostel 050013 sprtnrf» Riininp^H RnmAnia 


























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1741088/5105/ 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Aiud 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741088/29.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5105/30.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Aiud nr. 34, 
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de lOm, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Aiud, perpendicular, până la aproximativ 

0,3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament/platbandă. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metariaiului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafetelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sirr OPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



16. IUL 2013 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

j 



Nr.1741078/5106/ 




CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Dascălulu ! • , sector 

2, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1741078/29.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5106/30.05.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării:” Branşament de gaze naturale pe str. Dascălului 
nr.74, sector2, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 07.02.2019 emis 

de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare aut. 
cu nr. , Memoriu tehnic, Extras de carte funciară pentru informare, Aviz tehnic 

de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale nr. emisă de 

Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 

2 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare branşament de gaze naturale individual din PE100 SDR 11 cu Dn 32mm şi 
lungimea de 6,5 m (5,5+1,0 reiser), racordat în conducta de gaze naturale din PE Dn125mm 
existentă, montată subteran, în carosabilul din str. Dascălului. Conducta de gaze proiectată se va 
monta îngropat, la adâncimea de 0,9 m în carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului cu nr.74 
din str. Dascălului, din punctul de cuplare la conducta de gaze existentă până la postul de reglare- 
măsurare ce va fi montat la aprox. 4.5m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. 
Lucrările de execuţie a branşamentului de gaze naturale se vor efectua prin săpătură manuală şi 
pozarea conductei în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice există un ex. arbore din specia Prunus cerasifera 
(corcoduş) plantat în alveola din trotuar. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 07.02.2019 - vizat spre neschimbare. 
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Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sim " “OPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Red:D.V.7 3ex./15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://www,pmb.ro/institutit/primana/directii/directia mediu/avize arbori in consul 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


tîr. 1741084 / 5107 / ^ ^ 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr.1, sector 1 


O 


O 

O 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Jamdarmeriei nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741084/29.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5107/30.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Jamdarmeriei nr. 112, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Jandarmeriei, perpendicular, până la 
aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU^ 

cp 

întocmit: 

Exp.Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1741081/5108/ ^ , UL m 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 




O 

O 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bălăria 
n sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741081/29.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5108/30.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bălăria 
nr. 37, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Bălăria, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXE 
Simona-Maria 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 



a PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1741803 / 5231 / 4^ ^ ^ 

Cafre; SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


o 



O 

o 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
Aleea Meteorologiei nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dv«, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741803/30.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 523ţ&1.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
Aleea Meteorologiei nr. 15 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6,5m, 
astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Aleii Meteorologiei, perpendicular, până la 
aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1742372/5298/ 

Către: SC ELECTRO TIRON SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Pârâul 
Rece nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1742372/03.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5298/04.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Pârâul 
Rece nr. 1 A, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 190m, astfel: 

• din PT 679 existent în incinta imobilului cu nr. cadastral IE 236512, prin trotuarul 
nr. impare ai str. Someşul Rece, subtraversează str. Someşul Rece, apoi prin 
trotuarul nr. impare al str. Pârâul Rece, până la limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveoleior/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECU 

Simona-Marian&ăf&P&b Şef Serviciu Avize şi Acorduri 

Daniela VOINESCU 

c# 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


— _ Wt 

Nr.1743761 /5417/. .1.... 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. 

i 

prin 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Intr. Odobeşti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Voineasa sector 3, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Doamna 
, înregistrată la P.M.B. cu nr.1743761/06.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.5417/07.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" Alimentare 
cu energie electrică a imobilului situat pe str. Voineasa nr. sector 3”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

11.03.2019 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă, Fişa de soluţie nr. 

emisă de E-Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu 
nr. emis de Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei Sectorului 3 Bucureşti, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea electrică cu o reţea electrică sunterană prin pozarea unui 
cablu electric JT 3x150+95N tip DC4146RO, pe o lungime de 75m (traversare 6m + 69 trotuar). 
Traseul canalizaţiei electrice propuse va porni din CS existentă în trotuar, la intersecţia străzilor 
Voineasa cu Văilor, va continua prin trotuarul nr. impare, va traversa carosabilul str. Văilor, apoi 
va continua prin str. Voineasa, prin trotuarul nr. impare până ia FDCP-ul ce va fi amplasat în 
incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate a acestuia. Lucrarea se va executa prin 
săpătură iar pozarea cablului electric se va executa în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat că pe 
traseul de execuţie a lucrărilor sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi sau arbori. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr din 11.03.2019 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu 

planul anexă-vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 


Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013. sector 5. Bucureşti, România 















Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Marîana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela CU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



NrTl 744433 / 5463 / /ţ J W 1 - ^ 

Către; SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. loan C. 
Filitti nr. , sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1744433/07.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5463/10.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. loan C. Filitti 
nr. 4, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 30m, astfel: 

• din PTS 596 existent în trotuarul nr. pare al Căii Victoriei, prin trotuarul nr. pare 
al str. loan C. Filitti, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Mini sterul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

DIRECTOR EXECUT 


Simona-Mariana P 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU, 


'.ordup 


întocmit: 

Exp. Roxan a PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


Nr. 1744434/6464/ |UL 7 j)l» 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


o 

O 


o 

o 


Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe 
str. Amman nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1744434/07.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5464/10.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Amman 
nr. 19, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de lOm, 
astfel: 

• din stâlpul existent din dreptul imobilului cu nr. 24 din str. Amman, 
subtraversează str. Amman, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR ŞXECUŢiy, 
Simona-f* -ian£R0P/ 

ug 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU ^ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr 1752064/6585/. 


CĂTRE, 

S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L. 

Prelungirea Ghencea nr.25, cam.8-10, sector 6, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şi DEZVOLTARE URBANĂ 

Intr. Av. LL Caranda Gh. Nr.9 r sector 6, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşament prin incinta 
imobilului cu i . situat pe B-dul Timişoara, drum de acces fără denumire şi 
prin servitutea proprietate particulară cu IE 203167, sector 6, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L, înregistrată la P.M.B. 
cu nr. 1752064/03.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6585/04.07.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: " Extindere conductă gaze naturale şi branşament 
prin incinta imobilului cu nr. 103L situat pe B-dul Timişoara, drum de acces fără denumire şi prin 
servitutea proprietate particulară cu IE 203167, sector 6”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.230R1714862 din 
21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces la 
sistemul de distribuţie gaze naturale nr. 12438640/15.06.2018 şi Soluţia de acces 
nr. 174233/22.03.2018 emise de Distrigaz Sud Muntenia, Memoriu tehnic, Contract de vânzare 
aut. cu nr. 2227/21.06.2017 , Clasarea notificării nr. 10152/17.04.2019 emisă de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti), lucrarea va consta în: 

- realizare extindere conductă de gaze naturale RP cu o conductă din PE 100 SDR 
11 Dn 90mm, cu racord în conducta de gaze naturale RP din PE 10 SDR11 Dn 90mm existentă 
în incinta imobilului cu nr.103L din B-dul Timişoara. Traseul conductei de gaze naturale propuse 
va traversa drumul de acces fără denumire (drum de pământ), apoi va continua prin drumul de 
servitute cu IE 203167, până în dreptul imobilului cu nr.lOIN din b-dul Timişoara, unde va avea 
cap terminal. Lungimea totală a conducteim de gaze propusă va fi de 86m. 

-realizare branşament de gaze naturale, individual, RP din PE 100 SDR 11 cu Dn 32 
mm şi lungimea de 3,5 m şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de gaze 
propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn 90 mm propusă prin acest proiect. 
Branşamentul va fi poziţionat pe drumul de servitute din spatele imobilului nou construit de la 
nr.lOIN din B-dul Timişoara. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.07.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor nu există spaţii verzi/arbori afectaţi de lucrare. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 230R1714862 din 21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării sunt răspunzători de executarea lucrării şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Srţrţaoa-Mariana POPA 


Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



J 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1734458/4043 ; 1745842/5728/ ... JAlJJi,. 20jfi 


CĂTRE, 

Asocierea SC UTI Grup SA - ASTALDI SpA 
B-dul Nicolae Caranfil nr. 53, sector 1 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Realizarea unui branşament de apă şi a unui racord de canalizare în 
B-dul Basarabia , pentru Patinoarul artificial Mihai Flamaropol, sector 2, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de Asocierea SC UTI Grup SA - ASTALDI SpA, cerere 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1734458/09.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4043/14.05.2019, 
completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745842/13.06.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5728/14.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: ” Realizarea unui branşament de apă şi a unui racord de canalizare în B-dul 
Basarabia nr. 35, pentru Patinoarul artificial Mihai Flamaropol, sector 2, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

17.05.2018 emis de Primăria Sector 2, prelungit până la data de 17.05.2020 împreună cu 
planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa 

Nova, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea 

notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare) lucrarea constă în: 

- realizarea unui branşament de apă şi două racorduri de canalizare în B-dul 
Basarabia nr. 35, ce vor avea legătură la reţeaua publică de apă şi canal; lucrarea se va 
executa în următoarele condiţii: 

- lucrările de realizare a branşamentelor (Brp- 1 un branşament de apă de apă 
potabilă pentru uz menajer, din polietilenă cu Dn lOOmm, cu lungimea de 10 m, din conducta 
magistrală Dn 600mm aflată în trotuar; Bri - un branşament de apă pentru incendiu, din 
polietilenă cu Dn lOOmm, cu lungimea de lOm din conducta magistrală Dn 600mm aflată în 
trotuar), racordului de canalizare publică executat din tuburi PEID 225X20,5mm (PE80SDR 11) 
cu lungimea de 38m până ta conducta Dn 50 cm beton aflată pe trotuar, se vor realiza în 
exclusivitate în trotuar (sub care este amplasată conducta de apă potabilă cu Dn 600mmdin 
care se fac respectivele branşamente) 

- lucrările de realizare a racordului de canalizare se vor desfăşura în B-dul 
Basarabia colţ cu aleea pietonală Pan Halipa, în imediata proximitate a nr. 35, iar căminul de 
inspecţie al racordului se va realiza în Bd. Basarabia, în zona de trotuar şi se vor desfăşura cu 
un minim de săpătură, prin foraj orizontal dirijat asigurâdu-se subtraversarea arterei Dn 
600mm. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019 s-a constatat că în 
proximitatea lucrării există arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

în proximitatea arborilor/vegetaţiei menţionate, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul arborilor sau rânirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare 
care va implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. * din 17.05.2018 emis de Primăria Sector 2, prelungit până la data de 

17.05.2020 împreună cu plănui anexă - vizat spre neschimbare şi în baza Avizului tehnic 
definitiv nr. nr.1167795/29.11.2018 emis de Apa Nova. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


umjliw 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1737115/4337 


H ri/L 2019 


CĂTRE, 

APA NOVA BUCUREŞTI S.A. 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Şos. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Branşament apă şi racord canal pentru imobilul din strada 
Dr. Mihai Georgescu corp C, sector 2” 

Având în vedere solicitarea depusă de APA NOVA BUCUŞTI S.A. , înregistrată la 
Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.1737115/16.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.4337/17.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: " Branşament apă şi racord canal pentru imobilul din strada Dr. Mihai Georgescu 

corp C, sector?,'vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare: (Certificat de Urbanism nr. 
din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul 
anexă, Contract de vânzare- cumpărare cu încheierea de autentificare nr 
12.05.2016, Memoriu justificativ, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz emis de Ministerul Culturii şi 

Identităţii Naţionale, Aviz nr. emis Consiliul Local Sector 2- Administraţia 

Domeniului Public Sector 2, Aviz nr. emis de Primăria Sector 2 Bucureşti, 

avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în: 

■ realizare branşament apă potabilă pozat subteran, executat din polietină Dn20 
mm şi cu lungimea de 2m, cu legătură la reţeaua publică de apă potabilă Dn 100 mm fontă 
existentă în strada dr. Burghelea. Traseul branşamentului de apă potabilă proiectat va 
traversa parţial carosabilul în dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branşament ce 
va fi montat în în trotuar, pe domeniul public. Execuţia branşamentului de apă se va realiza 
cu respectarea adâncimii de îngheţ (între 0,9m-1,1 m). 

■ realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm SN8 cu 
lungimea de 5 m, Hcanal=3,9, HCR=2m şi pantă de 17%, cu legare la reţeaua publică de 
canalizare Dn30 cm beton existentă în str. Burghelea prin căminul de inspecţie existent în 
carosabil. Căminul de racord proiectat se va amplasa în trotuar. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 15 din str. Dr. Mihail 
Georgescu (din str. Burghelea) există un ex. Ailanthus Altissima sp.(fals oţetar). 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate 

în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane Condiţii de amplasare; 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul arborilor sau rânirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare 
care va implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti cu planul 

anexă - vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Directa de Mediu 



Către: SC A VIPROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Cornişei nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741929/30.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5234/31.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cornişei 
nr. 25, lot 1, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 16.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Comişei, perpendicular, până la 
aproximativ 3,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

’ARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1742682/5344/.~?i!y.L 21115 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ 
SERVICIUL EDILITAR AVIZARE AMPLASAMENTE PE DOMENIUL PUBLIC 

Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Mărgelelor nr.25B, sector 6, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. 
ELECTROCONS PROIECT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1742682/04.06.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.5344/05.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea 
lucrării: " Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat 
pe str. Mărgelelor nr.25B, sector 6”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 182 R1700724 din 
11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Fişa de soluţie nr.3246119/12.12.2018 emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz 
nr.341/05.04.2019 emis de Primăria Sectorului 6 — ADPDU — Serviciul Edilitar Avizare 
Amplasamente pe Domeniul Public, Aviz de traseu nr. 9403/22.04.2019 emis de Administraţia 
Străzilor Bucureşti, Contract de vânzare aut. cu nr. 5267/22.12.2017, Clasarea notificării 
nr.7397/20.03.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta 
în: 

- realizare extindere reţea electrică JT prin pozarea subterană a unui cablu electric tip 
3x150+95N, de la postul de transformare PTZ 1489 existent pe terenul din lateralul blocului nr. 
305 din str. Erou Şerban Bogdan Stan, nr.7, pe un traseu ce va străbate trotuarul din faţa blocului 
305, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Erou Şerban Bogdan Stan, va subtraversa prin 
foraj orizontal carosabilul din str.Mărgelelor, apoi va continua prin trotuarul nr. poştale impare din 
str.Mărgelelor, prin trotuarul str. Deduleşti, până în dreptul imobilului alimentat, la firida de 
distribuţie, contorizare şi protecţie ce va fi amplasată pe terenul imobilului alimentat. Lungimea 
traseului canalizaţiei electrice va fi de 306m, din care 300 m pe domeniul public. 
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2, Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.07.20t9 s-a constatat că pe 
trotuarul nr. impare din str. Erou Şerban Bogdan Stan există aliniament stradal cu arbori plantaţi 
în alveole/pastile stradale. Lăţimea trotuarului este de 1,5 m. 

De asemenea, în lateralul blocului 305 din str. Erou Şerban Bogdan Stan, în proximitatea 
traseului există arbori plantaţi în spaţiul verde aferent blocurilor adiacente, arbori care vor fi 
protejaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G-M.B- nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate. 

în timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele: 

- în proximitatea arborilor existenţi in proximitatea traseului reţelei proiectate, 
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să 
nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din 
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 182R1700724 din 11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare depus la prezenta 
documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării sunt răspunzători de executarea lucrării şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.GM.B. nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona 


Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr.1744199/5467/ 
CĂTRE, 


2 4. IUL 2019 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, Bucureşti 


Referitor la lucrarea : “Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
intrarea Aurel durea, proprietate particulară, sector 5, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de cerere 

înregistrată la P.M.B. cu nr.1744199/07.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
5467/10.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: “Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe intrarea 
Aurel durea, proprietate particulară, sector 5, Bucureşti”vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. J din 

29.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Acord de acces /08.02.2016 emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. 

i/22.02.2019 emis de Primăria sectorului 5, Clasarea notificării nr. 

01.03.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă 
în: 

- realizare extindere conductă gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 90mm din 
conducta RP PE 100 SDR11 Dn 125mm existentă pe intrarea Aurel Ciurea. Conducta 
propusă va fi montată subteran de la punctul de racordare din dreptul imobilului cu numărul 
cadastal IE 215261, va continua prin carosabilul intrării Aurel Ciurea până în dreptul imobilului 
cu 1B pe intrarea Aurel Ciurea unde va avea CT, potrivit planului de situaţie sc. 1:500 anexat; 

- realizare branşament de gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 32mm de la noua 
conductă de distribuţie RP PE 100 SDR11 Dn 90mm, pentru imobilul cu nr.lB din Intrarea 
Aurel Ciurea.Şanţul de pozare a conductaeişi branşamentului propus va avea o lăţime de 
0,4m pe o lungime de 15ml şi o adâncime de Im, iar săpătura se va efectua manual; 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019 s-a constatat că în 
proximitatea branşamentului a fost inventariat 1 ex. Malus sp. (măr) 0 20-25cm, h 4m 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

i w 

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

în proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând 
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al arborelui. 
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în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a a arborelui prin 
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de acesta 
conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în 
proximitatea lucrării, aveţi obligaţia Înlocuirii acestuia dacă se usucă şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea arborelui. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborelui din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare 
care va implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 933R1672439 din 29,11,2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 
cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi in baza planului de coordonare depus la 
documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOJJSIESCU 


of 


Red: TB/5 exJ13.07£Q19 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www.pmb.ro/institutu/pnmaria/direciiî/directia_mediu/avize arbor jn_con$ultare/avize_arbori_'n_consullare.php. se dntatfe 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1744480/5468/, 


2UUL 2013 


CĂTRE, 

ENG1E ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. 

Aleea Marius Emanoil Buteicâ nr.18-20, sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe str. 
Altoiului sector 5, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL 
COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1744480/07.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.5468/10.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării -."Extindere 
conductă gaze naturale şi branşamente pe str. Altoiului nr.11, sector 5", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare - cumpărare aut. cu nr. , Memoriu justificativ, Acord de acces la 

sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigas Sud Reţele, 

Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 5, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă montată subteran, 
din PE 100 SDR11 cu Dn 125 mm pe str. Altoiului, cu o lungime de 29 m, conductă care se va 
cupla Ea conducta de gaze naturale Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Altoiului. Traseu 
conductei de gaze naturale propuse va străbate carosabilul str. Altoiului până în dreptul 
imobilului cu nr.11 unde va avea cap terminal. 

- realizare branşament de gaze naturale RP din PE100 SDR 11 Dn 32 mm şi 
lungimea de 5,5 m (4,5 m +1 m reiser), de la noua conductă de gaze naturale Dn 125 mm 
proiectată în carosabilul din Altoiului până la postul de reglare-măsurare ce va fi amplasat pe 
terenul beneficiarului, la aprox. 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. 

Lucrările de execuţie a branşamentului proiectat se vor efectua prin săpătură 
manuală şi pozarea conductei în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor nu există spaţii verzi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOIîÎESCU 



Red;D.V../ 3ex./16.07,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/orimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avîze arbori in consuttare.php 

pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1744499/5470/ TOUOITO ' 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin d - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnea Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe 
bd. Oaspeţilor nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1744499/07.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5470/10.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe 
bd. Oaspeţilor nr. 46, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
7 , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 
1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 1l!o7.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 14m, astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobilului alimentat, perpendicular, până 

la aproximativ 15m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicuiar al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicuiar al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având In vedere cele constatate, vă tăcem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi 11 . Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 



întocmit 



1 9-IUL 2019 


Red: P.R^ex.-17.07,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 




O 

O 


Nr. 1744836/5515/ iUULM 


Către: SC MARNA SOC COM SERV SRL 

Str. Tâmpa nr. 1, bl. 1 C, et. 4, ap. 27, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Aleea Meteorologiei nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1744836/10.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5515/11.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Aleea Meteorologiei nr. 15 A, sector V, conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şî Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 160m, 
astfel: 

• din PT 3801 existent pe Aleea Meteorologiei, prin trotuarul nr. pare al 
Aleii Meteorologiei, subtraversează Aleea Meteorologiei, până la aproximativ 
11 m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-MarianaEOPA 


SI ! 

-Dl 

Red:P. R73ex.-17.07.201^TOitiHiiJ avî 2 a fost postat pe site-ul PMB ^ 

http^/www.pmb.ra/înstitutil^i^anWdîrectji/dirBCtia_medîu/avtze_art)oriJn_consuttaiB/avize_artx)riJn consuttare.php , pe data de. p 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: 

Exp.Jtox&na PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1744917/5584/, 


niVL 2019 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

In atenţia 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Calea 
Plevnei , corp B, sector 6Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. pentru BIBLIOTECA 
CHIMIEI S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1744917/11,06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.5584/12.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ", Alimentare 
cu energie electrică a imobilului cu adresa Calea Plevnei nr.139A, corp B, sector 6”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.96R/1691369 din 
28.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Memoriu tehnic, 
Aviz tehnic de racordare nr.02265668/15.06.2018 emis de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu 
nr.6137/20.03.2019 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 
nr.3716/18.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta 
în: 

- realizare extindere reţea electrică JT prin pozarea subterană a unui cablu electric tip 
DC4146RO 3x95+50N, de la postul de transformare PT 3842 existent pe terenul cu nr cadastral 
IE 221469, prin trotuarul nr. impare din Calea Plevnei până în dreptul imobilului alimentat, la 
BMPT 32A ce va fi montat în incinta imobilului, la limita de proprietate cu imobilul cu nr. cadastral 
IE 210097, în decupajul gardului. Lungimea traseului canalizaţiei electrice va fi de 85m. Cablul 
electric va fi pozat în trotuar, la adâncimea de 0,8 m , în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019 s-a constatat că pe 
trotuarul nr. impare din Calea Plevnei, în proximitatea traseului lucrărilor există aliniament stradal 
cu arbori plantaţi în alveole/pastiie stradale. Lăţimea trotuarului este de 2,5-3,0 m. 

Traseul reţelei electrice propuse va afecta fâşia de spaţiu verde amenajat existentă în 
dreptul postului de transformare. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele: 

în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în spaţiul verde afectat de traseul 
reţelelor proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor 
din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din 
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rânirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fî 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv refacerea platbandei 
de spaţiu verde din dreptul postului de transformare, cu gazonarea acesteia. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr.96R/1691369 din 28.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare depus la prezenta 
documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării sunt răspunzători de executarea lucrării şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona^M 



iana POPA 


Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



19.IU i 2019 


Hed.D.VJ 3ex./18.07.2019 - prezentul aviz a losl postai pe site-ul PMB 

httD^/www.Dmb.ro/institiitii/orimaria/directii/directia mediu/avi2e arbori_in_consulţar9jâvjze arbori_fn consultare.php 

pe data de . .. . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1745677/5633/ Htl/L W ~“ 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Jiului nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745677/12.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5633/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Jiului nr. 2 C, sector 1 ”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 62m, astfel: 

• din PT 2994, prin aleea (carosabil) aferentă blocului de locuinţe din str. Jiului nr. 4, 

până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din vecinătatea PT-ului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendroiogic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendroiogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform KC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mc 

Ca/ CAriiiAi'ii A i/i9A ei A Artr'Wi tri 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



miUL 2013 


Red:P.R/3ex.-17.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîle-ul FMB 

http^/www. pmb.ro/institutit/priniaria/direclii/clirect ia. mediu/a vize arbori în, consultare/avize .arbori. in„.con$uftare.php, pedala de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


O 

O 


o 

o 



Nr. 1745681 /5634/ 


74IIIUM. 


Către t SC Best Etectroproiect S.R.L, — solicită rldiceres exemplsntlui de le 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe 
str. Prahova nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745681/12.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5634/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Prahova 
nr. 7, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 35m, 
astfel: 

• din PTZ 1346 existent pe trotuarul nr. pare al str. Prahova, subtraversează str. 
Prahova, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Prahova, până la aproximativ 
12m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariar 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: u 


Exp. 




1 c > <S' 

Red:P.R./3ex.-17.07.2019 - 4 >reifln|uJW>iz a fost postat pe site-ul PMB 
hHp^/www.pmb.ro/institutil/pfimarfa/dinectii/directia_tnediu/avize_arboriJn consuttare/avlze_art>orijn_consultare.php , pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1745675/5635/ ''MUL ZUW 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Timişului 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745675/12.06.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 5635/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Timişului 
nr. 29, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de ii.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 240m, astfel: 

• din PT 45771 existent în incinta imobilului cu nr. cadastal IE 219670 din str. 
Inovatorilor, subtraversează str. Inovatorilor, continuă prin trotuarul nr. pare al str. 
Inovatorilor, prin trotuarul nr. impare al şos. Chitila, apoi prin trotuarul nr. impare al 
str. Timişului, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

A 

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Exp 


întocmit: 

Roxana PARASCA 



1 9-HIL. 20% 


Red:PR./4ex.-17.07.2019 * prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1 745672 / 5636 / 2 Ul/L 20ÎF 

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor ia lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Valea Oltului nr. , sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745672/12.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5636/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Valea Oltului nr. 71, sector 6", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor, avizul favorabil emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 21 Om, astfel: 

• din PT 2083 existent pe Aleea Callatis, subtraversează Aleea Callatis, prin 
parcarea din Aleea Callatis, continuă prin aleea de acces dintre blocurile de 
locuinţe nr. 8 şi 11, prin spaţiul verde aferent blocului din str. Valea Oltului nr. 8, 
apoi prin trotuarul nr. pare al str. Valea Oltului, subtraversează str. Valea Oltului, 
continuă prin trotuarul nr. impare al str. Valea Oltului, până la limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a 
arborilor aflaţi în platbanda aferentă trotuarului traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1 m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
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radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii; să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi’ 1 . Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Ex p. Rox ana PARASCA 



1 20& 


Red:P Rj'4ex.-17 07.2019 - prezentul aviza losl postai pe site-ul PMB 

http^ywww. pmb.ro/institutii/primarfa/directii/directia _ mediu/avia® arbori in consultara/avize .arbori Jn^consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1746531 / 5771 / * ^ Iul Og 


Către: SC ELECTRO TIRON SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gheorghe 
Ţiţeică nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746531/14.06.2019 şi la 
Direcţia de Med|u cu nr. 5771/18.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gheorghe 
Ţiţeică nr. 167, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 120m, astfel: 

• din PTZ 3908, prin trotuarul imobilului cu nr. cadastral IE 203033, 
subtraversează str. Gheorghe Ţiţeică, continuă prin trotuarul nr. impare al 
str. Gheorghe Ţiţeică, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

. "7 

întocmit: 

Exp. Rpxana PARASCA 



Red:P.R73ex,-1 7.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB ’r 

http^/www.pmb.ro/institu!ii/primafia/directii/directia_mediu/avi2e_art)oriJn_consultare/avize_art)oriJn_consultarB.php , pe data de . 3^.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1747211 / 5868 / M 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor ia lucrarea: Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul 
Plaiul Şarului nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747211/18.07.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 5868/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament electric subteran penbtru imobilul situate pe Drumul Plaiul Şarului nr. 70 
D, montare post de transformare şi montare reţele între postul de transformare şi FDCP-uri, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 58m, astfel: 

• din PT 4649 existent pe Drumul Plaiul Şarului (drum de pământ), prin Drumul Plaiul 
Şarului pe partea imobilelor cu nr. impare, traversează Drumul Plaiul Şarului, 
continuă prin terenul cu nr. IE 215992, unde va fi montat şi noul post de 
transformare, până la aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.' 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmi 
Exp. Roxana PARAS&& 


Red:P.R./3ex.-17.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB ^ ^ 

http J/www.pmb. ro/institutii/primarta/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consuttare/avize_arboriJn_con$uîtare. php F pe data de.... ^ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr.1750325/6336/. 




CĂTRE, 

AVI PROD GRUP S.R.L. 

Str. Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

r 'i 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe Drumul Piscu 
Radului, sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de AVI PROD GRUP S.R.L, cerere înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1750325/27.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6336/28.06.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Extindere conductă gaze naturale 
şi branşamente pe Drumul Piscu Radului, sector 1 ,”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 

03.04.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADP SI, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere conductă gaze naturale RP PE 100SDR11 Dn 90mm reţea 

distribuţie gaze naturale existentă în carosabilul din str. Drumul Regimentului unde are punct 
de conexiune - PC. Conducta va fi montată subteran până în dreptul imobilului cu , 

unde va avea cap terminal (CT) 

- realizare branşament de gaze naturale RP PE100SDR11 Dn 63mm de la noua 
conductă de distribuţie RP PE SDR11 Dn 90mm, până la Postul de reglare măsurare ce va fi 
amplsat la limita de proprietate cu dom public; 

Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură, la o 
adâncime de 0,5-0,9m şi o lungime a traseului de cca. 90ml pe drum de pământ/asfalt. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.07.2019 s-a constatat că în 
pe traseu] nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 03.04.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 
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Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simon " * A 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Red: TW5 exJ18.07£019 prezentul ivtz a fost postat pe site-ul PMB 

http: Twww pmb.ro/(nstiiuti(/pfimaiia/directii/(lirectia_nied(ii/avizo_art)ori_in^consultare/avize^art)oi1_ln consultare, ptip pe cala de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1756258 / 


Către: SC MELPREST SRL 
la registratura PMB 


- prin dl Trifu DanieI - solicită ridicarea 


exemplarului de 


Spre ştiinţă; PS3-DADP - Serviciul Administrarea 

Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 


Domeniului Public 


Referitor la lucrarea: Extindere conductă qaze naturale ti hr*n«* * 

acces aferentă blocului H 36, De Aleea Pedlnnî- ? bran S amente P e aleea de 

blocul3 din str. Feteşti , S ector{ Buwmşti ? P ™ pmpmtă 9Particulare (pt. 

nr ' 1 ^ 8 / 18 . 07.2019 * , a 

executarea lucrării:, Extindere conductă paze na^raîeTbrinsâml ? 8pe ‘f ll,a,e P rivind 
aferentă blocului H 36 cu nr 5 ne Alena Pan*™ ■ § branşamente pe aleea de acces 

conform documentaţiei depuse (C U r ? ?l pnn P ro P n 'etăţi particulare, sector 3", 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării ■ -/nim^în 201 ^ 8 P ,a nurilor 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti Pian #-<<=. . /03.06.2019 emisă de Agenţia 

individuale ate Avizele/acorduriie 

comunicăm că, u'rma voirii ettare ^teren in dîa PS 3) ; Vă 

ca lucrarea se va executa pe o lungime de 185m astfel - 9 ’ s ~ a constatat 

* p“pt ş e orenrl TZTuuăSt S' 8 ÎS Ve “ a b,ocului ■*>- 

pavele gri, carosabil asfaltat, alee de acces P aDo °contin.r *^ amer,a ^ at cu tartan - 
din str. Feteşti nr. 54-56 De oard aorian nL f continua pe propnetatea privată 

partea dreaptă a blocului 3 din str. Feteşti nr. 54- a 56 Pr ° X,matlV 15m ^ de llmita din 

fara afectarea vegetaţiei existente în locul de joacă amenajat 

minima fafâ de a^a^borlfoTdflmTs ^ ( ° bMfla<ia "»!>•<** dlslantalor 
Re,ele edilitare sTb,er7nTc 0 nd%i PreV9deri, ° r SR 8591 '™ 7 

se va e»c“nuaî U sa'îf'ut î feâ r nd Pllucrării ' pătura 

distrugă sistemul radicular al materialului dendroloair P în t «m° n ?i l, 0r - d . ,n teren care sâ nu 
lua măsuri de protejare a materialului r^nrimi™ - 9 C ' n t rr,pu * ucran,or constructorul va 

altor materiale în jurul trunchiului arborilor sT răn?ro a / 9Vlta depunerea Pământului sau 
manevrarea utilajelor din dotare. 5 ramrea/ruperea ramurilor arborilor prin 

distantei fa^de'arbort dfnvecMtetea Sa^H " ' modelatâ " ,n acopul menţinerii 
radicular al acestl de rişarea âmorilor în L,T ‘““‘f* P ° a,e fl “<*>"■* 
unui aviz de specia,itate ^ ^ °^ a 

metariaIului C dendrologic* sunteti ^ăsnijn 75 f ^ !f te secţlonat sistem ul radicular al 
condiţii meteo nefavorabile ' raspunza ‘<>ri de eventualele pagube produse la 


^ |i ^_ E ^ abela " r 47 • «« postai 050013, sector 5. Bucureşti. România 






























Precizăm că în căzu, în care în Apterei" 

uscate şi ' suportarea 

al execuţiei lucrărilor menponate. u|ter)or em , terl j prezentului aviz, aveţi 

inclusiv plantare iarbă/gazon. ^ nf 2 4/2007 privind reglementarea şi 

Conform articolului 5, litera h, d ^ ...-fi cu modificările şi completările 

administrarea spaţiilor verzi din .*££££^sSlor ve^ persoanele fizice fi 
ulterioare „pentru protecţia § - nu diminueze suprafeţele spaţiilor 

"reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 

betonarea pl«t b « nd aloifP»s ,i W®^*|^l P spec i a i;tate. va fi sancţionată 

,er ' ,0ri rnTo C nămcâ B rn U baza ^“aviz mLie^xecuţ^^ 
‘^„eficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
' UCrâri VSESSu ^1Z,e C rdttL«Ttate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
iffibna-Mariana POPA 



Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

/? 

întocmit: \ 

Exp. Roxana PARASCA ( 




.ri^rC OnniffiCiti România 


afborUn_consu!tara.php ► pe data dea., 




















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1731394, 1750603/3490, 6430/ == 

CĂTRE, 

DOAMNA . 

Strada _ sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 

i 1 T i 


Referitor la lucrarea: “Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Emancipării nr.17, sector 2, Bucureşti ” 


Ca urmare a cererii depuse de DOAMNA t, înregistrată la 

P.M.B. cu nr.1731394/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3490/25.04.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1750603/28.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
6430/01.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Extindere 
reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Emancipării 
nr.17, sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 

21.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare duplicat aut. cu nr. , Aviz CTE emis de E-Distribuţie Muntenia, Aviz 

nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureşti, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare semnat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană a unui cablu electric de 
joasă tensiune tip DC 4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu de L=125m, din CD - cutia de 
distribuţie şi secţionare amplasată pe trotuarul nr.pare din str. Emancipării, la intersecţia cu str. 
Gherghiţei. Traseul canalizaţiei electric va strpbate 5 m trotuarul numerelor poştale pare, va 
subtraversa strada Emancipării, apoi va continua prin trotuarul nr. poştale impare din str. 
Emancipării până în dreptul imobilului cu nr la FDCP-ul vare fi montat în incinta imobilului 
alimentat, la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Cablul electric va fi pozat la o 
adâncime de 0,9 m în trotuare şi respectiv, la 1,2 m la subtraversări. Şanţul de pozare al cablului 
propus va avea lăţimea de max. 0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.07.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 21.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coorodnare depus la documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red'D.V../ 3ex./22.07.2019 - prezentul aviz a Fost postat pe site-ul PMB 

htto://wvw.Dmb.ro/institutii'^>rinriaria/di'rectii/directia mediu/avizg arbori_in_consuftare/avize. arbori.Jn.consijBare.JPhfl 
pe data de.... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 


Nr. 1732631,1744778 / 3663,5516 / 


Către: Dl. 


2 6 IUL 2015 

- solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Dolomitului nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732631/02.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3663/03.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1744778/10.06.2019 şl la Direcţia de Mediu cu nr. 5516/11.06.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Dolomitului nr. 9, sector 1, conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului 

tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
14m, astfel: 

• din LEA JT existent în dreptul imobilului alimentat, prin trotuarul str. Dolomitului, 
până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1739751, 1746700/ 4850, 5769/....26JJJL2™ 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

Bulevardul Ion Mihalache nr.41-43, sector 1. Bucureşti 

Doamnei 



Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament electric pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului din str.Aiud nr.40B, sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1739751/23.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4850/24.05.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746700/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
5769/18.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: 'Branşament 
electric pentru alimentare cu energie electrică a imobilului din str.Aiud nr.40B, sector 1”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.24/2TEIDD/A/54199/ din 
22.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare autentificat cu nr. , Memoriu tehnic, Aviz de traseu 

nr. emis de Consiliul Local Sector 1- Biroul Control Inspecţie Avize, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- realizare branşament electric din LEA stradală existentă pe stâlpul din trotuarul 
aferent imobilului cu IE 243048 din str. Aiud prin pozarea subterană a unui cablul de tip 
3x50+25C pe un traseu ce străbate trotuarul apoi subtraverseazâ prin foraj dirijat carosabilul şi 
trotuarul str. Aiud până la FDCP-ul ce va fi montat in incinta imobilului cu nr.40B din str. Aiud, la 
limita de proprietate. Lungimea traseului branşamentului electric va fi de 19m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.07.2019 s-a constatat că în 
trotuarul nr. pare din str. Aiud există aliniament stradal sub formă de platbandă, cu arbori 
plantaţi în aceasta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 

menţionate. 

* 
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în timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele: 

în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în proximitatea lucrărilor, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m 
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din 
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare 
care va implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 24/2TEIDD/A/54199/ din 22,01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 
împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

2 HOL 7019 '' 

Red'D.V. V 3ex./19.07,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httD^/www.pmb.ro/institutii/orimana/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize_arbon in consultare.php 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1742202/ 5241/ 2&IUL. 20)5 

Către: SC RNBINSTAL CONSTRUCT SRL - prin dl. - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
bd. Theodor Pallady nr. , proprietăţi particulare, sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1742202/31.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5241/03.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
bd. Theodor Pallady, proprietăţi particulare, sector 3", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor şi PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 191m, 
astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul bd. Theodor Pallady, subtraversează 
bd. Theodor Pailady, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• traseul continuă cu o nouă conductă de gaze, montată aerian, prin incinata 
imobilului IE 222863, de-a lungul limitei de proprietate cu gardul despărţitor al 
imobilelor vecine cu IE 228206 si IE 202302, până în dreptul blocului 4, unde are 
CT. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveoleior/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


DIRECTOR EXECUTIV,, 
SimoMffiafâma POPA 



2 4. IUL 2019 
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Nr. 1742369/5300/. 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

2 6. IUL 2019 


CĂTRE, 

ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L. 

Prelungirea Ghencea nr.25, cam.8 şi 10, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 
DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pe str. Alunişului nr.68, sector 
4, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO 
CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1742369/03.06.2019 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.5300/04.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: 
"Branşament de gaze naturale pe str. Alunişului nr.68, sector 4, Bucureşti”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de 
vânzare cumpărare aut cu nr. , Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze 

naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale 

emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi* stradale, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea va consta în: 

- realizare branşament de gaze naturale, individual, redusă presiune, din PE100 
SDR 11 Dn 32 mm şi lungimea de 10,0 m (9,Om + 1,0m reiser) şi a unui post de reglare- 
măsurare aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn 
125 mm existentă în carosabilul din str.Alunişului. Realizarea lucrărilor se va efectua în şanţ cu 
lăţimea de 0,4 m, iar pozarea conductei se va efectua la adâncimea de 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat că în 
aliniamentul din trotuarul aferent imobilului alimentat există plantat în alveolă un ex. Ulm cu 
diametrulde 35-40cm, h-10-12m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

-în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manuaî sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă ia verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare 
care va implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

în conformitate cu art. 5 din Legea 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
"Pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi juridice au următoarele 
obligaţii: - h) să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. în acest sens, este interzis reducerea 
suprafeţei alveolei prin betonarea acesteia. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul 

anexă - vizat spre neschimbare şi este valabil în prezenţa avizului de traseu emis de Direcţia 
Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, cu respectarea condiţiilor din acesta. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


XECUTIV, 
POPA 



întocmit. 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Red:D.V,7 3exV16.07*2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 

http^/vww.omb.ro/rnstitiitii/Drimaria/directii/directia mediu/avize_art»ri_ţn_consultare/avize arfaorijn consultare.php 

pe data de.. 

2 4. IUL 2013 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



_ 26. IUL 2019 

Nr. 1742564, 1749506/ 5302, 6229/.... * 

CĂTRE, 

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI Şl AGREMENT BUCUREŞTI 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B.dul Poligrafiei nr.1, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşamente de apă potabilă, branşamente de incendiu şi 
racorduri canalizare pentru amenajările realizate în zona Lacului Fioreasca, sector 
1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti- 
ALPAB, înregistrată la P.M.B. cu nr.1742564/03.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.5302/04.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1749506/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6229/27.06.2019, prin care se solicită emiterea 
avizului privind executarea lucrării:" Branşamente de apă potabilă, branşamente de incendiu şi 
racorduri canalizare pentru amenajările realizate în zona Lacului Fioreasca, lucrări executate pe 
teritoriul sectorului 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

27.05.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă. Memoriu 
justificativ, Aviz tehnic definitiv nr, , Aviz nr. emis de 

Direcţia de Cultură a Municipiului Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Administraţia 

Bazinală de Apă Argeş Vedea, împuternicire), lucrarea constă in: 

■ realizare branşament de apă potabilă -1, din polietilenă cu Dn 30 mm şi lungimea 
de 10 m, care se va racorda la reţeaua publică de alimentare, cu apă din fontă Dn 200 mm, 
existentă în spaţiul verde aferent parcului, în zona sSos Nicolae Caramfil X Şos. Nordului. Traseul 
branşamentului propus va traversa spaţiul verde, până la căminul de branşament ce va fi 
amplasat in spaţiul verde aferent parcului (confom planurilor anexă la Certificul de Urbanism); 

■ realizare branşament de apă potabilă - 2, din polietilenă cu Dn 30 mm şi lungimea 
de 23 m, care se va racorda la reţeaua publică de alimentare cu apă existentă în carosabilul din 
str. Zăgazului; 

■ realizare racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm şi lungime 4 m. Racordul 
de canal propus se va lega la conducta de canalizare publică din PVC, De 250mm, existentă în 
carosabilul din str.Zăgazului. Căminul de racord se va amplasa în carosabilul din str. Zăgazului. 

Execuţia branşamentelor de apă se va realiza cu respectarea adâncimii de încheţ (0,9 
m -1,10 m); 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în dala de 10.07.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor există spaţii verzi inerbate, iar în proximitate există arbori plantaţi în spaţiul verde 
al parcului. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, in conformitate cu 
H.C G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele: 

în proximitatea arborilor existenţi în spaţiul verde afectat de traseul reţelelor 
proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren 
care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrotogic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din 
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzător^ de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Terenul unde se vor executa lucrările va fi împrejmuit şi semnalizat corespunzător; 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



24. fUL 2019 

Red:D.^U 4ex./22.07,2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

ht1ţjf//vw/w.Pfnb.ro/1rKtituti^primaria/dar&ctiî/directiâ mediu/avize arbori in cpnsuftang/avize, arbori in „ consultare,plic: 
pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1742685 / 5343 / 

Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului situat pe Drumul Binelui nr. , sector 4, Bucureşti 




Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1742685/04.06.2019 şi la 
Direcţia de Medrn cu nr. 5343/05.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe Drumul Binelui nr. 175-177, sector 4", conform documentaţiei depuse 
(C U. nr, _ , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 370m, astfel: 

• din PTAB 4854, subtraversează Drumul Binelui, continuă prin trotuarul nr. pare al 

Drumului Binelui, prin drumul de servitute, până la limita din partea stângă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea imobilului alimentat. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m~1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obiiQsţo înlocuirii exemplarelor uscata şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare s au 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 





Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



2 4, IUL 2019 


Red P R,/3ex.-22 07.2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

http -’/www pmb.ro/institutii/primaria/direclii/directia_medtu/avize_arboriJn_consuUare/avize_arboriJn_consultare.php h pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.l 744206/ 5463/ 

CĂTRE, 

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşament pe Aleea 
Dinogeţia nr. 55, sector 2, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.l744206/07.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5463/10.06.2019, 
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" Extindere conductă de gaze 
naturale şi branşament pe Aleea Dinogeţia nr. 55, sector 2", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare duplicat aut. cu nr. Memoriu terhnic, Acord de acces 

nr. emisă de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureşti, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare extindere conductă de gaze naturale prin montarea unei conducte de PE 
100 SDR 11 Dn 125 mm, cu racordare în conducta de gaze naturale Dn 110 mm existentă în 
carosabilul din Aleea Dinogeţia, punctul de racordare fiind în dreptul imobilului cu nr.57. Traseul 
conductei propuse va străbate carosabilul până în dreptul imobilului cu nr.55 unde va avea cap 
terminal. Lungimea branşamentului propus va fi de 27m. 

- realizare branşament de gaze naturale individual din PE100 SDR 11 cu Dn 32mm şi 
lungimea de 2m, racordat în conducta de gaze naturale din PE Dn125mm propusă, montată 
subteran, în carosabilul din str. Dinogeţia. Branşamentul de gaze se va monta îngropat, la 
adâncimea de 0,9 m trotuarul din dreptul imobilului cu nr.55 din str. Dinogeţia, din punctul de 
cuplare la conducta de gaze propusă până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la limita 
de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Lucrările de execuţie a branşamentului de gaze 
naturale se vor efectua prin săpătură manuală şi pozarea conductei în şanţ deschis cu lăţimea de 
max 0,4m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 

Cf 


2 MUL 2019 

RechD.V../ 3ex719.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hnD://www.Dmb.ro/institutii/orirnaria/d(recţi!/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.pfrp 

pe data de-*.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1745215/1751158 / 5579,6546 / 2 b fUL M 

Către: Dl. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pt imobilul 
situat pe Drumul Lunca Ozunului nr. , sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745215/11.06.2019 şi Ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 5579/12.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1751158/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6546/03.07.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Extindere conductă de gaze 
naturale şi branşamente pt imobilul situat pe Drumul Lunca Ozunului nr. 8 A, sector 3, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 28m, astfel: 

• pe drumul de pietriş Drumul Lunca Ozunului, până în dreptul imobilului cu 
nr. 8 B din Drumul Lunca Ozunului unde are CT. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU _ 

. <¥ 

întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



Red:P.R./3ex.-22.0^iţÂ^prezentu1 aviz a fost postat pe silexul PMB 

httpJ/www.pmb.ro/instltutil/piimaria/difectii/difectia_me<llu/avize_artioH_ln - consuttare/avize_art)oriJn_consuttare.php, pe data 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 7745242,1751157 / 5580,6547 / 2 6-IUL 2015 

Către: DL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pt imobilul 
situat pe Drumul Lunca Ozunului nr. şi 

sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745242/11.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5580/12.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1751157/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6547/03.07.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Extindere conductă de gaze 
naturale şi branşamente pt imobilul situat pe Drumul Lunca Ozunului nr. 8 A (casa 1, casa 
2) şi 10 A (casa 7, casa 8), sector 3, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 27m, astfel: 

• din conducta existentă în Drumul Lunca Ozunului (drum de pietriş), 
perpendicular pe drumul de servitute dintre imobilele banşate. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaietare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 

Simona-Mai i Şef Serviciu Avize şi Acorduri 

Daniela VOINESGV 

Jp 

întocmit: 

Exp. ŞpxanaJPARASCA 

Red:P.R./3ex.-22.07.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB “““/*<£<'' A, 

httpJ/www pmb.ro/institutii/primaria/dinBctii/dinectia_mediu/avi2e_afbori _in_consultare/avi2e_arbori in consultare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1744978/5582/. 

CĂTRE, 

ELECTRICA RACORD INSTAL S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea:"Alimentare energie electrică pentru imobilul din Str. Nicolae 
G. Caramfil nr.37A, sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de ELECTRICA RACORD INSTAL S.R.L., înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1744978/11.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5582/12.06.2019, cerere prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare cu 
energie electrică pentru imobilul din str. Nicolae G. Caramfil nr.37A, sector 1", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

29.11.2019 emis de Primăria Municipiul Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare aut cu nr. , Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu nr. aviz emis de CLS!- 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare racord electric prin pozarea subterană a unui cablu electric tip 
3x150+95N, pe un traseu de lungime L=165m, din PTS3977, existent în domeniul public, în 
trotuarul din str. Nisipari. Traseul racordului electric propus va străbate trotuarul nr. impare din 
str. Nisipari, apoi va subtraversa carosabilul aceleaşi străzi, va continua prin trotuarul nr impare 
din Str. Nicolae G Caramfil, până în dreptul imobilului cu nr. la CS - cutia de secţionare ce 
va fi montată în incinta proprietăţii alimentate, cu acces din domeniul public. Subtraversările de 
străzi se vor realiza prin foraj orizontal dirijat. Pozarea cablului electric se va realiza în trotuar, 
în şanţ realizat prin săpătură cu lăţimea de 0,4m, fără afectarea vegetaţie, arborilor aflaţi în 
trotuar. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019 s-a constatat că în 
proximitatea lucrărilor, în trotual nr impare din str. Nicolae Caramfil 37A, există arbori în 
aliniamentul stradal, arbori care vor fi protejaţi în perioada lucrărilor. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- In proximitatea arborilor existenţi in proximitatea lucrărilor, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m 
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din 
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor acestora prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

- Este interzisă reducerea suprafeţei alveolelor aflate în aliniamentul stradal 
menţionat, prin betonare 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic 
poate fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiul Bucureşti împreună cu 

planul anexă- vizat spre neschimbare 

Pentru orice modificare apărută în traseul iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 




2 4. IUI 2019 


Red.D.V../ 36x723.07,2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

httD7/www.Dmb ro/inşţitutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in cons uitare.php 

pe data de. . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1744979 / 5583/.. 2.6, WL-M 1 . 0 
CĂTRE, 

ELECTRICA RACORD INSTAL S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1 r Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Alimentare energie electrică pentru imobilul din Sos. 
Gheorghe lonescu Siseşti nr.30, sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELECTRICA RACORD INSTAL S.R.L., înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1744979/11.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5583/12.06.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:” Alimentare energie electrică pentru 
imobilul din Şos. Gheorghe lonescu Siseşti nr.30, sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. / din 

20.08.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu 

nr emis de CLS 1 - Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- extindere reţea electrică MT realizată prin pozare a două cabluri electrice ce vor fi 
racordate în sistem intrare-ieşire pe cablul distribuitor lOkV existent în trotuar, la intersecţia str. 
Oaspeţilor cu Sos Gh. lonescu Sisesti, pe un traseu de L=145m. Traseul va străbate trotuarul 
din str. Oaspeţilor, spaţiul verde din Sos Gh lonescu Sisesti, pe partea nr poştale pare, va 
traversa str lezeru, până la imobilul cu nr.30 din Şos. Gh lonescu Siseşti, la noul PT ce va fi 
amplasat în incinta imobilului alimentat. 

Cablurile electrice se vor poza în şanţ executat prin săpătură cu lăţimea de 0,4 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.07.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului reţelei electrice propuse există spaţii verzi, arbori. Traseul reţelei electrice 
va străbate spaţiul verde neamenajat existent în Sos Gh Siseşti, pe partea nr. pare, între trotuar 
şi limitele de proprietate. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit. 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



2 4. IUL M 


Red:D.V../4ex723.07,2019' prezentul aviz a Fost postai pe site-ul PMB 

htto/ywww.pmb ro/instrtutii/Drimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare, php 
pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1748238/ 6052/. 


CĂTRE, 

ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. NEW VISION CO S.R.L. 

Domnul 

Strada , Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Realizare branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
strada Inovatorilor nr.5, sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. NEW VISION CO S.R.L. prin 

, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748238/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.6052/24.06.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Realizare branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada 
Inovatorilor nr.5, sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud 

Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zoriă) 
lucrarea constă în: 

- realizare branşament de gaze naturale, cu Dn 32 mm şi lungimea 5 m, care va fi 
racordat la conducta de gaze naturale din PE Dn 63mm, existentă în carosabilul străzii 
Inovatorilor. Traseul conductei de branşament va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din 
dreptul imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la limita de 
proprietate a imobilului. Pozarea conductei de branşament propus se va poza la adâncimea de 
0,9 m, iar la capătul branşamentului adâncimea de montare va fi de 0,5 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.07.2019 s-a constatat că nu 
există vegetaţie în proximitatea traseului de execuţie a lucrărilor. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de. defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, lit, 
b) din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTQR£XECUTIV, 
Simcjîft^-Weriam^POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



21, IUL KW 


Red:D.V-/ 3ex723.07.20 19 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

htto://www. pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuttare.php 
pe data de. 
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Nr.1748963/6110/. 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 




CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea:“Alimentare cu energie electrică a imobilului din Municipiul 
Bucureşti, Strada Luică nr. 62-64, Sector 4” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-Distribuţie Muntenia SA, prin 

-împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1748963/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.6110/25.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea 
lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului din Municipiul Bucureşti, Strada 
Luică nr. 62-64, Sector 4”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 04.06.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr emisă de Enel Distribuţie 

Muntenia, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr de notar 

public Zorilă Ştefania-Steluţa, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, pian de încadrare în zonă), lucrarea 
constă în : 

- Pentru alimentarea electrică a imobilului cu nr. 62-64 din str. Luică se va 
realiza un racord electric legat în sistem intrare-ieşire pe cablul distribuitor existent în 
trotuarul str Roşiori. Manşonarea şi interceptarea cablurilor se va face în trotuarul nr. 
poştale impare din Str. Roşiori, la intersecţia cu str Luică, va continua prin trotuarul nr. 
poştale pare din str Luică, până la postul de transformare amplasat pe proprietatea 
beneficiarului. Pozarea cablurilor de racord nu presupune intervenţia asupra 
carosabilului sau a trotuarului deoarece aceste au fost montate anterior, la momentul 

reabilitării Str. Luică. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.07.2019 s-a constatat 
că lucrările se vor realiza fără afectarea trotuarului. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria 

Municipiul"' Ri'w'»"* 1 ^n r oi mă rn niom.i - wi?at spre neschimbare ■ 
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Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mafiana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINEStpJ 



24.IUL.W9 


Red A.A 3ex./23.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php 
pe data de. 
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N r. 1749392/6191/. 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 

—.■■■ - ■ ■ 


CĂTRE, 

S.C.ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A. 

B-dul Uverturii nr. 194-200, etaj 3, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 
Direcţia Investiţii şi Achiziţii 
Calea Dudeşti nr 191, sector 3 


referitor la lucrarea: "Extindere reţea de distribupe gaze naturale şi branşamente pe 
Drumul Balta Albina şi pe proprietatea particulară ’lE 202683, sector 3 , Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C.ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A., cerere 
înregistrată la P.M.B cu nr. 1749392/25.06.2019 ’ şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
6191/26.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării; .Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Drumul Balta 
Albina şi pe proprietatea particulară IE202683, sector 3 , Bucureşti", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sectorului 3 - Direcţia Investiţii şi 

Achiziţii, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- extindere conductă gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 125mm din conducta RP 

PE 100 SDR11 Dn125mm existentă pe Drumul Balta Albina. Conducta va fi montată subteran 
prin carosabilul Drumului Balta Albina şi pe proprietatea particulară IE 202683, de la punctul 
de racordare până în incinta imobilului , unde va avea cap terminal. Lungimea 

conductei de gaze naturale propuse va fi de L=92m. 

- realizare branşament de gaze naturale individual RP PE SDR 11 Dn 63mm de la 
noua conductă de distribuţie RP PE 100 SDR11 Dn 125mm până la postul de reglare- 
măsurare ce va fi amplasat la limita de proprietate a imobilului cu IE 202683 din str. Balta 
Albina. 

Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură, la o 
adâncime de 0,9m de la generatoarea superioară a conductei până la cota 0 a terenului pe 
partea apropiată faţă de imobil pe o lungime a traseului de cca. 90ml pe drum de asfalt. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2019 s-a constatat că în 
pe traseul nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti, lucrarea urmând a se executa în carosabil. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 11.03.2019emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINEŞCU 



2 MUL 2013 


Red. TB/5 (;t ./23,0? 2019 prezentul aviz a rost postat pe site-d PMB 

http//www pmb ro/instjtut)«/pnmaria/directii/d<reclia_med(ii/ainze_art>oojn_coosuttare/avtze arbon_iri_consullare php , pf dMdl 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1749910/6225/ 26. IUL M 


CĂTRE, 

AVI PROD GRUP S.R.L. 

Str. Ghiocei nr.11 , sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr,1, sector 1 r Bucureşti 


Referitor la lucrarea: .Branşament de gaze naturale pe str. Escalei nr. 55, sector 2 
Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de AVI PROD GRUP S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. 
cu nr, 1749910/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6225/27.06.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: .Branşament de gaze naturale în 
lungime de 4m pe str. Escalei nr. 55, sector 2, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

19.03.2019 emis de Primăria sectorului 2 împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de 
traseu nr. _ emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise 
de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, lucrarea constă în: 

- realizare branşament de gaze naturale individual din PE100 SDR 11 cu Dn 32mm 
şi lungimea de m, racordat în conducta de gaze naturale din PE Dn125mm existentă, montată 
subteran, în carosabilul din str. Escalei. Conducta de gaze proiectată se va monta îngropat, la 
adâncimea de 0,9 m în carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului cu nr.55 din str. Escalei, din 
punctul de cuplare la conducta de gaze existentă până la postul de reglare-măsurare ce va fi 
montat la aprox. 0.5m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Lucrările de 
execuţie a branşamentului de gaze naturale se vor efectua prin săpătură manuală si pozarea 
conductei în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019 s-a constatat că în 
pe traseul nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti, lucrarea urmând a se executa în 
trotuar/carosabil. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 


Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexă - 

vizat spre neschimbare şi în baza Avizului tehnic de racordare nr emis 

de Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 


-UKM I —1 I 
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Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H C.G.M.B nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simon 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



2 MUL 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1750753/ 6427/... .. îii ........ 

CĂTRE, 

S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 3 

Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşament pe Şos. 
Mihai Bravu nr. 451-471, Corp A, Corp B, Corp C, sector 3, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1750753/28.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6427/01.07.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării:” Extindere conductă de gaze naturale şi branşament 
pe Şos. Mihai Bravu nr.451-471. Corp A, Corp B, Corp C, sector 3" vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare-cumpărare duplicat aut. cu nr. , Memoriu terhnic, Aviz 

nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu nr. 

emis de Primăria Sectorului 3 - Direcţia Servicii Publice, Aviz nr. emis 

de CTC - PMB, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Autorizaţia de Construire nr. pentru 

construire imobile, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare extindere conductă de distribuţie gaze naturale prin montarea unei 

O conducte de PE 100 SDR 11 Dn 125 mm şi lungime L=184 m, cu racordare în conducta de gaze 
naturale Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Vântului. Punctul de cuplare la conducta 
existentă va fi în dreptul străzii Aleea Gura Câlnăului. Traseul conductei propuse va străbate 
carosabilul str. Vântului, apoi va continua prin carosabilul (in vecinătatea trotuarului nr. impare) 
din Şos. Mihai Bravu, până în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 230254 unde conducta va 
avea cap terminal. Lungimea totală a conductei de gaze proiectate va fi de 184m. 

- realizare a 3 branşamente de gaze naturale individuale, RP, din PE100 SDR 11 cu 
Dn IlOmm şi lungimea de 14m fiecare, cuplate la conducta de gaze naturale din PE Dn125mm 
propusă, montată subteran, în carosabilul din Şos. Mihai Bravu. Branşamentul de gaze se va 
monta îngropat, la adâncimea de 0,9 m, iar traseul acestora va traversa trotuarul şi terenul 
imobilelor alimentate, până la posturile de reglare-măsurare aferente. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor, în trotuarul din dreptul imobilelor alimentate există aliniament stradal sub formă 
de platbandă cu lăţimea de 1,0 m-amenajată şi cu arbori din specia platan plantaţi în aceasta. 

De asemenea, între trotuar şi limita de proprietate a imobilelor alimentate există făşie 
înierbată cu lăţ. de 0,8m. 
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în urma analizării documentaţi©! depuse şi a verificărilor din teren, in conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu[ 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele: 

în proximitatea arborilor existenţi în aliniamentul stradal afectat de traseul 
conductelor de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din 
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători^ de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare depus la documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



2 A. IUL 2019 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


RediD.V.,/ 3ex./22,07,2019 - prezentul aviz a fost poslaî pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1743769/5416/ „ 

Wtft im 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin d-na - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. losiflser 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1743769/06.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5416/07.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării:, .Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. losif Iser 
nr. 4-8, sector 1”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 105m, astfel: 

• din PTS existent în spaţiu verde bloc 168 din Bd. Ion Mihalache, continuă prin 
trotuarul Bd. Ion Mihalache pe partea nr. pare şi pe aleile aferente blocului 164 din 
Bd. Ion Mihalache, până la str. losif Iser, continuă prin trotuarul nr. pare al str. losif 
iser, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a 
arborilor aflaţi în platbandă aferente traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm câ în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, literah, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şî completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spatiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: 



im L W9 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1 744203 / 5466 / 30. IUL. 2019 

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL — solicită ridicarea exemplarului 
de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
aleea de acces spre Intrarea Digului nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1744203/07.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5466/10.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
aleea de acces spre Intrarea Digului, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 36,5m, astfel: 

• din conducta existentă în spaţiu verde bloc OD 2 din bd. Alexandru Obregia nr. 4, 
în trotuarul şi carosabilul Intrării Digului, subtraversează Intrarea Digului, până la 
aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde bloc din vecinătatea traseului 
lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 

i 

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h. din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit 

ana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



O 

O 


Nr. 1744839/5514/ 


tm 


Către: SC MARNA SOC COM SERV SRL 

Str. Tâmpa nr. 1, bl. 1 C, et. 4, ap. 27, sector 2 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. George 
Enescu nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1744839/10.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5514/11.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. George 
Enescu nr. 34, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 14m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul str. George Enescu, prin trotuarul nr. pare al 
str. George Enescu, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

DIRECTOR EXECUTIV, 


Si mo na -Mariana POPA Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
















o 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directfa de Mediu 


Nr. 1744961/5581/ 5 ti. WW 2019 

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

B-dul Mărăşeşti nr. 28, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 7, sector 4 

Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Sold. Gheţu Anghel nr. , sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1744961/11.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5581/12.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Sold. Gheţu Anghel, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de PS 3), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 23,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Sineşti, prin carosabilul str. Sold. Gheţu 

Anghel pe parte imobilelor cu nr. impare, până la limita din partea stângă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în aliniamentul str. Sineşti. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de Im-I.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular ai acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h r din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi 1 ’. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 




Nr. 1745382 / 5640 / 3 0. IUL 2019 

Către: SC ENERCONSTRUCT SRL — prin dl — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Vadul 
Moldovei nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745382/12.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5640/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Vadul 
Moldovei nr. 17, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 130m, astfel: 

• din CD existent la baya stâlpului SC 10005 (în dreptul imobilului cu IE 209174), 
prin trotuarul nr. pare al str. Vadul Moldovei, subtraversează str. Vadul Moldovei, 
până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mai şngPOPA 

A 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: 

ExfoRoxana PARASCA 


Red :P.R73ex.-25.lTOW»rffiî^entul aviz a fost postat pe site-ul PMB r Va 

http://www.pmb.ro/înstitutii/primaria/directit/directia_mediu/avize_afboriJn_consultarB/avtze_artK)riJn_consultare.php , pe data d^/f r . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1745571/5641/ 3 tt /(//_ lm 

Către: Dl - prin d-na - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Laloşu nr. 
sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745571/12.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5641/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Laloşu nr. 63, 
sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 9m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Laloşu, perpendicular, până la 
aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


Red:P.RV3ex.-25.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/dlrectia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avtze_arboriJn_consuHare.php . pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1745963/ 5725/ 




CĂTRE, 

S.C. ROOM PROPERTY DEVELOPEMENT S.R.L 
prin 

S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşamente de apă potabilă şi racord de canalizare pentru 
imobilul din str. Matei Mill o sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ROOM PROPERTY DEVELOPEMENT S.R.L 
prin S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., înregistrată ia P.M.B. cu nr.1745963/13.06.2019 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr.5725/14.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind 
executarea lucrării: "Branşamente de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul din str. 
Matei Millo nr.6, sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de APA NOVA SA, Contrat de 

vânzare -duplicat- autentificat cu nr , Clasarea notificării nr 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis 

de Administraţia Străzilor Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico 
edilitare, împuternicire), lucrarea constă în: 

■ realizare branşament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 50 mm (PEID 63x5,7) şi 
lungimea L=15 m, executat pe str Ion Câmpineanu pentru imobilul din str. Matei Millo , 
branşament care se va lega la conducta publică de apă potabilă din PEID De 125 mm, existentă 
în carosabilul din str. Ion Câmpineanu. Traseul branşamentului propus va traversa carosabilulşi 
trotuarul, până la căminul de branşament ce va fi amplasat în incinta imobilului alimentat (confom 
planurilor anexă la Certificatul de Urbanism). Branşamentul de apă potabilă se va executa prin 
săpătură, tronsonat; 

■ realizare racord de canalizare din tuburi PEID 200x18,2 mm cu lungimea 14 m. 
Racordul de canal propus va evacua apele uzate la conducta de canalizare publică existentă în 
carosabilul din str.Ion Câmpineanui. Execuţia racordului de canal va fi realizată prin foraj orizontal 
dirijat, până la căminul de racord se va amplasa în incinta proprietăţii. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.07.2019 s-a constatat că în 
proximitatea lucrărilor, în trotuarul din str. Ion Câmpineanu, există 4 ex. arbori şi 1 ex arbust la 
limita de proprietate a imobilului cu adresa în str. Matei Millo nr.6. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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in timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele: 

în proximitatea arborilor existenţi în proximitatea lucrării proiectate, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din 
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare 

in cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se , execută lucrări de defrişare sau de toaletar e. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare şi este valabil numai în prezenţa avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art 4, lit. b) 
din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOItjlESCU 


Red:D.V../4ex./24 07 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http.//www.p jnfa rgi'institNti i/primaria/direcîtt/direclia mediu/avize arbori in consultare /avize arbori in consuţtarephp 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1746080/5732/. 


wul ior 


CĂTRE, 

ELECTRICA RACORD INSTAL S.R.L. 

Email: Office @ electrica-racordinstal.ro; 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică prin branţament pentru 
imobilul din str. Dumitru Zosima nr.5, sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELCTRICA RACORD INSTAL SRL, înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1746080/13.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5732/14.06.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" Alimentare cu energie electrică prin 
branţament pentru imobilul din str. Dumitru Zosima nr.5, sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1 . Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.04.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de 
moştenitor nr. încheiat de Notar Public - Georgeta Rogojanu, Memoriu tehnic, 

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în 
zonă), lucrarea constă în: 

- execuţie branşament electric nou, trifazat, executat subteran prin montarea unui 
cablu tip DC4126, 3x10+6C, pe un traseu de lungime 21 m, din Linia Electrică Aeriană existentă 
pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului cu nr.6 din str. Dumitru Zosima. Traseul 
branşamentului electric propus va traversa trotuarul , carosabilul şi trotuarul din dreptul 
imobilului cu nr.5, la blocul de măsură şi protecţie ce va fi montat la limită de proprietate. 

Cablurile electrice proiectate se vor monta îngropat la adâncimea de 0,8 m, iar 
lăţimea şanţului de pozare va fi de 0,4m, fără afectarea vegetaţiei, arborilor. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.07.2019 s-a constatat că 
pe traseu] lucrărilor nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi este valabil numai în prezenţa avizului 
emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (dacă este cazul). y- 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 
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Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESpU 



26.IUL 20» 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1746428 / 5773 / 3 0. IUL 2019 

Către: SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Redimensionarea branşamentului de apă potabilă şi a racordului 
de canalizare la imobilul din str. lenăchiţă Văcărescu nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746428/14.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5773/18.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Redimensionarea branşamentului de apă potabilă şi a racordului de 
canalizare la imobilul din str lenăchiţă Văcărescu nr. 48, sector 4", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de DGL sector 4, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, 

în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de 8m (branşament) + 7m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. lenăchiţă Văcărescu, perpendicular, 
până la aproximativ 3,5m şi 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• vechiul branşament şi record se desfiinţează. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şi Acorduri 

Simona-Mariana POPA Daniela VOINESCU 

întocmit: * 

Exfx ^oxaj^ WRASCA 

Red. P.RJ3ex.-23.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB ' 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr\ 1747258 / 5933 / ÎOr,UL * 

ifre: SC ANTOPREST ACTIV SRL — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 
Str. Afluentului nr. 10, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) 
pe str. Romeo Popescu (tronson cuprins între str. C-tin Godeanu şi str. Mănăstirea 
Dealu), str. Tmşeşti (tronson cuprins între str. Romeo Popescu şi imobilul cu nr. 6 din 
str. Truşeşti), sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747258/19.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5933/20.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe 
str. Romeo Popescu (tronson cuprins între str. C-tin Godeanu şi str. Mănăstirea Dealu), 
str. Truşeşti (tronson cuprins între str. Romeo Popescu şi imobilul cu nr. 6 din str. 
Truşeşti), sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 948,34m, astfel: 

• în carosabilul str. Romeo Popescu - tronson cuprins între str. C-tin Godeanu şi str. 

Mănăstirea Dealu. 

• în carosabilul str. Truşeşti - tronson cuprins între str. Romeo Popescu şi imobilul cu 

nr. 6 din str. Truşeşti. 

i t 

• se avizează execuţia a 51 branşamente noi. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare şi 
anume că în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la 
condiţii meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sim OPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 





26.1111 W18 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1748594/ 6055/. . 3 *,^ 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Referitor la lucrarea: “Racord electric pentru imobilul situat pe Drumul Jilavei 
nnS&E, Lot 11 , sector 4, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul 
-împuternicit S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L, înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1748594/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6055/24.06.2019, cerere prin 
care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: " Racord electric pentru imobilul 
situat pe Drumul Jilavei nr.89E, Lot 11, sector4", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. / din 

04.04.2019 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Act de 
dezmembrare cu încheiere de autentificate nr , Titlu de proprietate 

, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia 

SA, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Consiliul Local Sector 4 - Direcţia 

Gospodărire Locală, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare racord electric prin pozarea subterană a unui cablu electric JT, trifazat tip 
DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu ce porneşte din firida de distribuţie, contorizare şi 
protecţie (propus prin CU nr. , ce va fi amplasat pe terenul imobilului cu 

IE 212544), va continua prin drumul de servitute, până la firida de distribuţie, contorizare şi 
protecţie ce va fi amplasată pe terenul imobilului cu nr. 89E, lotll din Drumul Jilavei. Traseul 
lucrării nu afectează domeniul public. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Facem menţiunea faptului că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare 
sau de toaletare . 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


1 6. IUL 2013 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


illULJiM 

Nr. 1748552/6058/. 

CĂTRE, 

M&D CONS INVESTIŢII S.R.L. 
prin 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr,1, sector 1, Bucureşti 


Referitor ia lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din Calea 
Victoriei^&SST, sector 1, Bucureşti“ 

Ca urmare a cererii depuse de M&D CONS INVESTIŢII S.R.L prin 
, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748552/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.6058/24.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: 
"Alimentare cu energie electrică a imobilului din Calea Victoriei nr.174, sector 1”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de 
racordare nr. emis de E-distribuţie Muntenia, Memoriu justificativ, Aviz 

de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz 

nr. emis de Ministerul Culturii şi identităţii Naţionale, plan de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

- execuţie racord electric 1, executat subteran prin montarea a două cabluri MT cu 

racordare în sistem intrare-ieşire pe cablul distribuitor de 20kV existent în trotuarul nr. poştale 
pare din B-dul Griviţei, între nr. Traseul de pozare a cablurilor electrice va porni din 

locul de manşonare, prin trotuarul nr. pare din B-dul Dacia, va subtraversa carosabilul din Calea 
Victoriei prin foraj orizontal, apoi va continua prin trotuarul nr. pare din B-dul Dacia până la 
punctul de conexiune nou amplasat în incinta imobilului. Lungimea traseului racordului electric 
va fi de 448m; 

- execuţie racord electric 2, executat subteran prin montarea a două cabluri MT cu 
racordare în sistem intrare-ieşire pe cablul distribuitor de 20kV existent în trotuarul nr. impare 
din B-dul Dacia în dreptul imobilului cu nr.8. Traseul de pozare a cablurilor electrice va 
subtraversa B-dul Dacia şi trotuarul aferent imobilului alimentat, până la punctul de conexiune 
nou amplasat în incinta imobilului. Lungimea traseului racordului electric va fi de 18m; 

Cablurile electrice proiectate se vor monta îngropat la adâncimea de 0,8-1,2 m în 
trotuar şi respectiv la 1,2-1,5 m la subtraversări, iar lăţimea şanţului de pozare va fi de 0,4m, 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.07.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrărilor, în trotuarele din B-dul Dacia exxistă aliniament stradal format 
din arbori din specia Fraxinus plantaţi în alveole. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 
5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

în proximitatea arborilor existenţi în trotuarele aferente B-dul Dacia săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic, 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă de 
arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, 
depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor acestora prin manevrarea 
utilajelor din dotare. 

Este interzisă reducerea suprafeţei alveolelor aflate în aliniamentul stradal 
menţionat, prin betonare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare 
(12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat 
pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, înclusiv plantarea gazonului 
(acolo unde este cazul). 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensarea celui defrişat). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECIOR EXECUTIV, 
* na POPA 



26 -IUL 2019 


întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



M lUL 2013 

Nr. 1748949/6109/. 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A 
prin 

SERVICII ENERGETICE MUNTENIA S.A 

Str Costin Neniţescu nr. 5-9, et 1-3, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44 


Referitor ia lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. 
Constantin Kiriţescu&StăB, Bucureşti" 

c.a urmare a cererii depuse de Servicii Energetice Muntenia SA prin reprezentantul 
, , împuternicit al E-Distribuţie Muntenia S.A., înregistrată la P.M.B. cu 

nr.1748949/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6109/25.06.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. 
Constantin Kiriţescu, sector 1” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 

03.05.2018, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic 
Aviz Comisia Tehnică De Circulaţie nr.< >, Acord Arhiepiscopia Bucureştilor- 

Parohia Hagiu nr.- Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr de 

notar public Tatomir Gheorghe, Aviz Primăria Sectorului 2 nr. ', Clasarea 

notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

încadrare în zonă, avize individuale ale administratorii reţelelor tehnico-edilitare), Aviz Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale nr.1020/11.04.2019, lucrarea constă în : 

- realizare racordare la reţeaua electrică prin montarea unui cablu JT subteran, 
3x150+95N, pe un traseu în lungime de 245m. Traseul lucrărilor va pleca din postul de 
transformare PTS 1295, existent în curtea bisericii Hagiu, pe un traseu care străbate terenul 
acesteia, continuă prin trotuarul numerelor pare al străzii Traian până în dreptul străzii Zefirului 
unde va subtraversa str. Traian prin foraj orizontal dirijat, continuând prin trotuarul numerelor 
impare al străzii Zefirului până la CS existentă în dreptul imobilului cu numărul cadastral IE 201793 
pe strada Zefirului. Din aceasta continuă prin trotuarul numerelor pare al străzii Zefirului până în 
dreptul străzii Constantin Kiriţescu. Traseul continuă prin trotuarul corespunzător numerelor pare al 
străzii Constantin Kiriţescu până la noua CS montată în incinta imobilului alimentat, la nr. 6, la 
limita de proprietate, în firida prevăzută în decupajul gardului( fără depăşirea aliniamentului). 
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Cablurile electrice se vor monta subteran în trotuar, în domeniul public, la adâncimea de 
0,8 m, în şanţ deschis cu lăţime de 0,4 m, pe str Traian, Zefirului şi Constantin Kiriţescu. 
Menţionăm faptul că traversarea pe sub str. Traian se va face prin forare dirijată, cablul fiind 
protejat în tub flexibil cu diametrul de 125 mm pe toată lungimea traseului. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.07.2019 s-a constatat că postul 
de transformare PTS 1295 este amplasat subteran în spaţiul verde aferent bisericii Hagiu, spaţiu 
verde în care există plantat un arbore din specia Juglans sp (nuc) precum şi material floricol. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se va proteja arborele şi materialul floricol existent în 
proximitatea traseului. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv inierbarea 
zonei afectate de lucrări. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 03.05.2018, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4, lit b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



26.IUL MB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.1749424/6192/ 


3 a IUL 2019 


CĂTRE, 

S.C.ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A. 

B-dul Uverturii nr. 194-200, etaj 3, sector 6, Bucureşti 
E-mail: edil@erbasu.ro 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 
SERVICIUL EDILITAR AVIZARE AMPLASAMENTE PE DOMENIUL PUBLIC 
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9, sector 6, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pe 
drumul Podul llfovăţului, sector 6, Bucureşti ” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C.ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A., cerere 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1749424/25.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6192/26.06.2019 
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: “Extindere 
reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pe drumul Podul llfovăţului, sector 
6, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz de traseu nr emis de Primăria sectorului 6 - ADPDU S6, Clasarea 

notificării nr. de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă 
lucrarea constă în: 

- extindere conductă gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 125mm din conducta RP 
PE 100 SDR11 Dn 125mm existentă pe str. Fumureni, care va străbate carosabilul străzii 
Fumureni, de la punctul de racordare până la drumul Podul llfovăţului, va continua prin 
carosabilul acestuia până în dreptul drumului de servitute, apoi va continua pe acesta până în 
dreptul imobilului cu nr pe drumul llfovăţului unde va avea CT, potrivit pianului de situaţie; 

- branşament de gaze naturale individual, RP, pentru imobilul cu nr.35 din str. 
llfovăţului, executat din PE 100 SDR11 Dn 32mm de la noua conductă de distribuţie RP PE 
SDR11 Dn 125mm, mai sus menţionată; 

Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură, la o 
adâncime de 0,6m şi o lungime a traseului de cca. 57ml în carosabil. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019 s-a constatat că în 
pe traseul nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, 
iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă-vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


cftT 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.1749951/6234/ 30. IUL 2019 


CĂTRE, 

IN VEST ARTDESIGN S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Luigi 
Cazzavillan nr , sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de INVEST ART DESIGN, cerere înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1749951/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6234/27.06.2019 prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: “Alimentare cu energie electrică 
a imobilului situat pe str. Luigi Cazzavillan nr. , sector 1, Bucureşti" vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz de traseu nr. emis de ADP sector 1, Clasarea notificării nr. 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă lucrarea constă 
în: 

- extinderea conductei reţelei electrice a imobilului situat pe str. Luigi Cazzavilan nr. 
20, unde se va prevedea extinderea reţelei electrice din PTS 165 existent (trotuar str. Luigi 
Cazzavillan pe un traseu ce străbate trotuarul numerelor pare al str. Luigi Cazzavillan, până la 
noul FDCP montat în incinta imobilului alimentat, în decupajul gardului, la limita de proprietate 
cu imobilul de la nr. 18A, fără depăşirea aliniamentului conform planurilor anexate 

Lungimea traseului este 45ml, adâncimea de pozare în trotuar este de 0,8-1,2m şi de 
1,2-1,5m la traversări de drumuri iar lăţimea şanţului este de 0,6m . 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.07.2019 s-a constatat că în 
pe traseul nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă-vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 
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Pentru orice modificare apărută în traseu) lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Având în vedere că amplasamentul lucrării se află în "Zona Protejată nr.44 - 
Temişana", prezentul aviz va fi valabil numai în prezenţa avizului Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale privind execuţia acestei lucrări. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4 r lit. 
b) din Anexa nr. 1 la KC.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Danfc SCU 



2 6,IUL 2018 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1750768/6424/ 

CÂTRE, 

S.C. ARTEMOB INTERNAŢIONAL S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa Nr.1. sector 1, Bucureşti 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

i T 1 t 



Referitor la lucrarea: “Realizarea unui branşament de incendiu şi a unui racord de 
canalizare" în Şos. Pantelimon fjŢT* 11 sector 2, Bucureşti 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ARTEMOB INTERNAŢIONAL S.R.L., cerere 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1750768/28.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
6424/01.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: Realizarea unui branşament de incendiu şi a unui racord de canalizare" în Şos. 
Pantelimon nr. 161, sector 2, Bucureşti, vă comunicăm următoarele : 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

27.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2, Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. 

emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare) lucrarea constă în: 

- realizarea unui branşament de incendiu care se va realiza din PEID 125x11,4 mm 
Dn lOOmm şi o lungime L=6m, prin carosabilul din Şos.Pantelimon şi aleea de acces în imobil. 
Branşamentul propus va fi alimentat conducta de apă potabilă existentă pe str. Torentului x str. 
Ciocârliei, conform avizului APA NOVA; 

- realizare racord de canalizare ce se va executa din tuburi PVC 200x5,9mm, va avea 
o lungime de 8 şi va evacua apele uzate din imobilul nr. 161 din str. Pantelimon în reţeaua 
publică de canalizare existentă pe str. Torentului x str. Ciocârliei. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019 s-a constatat că în 
proximitatea lucrării există arbori în plantaţie de aliniament pe platbandă, din specia Platanus 
(platan). ^ 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

în proximitatea arborilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. 

'"V / 
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in timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare 
care va implica plantarea de material dendrologic în compensare) 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. de Primăria Sector 2, împreună cu planul anexă - 

vizat spre neschimbare şi în baza Avizului tehnic definitiv nr. 91903758/22.04.2019 emis de 
Apa Nova 

Pentru orice modificare apărută in traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iii 
b) din Anexa nr. 1 la H.C G M B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


2 a IUL M 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1 753172 / 6752 / 3 0. IUL 2D» 

Către: D-na - prin dl - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul 
Marin Drăcea nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753172/08.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6752/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul Marin 
Drăcea nr 50-60, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 55m, astfel: 

• din CD existent pe Drumul Marin Drăcea (drum de pământ/pietriş), prin Drumul 

Marin Drăcea pe partea imobilelor cu nr. pare, până la limita din partea dreaptă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastîlelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

Exd. Roxana PARASCA 



1 6. IUL. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1745796/5643/ 



Către: SC E-DISTRIBUŢI MUNTENIA SA - prin 


- solicită ridicarea 


exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament electric subteran pentru imobilul situat pe Intrarea 
Navigatorilor nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745796/12.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5643/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament electric subteran pentru imobilul situat pe Intrarea 
Navigatorilor nr. 2 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 


, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 


Notificării nr. 


Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 14m, 
astfel: 

• din CS existentă la baza stâlpului de lumină/reţea, colţ Intrarea Navigatorilor cu 
str. Valului, subtraversează Intrarea Navigatorilor, până la limita din partea dreaptă 
a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de Im-I.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasate. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la 
condiţii meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucr ări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
D, tOINESCU 




întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.1700023, 1703393, 1734369, 1745782/ 403,618,3948.1,5642/ ...05,. 

CĂTRE, 

S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1, Bucureşti 

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR - 
ICDPP 

B-dul Ion lonescu de la Brad nr.8, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşament pe Str. Ion 
lonescu de la Brad şi în incinta imobilului cu nr cadastral IE 264492, sector 1. 
Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1700023/21.01.2019 şi la direcţia de mediu cu nr.403/22.01.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1703393/30.01.2019 , nr. 1734369/08.05.2019 şi nr. 
1745782/12.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 618/31.01.2019, 3948/09.05.2019, 
5642/13.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:” Extindere 
conductă de gaze naturale şi branşament pe Str. Ion lonescu de la Brad şi în incinta imobilului cu 
nr cadastral IE264492, sector 1 ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Declaraţie aut. cu 
nr - privind acordul ICDPP, Soluţie de acces nr. emisă de 

Distrigaz Sud Reţele, Memoriu terhnic, Aviz nr. 

/18.10.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare extindere conductă de distribuţie gaze naturale prin montarea unei 
conducte de PE 100 SDR 11 Dn 90 mm şi lungime L=427 ml, cu racordare în conducta de gaze 
naturale Dn 225 mm existentă în carosabilul din Şos. Ion lonescu de la Brad. Punctul de cuplare 
la conducta existentă va fi în dreptul accesului pe terenul imobilului din Şos. Ion lonescu de la 
Brad nr.8, iar traseul conductei va subtraversa carosabilul din Sos Ion lonescu de la Brad, apoi 
va pătrunde pe terenul imobilului cu nr cadastral IE 264492, la limita dreapta a proprietăţii, apoi 
pe drumul de acces al imobilului spre Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Ilfov. 

- realizare branşament de gaze naturale individuale din PE100 SDR 11 cu Dn 32mm 
şi lungimea de 3m (2 m proiecţie orizontalâ+ Im reiser), cuplat la conducta de gaze naturale din 
PE Dn90 mm propusă, montată subteran, în drumul de acces spre clădirea beneficiarului- DSVSA 
ILFOV. Branşamentul de gaze se va monta îngropat, la adâncimea de 0,9 m, iar traseul acestora 
va traversa aleea de acces până la postul de reglare-măsurare aferent. Lăţimeas şanţului de 
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pozarea conductei va fi de 0,4 in, iar dimensiunile gropii de sudare la conducta vor fi de 1,0x1,2x 

1,6m. _ . 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 şi în data 04.06.2019 
s-a constatat că traseul lucrărilor, pe terenul imobilului cu nr. cadastral IE 264492, în spatele 
clădirii Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti (ICDPP) există un 
spaţiu verde plantat cu arbori cu diametre diferite 0 20-60cm, h=7-12m, există vegetaţie spontană 
precum şi resturi menajere, etc., terenul nefiind igienizat corespunzător. 

în urma analizării documentaţiei depuse si a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele: 

în proximitatea arborilor existenţi în aliniamentul stradal afectat de traseul 
conductelor de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptate? 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din 
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Potrivit art.1 din HCGMB nr.121/2010 privind unele masuri de asigurare a îngrădirii, 
salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, ” Persoanele fizice şi juridice 
deţinătoare de terenuri au obligaţia să asigure îngrădirea, salubrizarea şi igienizarea-terenurilor 
aflate în proprietatea lof. 

în baza acestui aviz nu se vor executa lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 04.10,2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare depus la documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4, lit. b) 
din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 



întocmit. 

Şef Serviciu Avize^şrAcorduri 
Daniela VDiNESCU 

âO. f(JL 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1738912,1752549/4717,6646 / ^' M ” 

Către: SC MD ELECTRIC PROJECT SRL - prin 
pentru SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe B-dul Gloriei nr 
sector 1, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1738912/22.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4717/23.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1752549/04.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6646/05.07.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării:" Branşament electric pentru 
imobilul situat pe B-dul Gloriei nr 85, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

.a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de 
Administraţia St izilor, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm 

că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.07.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 6m, astfel: 

• din LEA JŢ existent în trotuarul bd. Gloriei, prin trotuarul nr. impare al bd. Gloriei, 

până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrug sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera'h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii! să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se e xecută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 




întocmit 

Exp, Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1742141 / 5240 / 05 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Lăstarului 
nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1742141/31.05.2019 şi la 
Direcţia de Med|u cu nr. 5240/03.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Lăstarului nr. 40 A, 
sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. i g planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 34m (din care 12m domeniul public), astfel: 

• din cutia de secţionare aferentă postului de transformare 2506, amplasată pe 

str. Lăstarului (drum de pământ), pe partea imobilelor cu nr. pare a str. Lăstarului, 

până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apăruta ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr, 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii* să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de frişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

oxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1745665/ 5637/. ^ 


CĂTRE, 

S.C. EXIGENT DEVELOPMENT S.R.L. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROEICT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SI 
DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extinderea reţelei publice de apă potabilă pe str. Serg. Cutieru I. 
Alexandru, sector 6, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depusă de S.C. EXIGENT DEVELOPMENT prin 

- împuternicit BEST ELECTROPROIECT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1745665/12.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5637/13.06.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: " Extinderea reţelei publice de apă potabilă pe str. 
Serg. Cutieru I. Alexandru, sector 6”, sector 6, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

15.04.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare -duplicat- aut. cu nr. , Aviz nr.RG 

emis de APA NOVA, Clasarea notificării nr.10997/25.04.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, Aviz nr emis de Primăria Sectorului 6, ADPDU S6, plan de 

coordonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea 
constă în: 

■ Extinderea conductelor de apă potabilă din PEID De 125 mm existente în 
carosabilul străzilor Rostogolea Gheorghe, Marcu Ion şi Moîse Constantin cu o conductă de PEID 
SDR 17 PE 100 PN 10 De 125 mm, până la conducta de serviciu De 250mm OL existentă pe str. 
Cutierul I. Alexandru - pe o lungime totală de 60m. 

■ Realizarea unei conducte asociate pe B-dul Timişoara PEID De 225 mm, ce face 

legătura între conducta PEID De 450 mm şi conducta De 225 mm PEID, ambele pozate subteran 
în carosabilul B-duyl Timişoara, conform Aviz nr. RG emis de APA NOVA, 

■ Realizare 2 branşamente de apă potabilă Dn 100 mm din conducta Dn 250 mm din 
OL pentru imobilul din str. Cutierul I. Alexandru nr. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.07.2019 s-a constatat în 
proximitatea lucrărilor de pozare a conductei de apă potabilă există vegetaţie spontană, precum şi 
arbori. De asemenea, pe B-dul Timişoara există în zona mediană, între liniile de tramvai STB 
platbandă de spaţiu verde gazonată şi amenajată cu arbori /arbuşti. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele: 

în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în spaţiul verde afectat de traseul 
reţelelor proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor 
din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din 
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de Ia finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Gardul viu care împrejmuieşte spaţiul verde aferent blocului OD3 va fi protejat (se 
va subtraversa), nu va fi afectat de depuneri de material rezultat din săpătură sau de manevrarea 
utilajelor din dotare în timpul execuţiei lucrărilor; 

Terenul unde se vor executa lucrările va fi împrejmuit şi semnalizat corespunzător; 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv refacerea 
platbandei de spaţiu verde de pe B-dul luliu Maniu. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 

planului de coordonare depus la documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1745801 / 5644 / 05. AUG. M 9 


Către: Dl - prin dl 

la registratura PMB 


- solicită ridicarea exemplarului de 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Redimensionarea branşamentului de apă pentru imobilul situat pe 
str Zidurilor nr 22-30 (str Ritmului nr 25), sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745801/12.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5644/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Redimensionarea branşamentului de apă pentru imobilul situat pe str 
Zidurilor nr. 22-30 (str Ritmului nr 25), sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Ritmului, perpendicular, până la 

aproximativ 7m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la 
condiţii meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului Înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Conform articolului 5 f litera h r din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastîlelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b* 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrăm 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona Mariana POPA , . 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 




întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1745915 / 5724 / O5. AUG. ÎBfţ 
Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru 
imobilul situat pe str. Podului nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745915/13.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5724/14.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Podului nr. 22, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
23.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m 
(branşament) + 8m (racord), astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Podului, perpendicular, până la 

aproximativ 3m şi 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în piatbandă (trandafir). 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon/trandafir. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 
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Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

Exd. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nn 1746079 / 5726 / 0 5 WKl — 

Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL 

Calea Rahoveinr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 



Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu 
str. Paunaşul Codrilor nr. , sector 5, Bucureşti 


adresa 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746079/13.06 2019 si la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5726/14.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucram: .Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Păunasul 
Codnlor nr. 30-32, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm 
ca, in urma verificam efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 21 Om, astfel- 


• dm PT2 1845 adiacent imobilului cu IE 215412, subtraversează terenul dintre 
PŢZ '•845 şi str. Peleaga, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Peleaga, apoi 
prin trotuarul nr. pare al str. Păunaşul Codrilor, până la limita din partea dreaptă 
a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută l ucrări de defrişare sau 
toaletare. *- 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 
Simona 


Red:P.R73ex.-; 

http://www.pmb 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: 

Exp.Rox&na PARASCA 


aviz a fost postat pe site-ul PMB ---^ 

iaria/dirBctii/directia_mediu/avize_arboriJn_consuttare/avize_arboriJn_consuttare php . pe data de ..Jtf.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL 

Calea Rahovei nr. 266-268, co/p 63, cam. 43/1, sector 5 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe 
str. Someşul Rece nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746082/13.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5727/14.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Someşul 
Rece nr. 19, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 


a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 


Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
23.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m, 
astfel: 

• din cablul JT existent în trotuarul str. Someşul Rece în dreptul imobilului cu 
nr. 21, continuă prin trotuarul nr. impare al str.’Someşul Rece, până la limita din 
partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătatea traseului nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



Simona-I 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1746697/5767/ 

05.Hft 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin d~na - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul 
Regimentului nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746697/14.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5767/18.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul 
Regimentului nr. 99 A, sector V\ conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 61 m, astfel: 

• din FDCP existent pe terenul cu IE 263318, străbate drumul de exploatare, 
domeniul public, drum de pământ/pietriş, traversează drumul de exploatare în 
dreptul imobilului alimentat până la noul BMPT, amplasat în incinta imobilului 
alimentat, în firida prevăzută în decuplajul gardului la limita de proprietate, fără 
depăşirea aliniamentului. 

• fără afectarea arborilor existenţi în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la 
condiţii meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera'h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolel or/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp- Roxana PARASCA 


30. IUL 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 




- solicită 


Nr. 1746700 / 5768 / 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin d-na 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr.1, sector 1 
ADP Sector 1 - S-cfu/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor le lacrele: Branşament electric pentnr alimentare cu energie electrică pe 
Drumul Vârful Berivoiul Mare nr. , sector 1, Bucureşti 

S5S 

. «s±a¥?£S5SSn ssk 

şj— îsi”” “ '■ 

Având în vedere că lucrarea se execută confom a ^ y nr 

.f' ?'u|*!![’ u aferent PTA 4008 se va realiza un branşament electric nou trifazat 
• tubtem™prinpână ,a limita din partea stângă .mobrlulu, 

. fnvecilătate nu există arbori plantaţi tn aliniament există r^^^ plMnd 

NomteL^^^ 

emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
soiicită^revHuM^acesţura mauitede .a starea iniţiaiâ. inclusiv 

piantamiarbă/gazom suprafeţek)r de spa ţlu verde prin betonarea 

platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu ver yg fi sanc ţ ion ată 

confor^trr^b dirAnexTi n K.C.G.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 

mssr sau ” 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitem. 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 

DIRECTOR EXECUTIV, * Daniela VOINESCU 

Simona-yfâ&îă/f£PA 

0> întocmit: 

Ex&. Roxşna PARASCA 


Red:P.R.Mex. 

http://www.pmb 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1746355 / 5770 / U ^ 

Către: SC DOMUS SYSTEMS SRL 

Str. Elena Farago nr. 43, sector 6 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea publică de apă potabilă până la imobilul din 
str. Baia de Aramă nr. , sector 2, Bucureşti 




Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746355/14.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5770/18.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea publică de apă potabilă până la imobilul din str. Baia 
de Aramă nr. 1, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 29.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 74m, astfel: 

• în carosabilul str. Baia de Aramă, de la intersecţie cu str. Cernăuţ, până la limita din 

partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 


Bd. Regina Eiisabeta nr 47, cod poşta) 050013, sector5, Bucureşti, România 










Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera ’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi 1 ’. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



Red P R /3ex.-30.07 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ut PMB 

http://www pmb.rorinstitutii/primaria/directii/dîrectia_mediu/avize_arboriJn_con$ultare/avize_arboriJn_consultare.php „ pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


m m ^ 


Nr. 1747209/5869/ , . . . 

Către : SC Best Electroproiect S.R.L.- solicită ridicarea exemplarului de la 

registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

SDre stiintâ- Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancu(a nr. 1, sector 1 

P Ş ' Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbana Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 
Referitor la lucrarea: Extindem reţea electrică ponto f ^ ^ * 

—' “ «*- “ MP ZsL la PMBcu IU 1747209/18.06.2019 şi ,a Direcţia 

de Merău e^er^e ehMfâcă^imoMMuîcu^drtta 

• LrsfdJ'Agen^pentr^Pro^ţia Mediului Bucureş.i^Plan ^coordonare 
XSZ 1 -07.2019, s-a consta. 

r ri n P 3^T a nr CU pa E re 2 l, Srii 5 Vu,pe^ până ,a Imit. din partea dreapta a 
. in vecinătatea traseului lucrării nu exist 304/2009 privind 

N ormel"d^^^ 

emiterii prezentului aviz. aveţi obligaţ.a 
solicitării revizuirii acestuia înainte de ’ n ^®y® a ^®^Tterenului la starea iniţială. 

grssr-“^ “.îffi.’rsv*. — «*■ ■ 

25şşşwşşSS&3SaasBi«: 

•^iSSSBsMaasar-—. 

Prezentul av c e f Serviciu Avize si Acorduri 

DIRECTOR EXECUTIV, y Daniela VO/NESCU 

Simona-Mariana POPA 

întocmit: 

Exp. Rq xanaP ARASCA 


Red:P.RV4ex.- 

http.//www.pmb 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcjia de Mediu 



Nr. 1747598 / 5934 / ^ ^ 2019 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin d-na - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
Intrarea Stegarului nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747598/19.06.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 5934/20.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Intrarea 
Stegarului nr. 62, sector V\ conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 65m, astfel: 

• din CS existent în Intrarea Stegarului (drum de pământ), pe partea nr. impare, 
prin Intrarea Stegarului pe partea nr. impare, traversează Intrarea Stegarului, 
până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaietare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
SimonskMariarta POPA 



V>° 

RedrP.R3Sgx.-26.0i 

http://www rftbffl' 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: & 

Expjîgxgna PARAŞCA 

zfintul aviz a fost postat pe site-ul PMB ^//j 

r primaria/directii/direc!ia_mediu/avize_artiori_in_consuttafB/avize_afboriJn_consultare.php , pe data de Y , 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcfia de Mediu 



NrT 1748595/ 6053/ ls 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Spre stiintă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 
DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etl, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Racord electric pentru imobilul situat pe Drumul Jilavei 
1 ” Lot 9, sector 4, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul 
NASŢASE CLAUDIU DANIEL- împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L, 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748595/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6053/24.06.2019, 
cerere prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: " Racord electric pentru 
imobilul situat pe Drumul Jilavei nr.89E, Lot 9, sector 4”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. / din 

04.04.2019 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic 
Act de dezmembrare cu încheiere de autentificate nr Titlu de proprietate 

, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia 

SA, Aviz nr. emis de Consiliul Local Sector 4 - 

Direcţia Gospodărire Locală, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare racord electric prin pozarea subterană a unui cablu electric JT, trifazat tip 
DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 5m pe domeniul public (continua pe drum 
de servitute) şi porneşte din cutia de secţionare şi distribuţie, existentă în trotuarul din Drumul 
Jilavei, va continua pe drumul de servitute - drum neamenajat, până la firida de distribuţie, 
contorizare şi protecţie ce va fi amplasată pe proprietate imobilului cu nr.89E, lot 9 din Drumul 
Jilavei. Lăţimea şanţului de pozare a cablului electric va fi de 0,4m. 

2. Ca urmare a vizitei în teren din data de 15.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării 
nu existăvegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Facem menţiunea faptului că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare 
sau de toaletare. 


RH Renina FBsahpta nr Al rwi rv>ofal (VUVin C D^Ani. 
















Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 



3 a IUL 2013 


Red;D,V ,V 3exV26.07.2019 - prezentul aviz a fosk postat pe site-ul PMB 

http-V/www.pmb.ro/institutii/Drimaria/directil/directia mediu/avize arbori, in consultare/avize arbori in consultare.php 

pe data de ... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1749890/ 6224/.... 0.5 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea:"Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Maior 
Arthur Vârtejeanu sector 1, Bucureşti " 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M B cu 
nr. 1749890/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6224/27.06.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul din 
str. Maior Arthur Vârtejeanu nr.6 sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

12.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces 
nr - emis de Distrigaz Sud Muntenia , Memoriu justificativ, Aviz de traseu 

nr - _ emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz 

nr - emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, avize individuale emise 

de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- execuţie branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 
32mm, cu lungimea de 8m şi a unui PRM aferent. Branşamentul propus va fi racordat în 
conducta de gaze naturale Dn 63mm, existentă în carosabilul din str. Mr. Arthur Vârtejeanu. 
Traseul conductei de branşament va traversa carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului, până 
la PRM-ul ce va fi montat la 0,5m faţă de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.07.2019 s-a constatat pe 
traseul sau în proximitatea lucrărilor nu există arbori sau spaţii vezi afectate de lucrare. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 12.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



30. IUL M 


Refr.D VJ 3ex./26.07,2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

http://www pmb.ro/mstitutii/Drimaria/directii/directia mediu/a v ize arbori in con$ultare/gvize _ arbon in . ponsuiţare.php 
pe data de.- 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr.l 749574/ 6227/...Q5. JWft .'W 
CĂTRE, 

ENERCONSTRUCT S.R.L. 

prin 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.l, sector 1, Bucureşti 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 
DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ 

B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa 
Bulevardul Metalurgiei, Sector 4, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de ENERCONSTRUCT S.R.L, prin 
înregistrată la P.M.B. cu nr.l749574/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6227/27.06.2019| 
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Alimentare cu energie 
electrică a imobilului cu adresa Bulevardul Metalurgiei nr.81C-81D, Sector 4”, vă comunicăm 
următoarele: 

Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

11.03.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de 

traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, plan de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

Pentru alimentarea electrică a imobilului cu nr. 81C-81D din B-dul Metalurgiei se 
va realiza un PT nou care va fi alimentat prin două circuite electrice: 

1. un circuit realizat prin manşonare în trotuarul nr. impare din B-dul Metalurgiei (la 
intersecţia cu Sos Berceni) la cablul subteran MT tras prin tub (A.C. - E-distribuţie Muntenia) - 
conform Planului de coordonare depus la documentaţie, apoi traseul canalizaţiei electrice va 
continua prin trotuarul nr impare din B-dul Metalurgiei, până în dreptul imobilului cu nr.81C-81D 
din bulevardul cu acelaşi nume, de unde va intra pe terenul proprietate privată al imobilului 
alimentat. Lungimea traseului de MT pe b-dul Metalurgiei va fi de 560 m. Lăţimea cablului de 
pozare a canalizaţiei electrice va fi de 0,6 m. 

2. un alt circuit realizat prin manşonarea unui cablu electric la cablul existent aflat 
în trotuarul din dreptul imobilului şi va traversa proprietatea imobilului alimentat până la noul 
post de transformare. 

Se va păstra o distanţă de min. 1 m între traseul cablurilor electrice şi arborii aflaţi în 
aliniamentul stradal. 
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- La vizita efectuata pe teren în data de 15.07.2019 s-a constata faptul că în 
trotuarul nr. impare din B-dul Metalurgiei există platbandă de spaţiu verde cu arbori plantaţi în 
aliniament, precum şi tronson de platbandă lipită de limitele de proprietate cu arbori plantaţi in 
aceasta. _ 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii 1 . 

în proximitatea arborilor aflaţi în spaţiile verzi din zona lucrărilor, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite modelarea traseului 
conductei şi protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea 
distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în 
baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea de material dendrologic în 
compensare). 

Este interzis reducerea suprafeţei de platbandă prin betonare. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau_de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr , emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 

planului de coordonare depus la documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



30. IUL 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela V0INE5CU 


Red:A.A 3ex./29.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
httD7/wvw.omb.m/institutii/orimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize_arboh in^onsultare.php 

pe data de . ... 
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Nr. 1756633/7190/ 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

- 0-5-111 1 11 - . .. ■ 


CĂTRE, 

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI Şi AGREMENT BUCUREŞTI 
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare 
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucureşti 


o 

r> 


O 

O 


Referitor la adresa dvs. nr. 9693/17.07.2019, înregistrată ia P.M.B cu nr. 
1756633/1Î.07.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 7190/18.07.2019, prin care solicitaţi în 
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de 
specialitate pentru 11 ex. arbori uscaţi, situaţi pe scuarul central al şoselei Pandurilor, 
arbori inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. şi specificaţi în 
tabel, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm : 

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările 
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea si întreţinerea 
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm 
executarea lucrării de defrişare şi scoaterea rădăcinilor a 6 ex. arbori , din care 3 ex. 
uscaţi 100% şi 3 ex. în c/eclin biologic, din speciile Acer ( poziţiile nr. 4, 7, 9, 11 din tabelul 
anexat la prezenta), Tilia (poziţia 6 din tabelul anexat la prezenta), Ailanthus (poziţia 10 
din tabelul anexat la prezenta) fac obiectul prezentei cereri. 

Menţionăm că cele 5 ex. arbori din specia Prunus cerasifera ( poziţiile nr. 1, 2, 3, 5, 
8 din tabelul anexat la prezenta) reprezintă material dendrologic neprins pentru care nu 
este necesară emiterea unui aviz de specialitate. 

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care 
se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu 
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea 
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de 
material dendrologic tânăr. 

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea 
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea 
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se 
sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în 
compensarea arborilor uscaţi şi aflaţi în declin biologic, avizaţi pentru defrişare, aveţi 
obligaţia plantării a 26 ex. arbori tineri (inclusiv pentru cele 5 ex. care reprezintă 
material dendrologic neprins), cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20- 
28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă 
optimă (toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în locul exemplarelor 
defrişate, respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea 
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti. 
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La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H C G M B nr 
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M B în vederea 
verificării în teren a plantărilor în compensare. în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf 
art.4 din acelaşi act normativ. 

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii: 

-informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea 
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor 
verzi, 

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile 
informatice şi de decizia fiecărei instituţii; 

. informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu 
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, 
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor 
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile 
informatice şi de decizia fiecărei instituţii. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice 
neconformitate dintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată intervenţie 
asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul legal al terenului, prin grija 
căruia se execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, Jit. c din H.C.G.M.B. 
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti precum şi art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea şi 
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul 
Bucureşti, acolo unde se impune. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii. 

Defrişare - 6 ex. arbori,din care 3 ex. uscate 100% şi 3 în declin biologic 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Acorduri şi Avize, 



întocmit, 

expert Florentina POPESCU n ex./29.07.20i9 





prezenîuJ aviz & fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1756636/7217/ 05. fl/g 20Î9 

CĂTRE, 

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI Şl AGREMENT BUCUREŞTI 
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare 
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucureşti 

Referitor la adresa dvs. nr. 9695/17.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr 
1756636/18.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7217/19.07.2019, prin care solicitaţi în 
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de 
specialitate pentru 14 ex. arbori uscaţi, situaţi în plantaţia de aliniament a străzii Mihail 
Sebasţian - Centrocoop, ^ arbori inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul 
instituţiei dvs. şi specificaţi în tabele, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm ; 

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările 
ulterioare, H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti şi HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea 
< /eolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm 
executarea lucrării de defrişare şi scoaterea rădăcinilor a 8 ex. arbori din care 7 ex. 
uscaţi 100% şi un ex. îndeclin biologic, din speciile Pinus (poziţia 1 din tabelul anexat la 
prezenta), Sophora japonica (poziţiile nr. 2,3 din tabelul anexat ia prezenta), Ulmus 
(poziţiile nr. 5,6,7 din tabelul anexat la prezenta), Fraxinus (poziţia 9 din tabelul anexat la 
prezenta), Acer (poziţia 10 din tabelul anexat la prezenta) fac obiectul prezentei c e reri. 

Menţionăm că cele 6 ex. arbori din specia Sophora japonica (poziţia 4 din tabelul 
anexat la prezenta) Ulmus (poziţia 8 din tabelul anexat la prezenta), Fraxinus (poziţiile nr. 
11,12,13,14 din tabelul anexat la prezenta) reprezintă material dendrologic neprins pentru 
care nu este necesară emiterea unui aviz de specialitate. 

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care 
se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu 
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea 
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de 
material dendrologic tânăr. 

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea 
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea 
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se 
sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în 
compensarea arborilor uscaţi şi aflaţi în declin biologic, avizaţi pentru defrişare, aveţi 
obligaţia plantării a 19 ex. arbori tineri (inclusiv pentru cele 6 ex. care reprezintă 
material dendrologic neprins), cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20- 
28 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă 
optimă (toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în locul exemplarelor 
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defrişate, respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea 
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti. 

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P M B în vederea 
verificării în teren a plantărilor în compensare în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf 

art.4 din acelaşi act normativ 

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii: 

-informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea 
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor 

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile 
informatice şi de decizia fiecărei instituţii; 

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu 
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, 
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor 
informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile 
informatice şi de decizia fiecărei instituţii. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice 
neconformitate dintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată intervenţie 
asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul legal al terenului, prin grija 
căruia se execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G M.B. 
nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti precum şi art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea şi 
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul 

Bucureşti, acolo unde se impune. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii. 

Defrişare — 8 ex. arbori din care 7 ex. uscate 100% şi un ex. în declin biologic 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Acorduri şi Avize, 
expert Daniela VOINESCU 



întocmit, 

expert Florentina POPESCU 1 4 ex /29 07 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1746590 / 5772 / 




Către: SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. lezeru 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746590/14.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5772/18.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. lezeru 
nr. 49 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
29.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m, 
astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. lezeru, perpendicular, până la aproximativ 

4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele consistate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Exd. Roxana PARASCA 



■’Trjş 


Red:P R/3ex.-30.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primariaydirectii/directia_mediu/avize_arborijn_consultare/avize_arborijn_consultare php , pe data de. 


^ rwt-,i ^rinn Riinitpcti RnmAma 












PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1746926/5862/ ^ 

Către: Dl - c II - prin d-na 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Execuţie racord de canalizare la imobilul din str. Mihai Eminescu 
nr. , sector 2, Bucureşti 


O 

o 


o 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746926/18.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5862/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Execuţie racord de canalizare la imobilul din str. Mihai Eminescu 
nr. 118, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului 
Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 

data de 27.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Drobeta, perpendicular, până la 

aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 


I râni 
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Având în vedere cete constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 

at execuţiei lucrărilor menţionate* . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera ’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de def rişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV,, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit 

Exp. Roxana PARASCA 



^ăus. 


Red: P. R./3ex .-30.07,2019 - prezentă aviz a Fost postai pe stte-ul PMB 
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Nr.1748592/6056/ 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Muit iorc ■ .-..... ■ 


CĂTRE, 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Petru 
Rareş nr. 15, sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1748592/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
6056/24.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Petru Rareş nr , sector 1, 
Bucureşti ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

15.04.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. 

emisă de E-Distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. 
emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, lucrarea constă în: 

- extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Petru Rareş nr. sector 1, care se va realiza pe un traseu care porneşte din trotuarul din 
Calea Griviţei x cu str. Petru Rareş, subtraversare alee adiacentă străzii Petru Rareş, va 
continua prin trotuarul numerelor impare din str. Petru Rareş şi va continua pe terenul 
imobilului alimentat; 

- lungimea traseului este de cca. 275ml, din care 39m în trotuarul cu numere 
impare al str. Petru Rareş, 5m subtraversare aleea adiacentă str. Petru Rareş şi 180m în 
trotuarul cu nr. impare al str. Petru Rareş; 

- adâncimea de pozare în trotuar este de 0,8-1,20m şi de 1,20 -1,50m la traversări 
de drumuri, lucrările urmând a se executa etapizat şi tronsonat fără întreruperea circulaţiei auto 
sau pietonale;; 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.07.2019 s-a constatat că în 
proximitatea lucrării există arbuşti sub formă de gard viu. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

în proximitatea arbuştilor/gardului viu, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radîcular ai 
materialului dendrologic. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul arbuştilot/gardului viu sau rănirea/ruperea ramificaţiilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea aflat în proximitatea traseulului 
lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti, împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1749280/6188/. 

oaAuasns 

CĂTRE, 

ELECTROCONS PROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilelor cu adresa 
Şoseaua Bucureşti-Târgovişte r . " , sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELECTROCONS PROIECT SRL, înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1749280/25.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6188/26.06.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:” Alimentare cu energie electrică a 
imobilelor cu adresa Şoseaua Bucureşti-Târgovişte nr.11F şi nr.HG, sector 1 ”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 

1 Bucureşti, Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- execuţie racord electric subteran 20kV din PTAB 7461 existent pe proprietatea cu 

nr. cadastral , cu acces din domeniul public, pe un traseu care va străbate trotuarul 

nr. impare din Şos. Bucureşti-Târgovişte, va traversa terenul dintre proprietăţile şi IE 

drum de pământ) si va pătrunde pe terenul proprietate privată cu până la 

PTAB 2092: 

- realizare racord electric din LEA pe proprietatea beneficiarului, cu amplasare stâlp 
nou proiectat, cu pozarea racordului electric subteran, prin trotuarul nr. impare din Şos. 
Bucureşti-Târgovişte, până la noul PTAB 2092 proiectat pe proprietatea beneficiarului. 

Traseul canalizaţiei electrice va afecta domeniul public pe o lungime de 195m, 
(trotuarul nr. impare din Sos Bucureşti-Târgovişte cu traversare drum de pământ) şi va avea o 
lăţime de 0,5m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor, în trotuarul nr. impare din Sos Bucureşti-Târgovişte există aliniament stradal 
sub formă de platbandă cu arbori plantaţi în aceasta. Pe terenurile proprietate privată unde se 
vor executa lucrările există vegetaţie spontană precum şi arbori-arbuşti. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate, 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând 
o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arborilor prin 
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 

planului coorodnator depus la documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


^ 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Q&A(/£2DB 

Nr. 1750489/6426/. 

CĂTRE, 

S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L. 

Strada Elena Farago nr.43, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucureşti 



Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru 
imobilul din str. Arh. Ion Mincu , sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr. 1750489/28.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6426/01.07.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: " Branşament de apă potabilă şi racord de 
canalizare pentru imobilul din str. Arh. Ion Mincu nr , sector 1 ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic 
definitiv nr. , Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. 

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz 

nr. emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, avize individuale emise 

de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare branşament de apă prin montarea subteran a unei conducte din 
polietilenă cu Dn 40mm şi lungime de 12m, care se va lega la conducta de apă potabilă din 
fontă Dn 100 mm, existentă în carosabilul din str. Arh. Ion Mincu. Pozarea conductei de apă se 
va realiza prin traversarea carosabilului şi trotuarului, pe traseul branşamentului existent (care 
se desfiinţează) până la căminul de branşament ce va fi realizat în incinta imobilului, la max. 2m 
de limita de proprietate cu domeniul public. 

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm, cu lungimea 
de 8 m, care va fi legat la canalizarea publică din beton Dn 30 cm existentă carosabilul din str. 
Arh. Ion Mincu. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va realiza prin săpătură, prin 
carosabil şi trotuar, până la căminul de racord ce va fi amplasat în incinta imobilului, la max. 2m 
de limita de proprietate cu domeniul public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.07.2019 s-a constatat pe 
traseul sau în proximitatea lucrărilor nu există arbori sau spaţii vg2i afectate de lucrare. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă şi este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale privid execuţia acestei lucrări. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



02 m m 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



CĂTRE, 

S.A. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în 
Bucureşti, str. Constantin Stere 'sector 1". 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD 
GRUP S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1751097/01.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
6479/02.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: "Branşament Gaze Naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, strada Constantin 
Stere, nr. sector 1 ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 18.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
donaţie autentificat sub nr. , Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de 

distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu 

nr. emis de Consiliul Local Bucureşti Sector 1 - ADP SI, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale 

emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă 
în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, 
cu lungimea de 6m ( 5m+1 m riser) şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de 
gaze propus va fi racordat la conducta de gaze, existentă în carosabilul din str. Constantin 
Stere. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin carosabil şi trotuar, la de 
limita de proprietate stângă a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va realiza în şanţ 
deschis, cu lăţimea de 0.4m realizat prin săpătură manuală. Adâncimea de pozare a 
branşamentului va fi de 0,5-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.07.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti, lucrările 
fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 18.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1751087/6483/. MAUa.ZDfl 

CĂTRE, 

S.A. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament Gaze Naturale pentru imobilul situat în 
Bucureşti, strada Plaiu Cornului, *" sector 1". 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD 
GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751087/01.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
6483/02.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: ” Branşament Gaze Naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, strada Plaiu Cornului, 
nr. sector 1 ”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 28.03.20191 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract 
de donaţie autentificat sub nr. , Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de 

distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu 

nr emis de Consiliul Local Bucureşti Sector 1 - ADP SI, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale 

emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă 
în: 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, 
cu lungimea de 7 m (6m +1 m riser) şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de 
gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn125 mm, existentă în carosabilul din 
str. Plaiu Cornului. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin carosabil, la 
de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.07.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti, lucrările 
fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială . 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism din 28.03.20191 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 

i * 


Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1751082/6484/ TF&AUii W 


CĂTRE 

SC AVI PROD GRUP S.R.L. 

Str. Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

i 1 1 t 


Referitor la lucrarea: .Branşament de gaze naturale pe str. Ceptura sector 2 , 

Bucureşti” 

9 

Ca urmare a cererii depuse de AVI PROD GRUP S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1751082/01.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6484/02.07.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: .Branşament de gaze naturale pe 
str. Ceptura nr. 28, sector 2, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

06.03.2019 emis de Primăria sectorului 2 împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de 
traseu nr. emis de ADP Sector 2, Clasarea notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz Misterul Culturii nr. 

, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, lucrarea 

constă în: 

- executarea unui branşament de gaze naturale din PE în lungime de 7,00m, din PE 
100 SDR 11 şi diametru 32,00mm, cuplat la conducta de distribuţie gaze naturale de presiune 
redusă cu diametru 90,00mm, existentă în carosabilul din str. Ceptura. 

Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură, la o 
adâncime de 0,50-0,90m pe o lungime a traseului de 7ml. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.07.2019 s-a constatat că în 
pe traseul nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti, lucrarea urmând a se executa în carosabil/ 
trotuar. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr emis de Primăria sectorului 2 împreună cu planul anexă - 

vizat spre neschimbare şi în baza Avizului tehnic de racordare nr. emis 

de Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Ptrezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale pentru execuţia acestei lucrări. 
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Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1754045,1756827,1759189/6845,7243,7507/ 

Către: SC APA NOVA SA - prin dl - solicită ridicarea exemplarului 

de la registratura PMB 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 8 B, sector 1 



Referitor la lucrarea: înlocuire arteră de apă potabilă pe Splaiul Independenţei - tronson 
cuprins între SP Grozăveşti şi şos. Cotroceni - sector 6 şi tronson cuprins între şos. 
Cotroceni şi Piaţa Operei, sector 5, Bucureşti 

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1754045/10.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6845/11.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1756827/19.07.2019, 1759189/29.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
7243/22.07.2019, 7507/30.07.2019, prin care solicitaţi defrişare a 3ex. arbori, situaţi în 
aliniamentul Splaiului Independenţei ce împiedică executarea lucrării: "înlocuire arteră de 
apă potabilă pe Splaiul Independenţei - tronson cuprins între SP Grozăveşti şi şos. 
Cotroceni - sector 6 şi tronson cuprins între şos. Cotroceni şi Piaţa Operei, sector 5, 
Bucureşti", cf. CU nr. şi Autorizaţiei de construire nr. 

, cu prelungirea valabilităţii până la data de , vă 

comunicăm următarele: 

1) în urma analizării documentelor existente la dosar: 

- Cerere; 

- Protocol de plantare nr. din data de , emis de ALPAB ; 

- Autorizaţia de construire nr. din , cu prelungirea 

valabilităţii până la data de ; 

- Memoriu tehnic; 

- Anunţ de începere lucrări construcţii autorizate nr. din ; 

- Plan de coordonare reţele edilitare anexă la A.C. nr. din 

i 

i 

- Certificat de urbanism nr. din ; 

- Foto vegetaţie. 

2) a verificării în teren din: 18.07.2019. 

3) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 

spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele lucrări: 

Defrişare: 

* 

Pe amplasamentul viitoarei lucrării - Alinimentul din Splaiul Independenţei de pe trotuarul 
adiacent zonei de protecţie al râului Dâmboviţei - dreapta acces ambulatoriu Spitalul 
Universitar de Urgenţă Bucureşti, sector 5 
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- 2 ex. Platanus sp. (platan) 0 25-30cm, h 8-1 Om 

-1 ex. Tilia sp. (tei) 0 25cm, h 8-1 Om 

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor executa prin 
grija proprietarului/administratorului legal al terenului cu o firmă abilitată, evacuându-se 
masa lemnoasă şi preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de 
acces, luândU'Se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur. 

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de 
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei 
lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în 
caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B nr. 
304/2009. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.6 M.B. nr. 304/2009 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti. în 
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 3ex. Tilia sp. 
(tei), cu balot de pământ pe rădăcină, circumferinţa tulpinii de 20-28cm, înălţime 5m, 
în Parcul Tineratului - zona Peluză Cuţitul de Argint, în perioada optimă de plantare din 
toamna anului 2019, de către SC APA NOVA SA, respectând Protocolul de plantare nr. 

din , încheiat între ALPAB şi SC APA NOVA SA - prin reprezentantul 

legal dl. Mihai Mihalache. Lucrările de întreţinere vor fi asigurate de SC APA NOVA 
SA, prin ALPAB. în cazul in care se constată uscarea materialului dendrologic nou 
plantat, după minim o perioadă de vegetaţie (primăvara 2020), SC APA NOVA SA are 
obligaţia replantării materialului uscat. 

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi 
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B în vederea verificării în teren a 
plantărilor în compensare. în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act 
normativ. 

în timpul lucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului 
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii. 

Defrişare: 3ex. arbori 



întocmit . 

Exp, Roxana PARASCA 



^ % ?0ig 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Mm m _ 

Nr. 1754621/6919/. 

CĂTRE, 

S.A. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. DSF PROJECT REŢELE S.R.L. 

- se va ridica de la Registratura PMB - 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pentru 
imobilul din Sos. Gheorghe lonescu Siseşti 



Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin DSF 
PROJECT REŢELE SRL pentru Roman Estera., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1754621/11.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6919/12.07.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Extindere conductă 
gaze naturale şi branşamente pentru imobilul din Şos. Gheorghe lonescu Siseşti nr. 
113F\ vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 11.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr , Memoriu tehnic, 

Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis 

de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Primăria 

Sectorului 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare extindere conductă gaze naturale cu conductă RP PE 100 SDR11 

Dn 125mm, din conducta existentă RP PE 100 SDR11 Dn 315mm pe Şos. Gheorghe 
lonescu Siseşti cu subtraversarea Şos. Gheorghe lonescu Siseşti. Conducta va fi 
montată subteran prin carosabil şi trotuarul Şos. Gheorghe lonescu Siseşti şi PE 
terenurile cu ’ 

Traseul conductei va avea lungimea de 212,00 m, Dn=125,00mm, de la punctul de 
racordare până la imobilul cu IE 272803 din şos. Gheorghe lonescu Siseşti nr.113F. 

- branşamentul pentru imobilul din şos. Gheorghe lonescu Siseşti nr.113F se 
va realiza din PE şi va fi conectat la conducta de distribuţie de presiune redusă nou 
proiectată, Dn 125,00mm. Branşamentul va fi executat pe domeniul privat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia există vegetaţie spontană. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 

1 Bucureşti împreună cu planul anexă, - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea 
lucrărilor şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Ol M MH9 
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Nr.1755145/7026/ 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


vmrm 


CĂTRE 

DOAMNA CARAIAN ABIGAIL ESTERA 

Str. Ghe. Ţiţeica nr. 15, ap M2, sect. 2 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

i 1 1 i 


Referitor la lucrarea: .Branşament de gaze naturale pe str. Emancipării 7, sector 2, 
Bucureşti " 

Ca urmare a cererii depuse de d-na CARAIAN ABIGAIL ESTERA, cerere înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1755145/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7026/16.07.2019 prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: “ Branşament de gaze 
naturale pe str. Emancipării nr. 17, sector 2, Bucureşti ”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ” din 

16.05.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu de 
specialitate, Aviz de traseu nr. emis de Primăria sectorului 2 - ADP Sect 2, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- executarea unui unui branşament de gaze naturale din PE în lungime de de 4,00 m, 
diametru 63,00 mm, cuplat la conducta de distribuţie gaze naturale, de diametru 125,00mm, 
existentă pe str. Emancipării conform avizului tehnic de racordare nr. 
emis de Distrigaz Sud Reţele. 

Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură 
manuală la o adâncime de 0,60m şi o lungime a traseului de cca. 4,00ml în carosabil şi trotuar 
din asfait/beton 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019 s-a constatat că în 
pe traseu] nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria sectorului 2 împreună cu planul anexă-vizat spre 

neschimbare şi în baza avizului DISTRIGAZ SUD Reţele nr. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 
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Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



02.AU6.2019 


Red: TB/5 qxJ30. 07J?019 prezentul aviz a fost postat pe site-ui PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr.l 755579/ 7081/ 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

» j 

Strada Domniţa Ancuţa nr.l, sector 1, Bucureşti 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P.( în viitor M.P.) 
pe Intrarea Bogdăniţa fi Intrarea Jijia, sector 1, Bucureşti” 

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST 
ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1755579/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.7081/17.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării " 
Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P.( în viitor M.P.) pe Intrarea 
Bogdăniţa şi Intrarea Jijia, sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism n din 

12.02.2018 şi prelungit până la data de 11.02.2020 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 

1, plan coordonator avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

• realizarea înlocuire conducta de distribuţie gaze naturale din OL3" şi 2” existente 
în carosabilul din într. Bogdăniţa şi intr. Jijia, cu conducte din PE100 SDR 11 Dn90mm, în 
lungime totală de L=134m, montate la aprox.0,5 m de conductele de gaze existente. Conducta 
de gaze propusă pe intr. Bogdăniţa se va cupla în conducta existentă din PE 100 SDR11 Dn 
125mm în dreptul imobilului cu nr.73 din str. Polonă şi va avea CT în dreptul imobilului cu nr.11 
din intr. Bogdăniţa. Conducta de gaze propusă pe intr. Jijia se va cupla la conducta propusă 
Dn 90mm pe intr. Bogdăniţa, la intersecţia cu intr. Jijia şi va avea CT în dreptul imobilului cu nr. 
8 din intr. Jijia. Traseul conductelor de gaze naturale propuse se va executa în carosabil, 
aprox.paralel cu traseul conductei ce se va înlocui, conform planului de coordonare depus la 
documentaţie. 

• Realizare înlocuire un nr. de 13 branşamente cu conducte executate din PE 
100 Dn 32 mm, ce vor însuma o lungime totală de 54m. Traseul de pozare a conductelor de 
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branşament va traversa parţial carosabilul şi troturarele aferente celor două străzi, conform 
planului anexă la documentaţie. Conductele propuse se vor monta în şanţ deschis cu lăţimea 
de max.0,6m, cu respectarea adâncimii de îngheţ, respectiv 0,9 m. 

2. La verificarea pe teren efectuată în data de 27.07.2019 s-a constatat că traseul 
conductelor de gaze naturale sau branşamentelor înlocuite nu afectează spaţii verzi sau 
arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate, 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 12.02.2018 şi prelungit până la data de 11.02.2020 emis de 

Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare. 

Având în vedere faptul că amplasamentul lucrărilor se află în "Zone Protejate", Zona 
95 - Polonă, avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale privind execuţia acestor lucrări. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi 
de respectare condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
SimonasASscţana POPA 



02 AUG. 2019 


întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINEŞGJJ 



Red D V V 3ex./29.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.Dmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.pho 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1697934,1750702/234, 6434/. 




CĂTRE, 

S.C M&D CONS INVESTIŢII S.R.L. 
prin 

Strada* ~ eşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR 

Str. Luigi Galvani nr.20, sector 2, Bucureşti 


Referitor ia lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din str.Dimitrie 
Pompeiui sector 2, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L. prin Domnul 
, înregistrată la P.M.B. cu nr.1697934/14.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.234/15.01.2019 şi completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1750702/28.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6434/01.07.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării:” Alimentare cu energie electrică a imobilului din 
str.Dimitrie Pompeiu nr.5D, sector2” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. / din 

04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fişa de soluţie nr. 

emise de E-Distribuţie Muntenia, Contract de vânzare-cumpărare 
autentificat cu nr. , Memoriu justificativ, Clasarea notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare alimentare electrică imobil prin pozarea subterană a două cabluri JT tip 
DC4146RO, 2x(3x150+95N) din PTZ 2269 existent în atelierul Colegiului Edmond Nicolau, apoi 
traseul canalizaţiei electrice proiectate va traversa spaţiul verde aferent colegiului menţionat, cu 
traversarea aleii de acces, prin terenul aferent imobilelor cu , până la 

imobilul alimentat, la noile firide de distribuţie, contorizare şi protecţie trifazate ce vor fi amplasate 
încastrate în clădirea imobilului cu nr.5D din str. Dimitrie Pompeiu. Lungimea traseului canalizaţiei 
electrice propuse va fi de 85 m, iar pozarea cablurilor se va realiza în şanţ cu lăţimea de 0,4m şi 
la adâncimea de 0,8-1,0m. 

2. Lucrările afectează spaţiile verzi aferente Colegiului Edmond Nicolau. 
în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele: 

în proximitatea materialului dendrologic existent pe amplasament, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. 
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în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din 
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi 
pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv inerbarea spaşiilor 
verzi. 

Menţionăm că, potrivit art. 6 din Legea 24 2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, - persoanele 
juridice au următoarele obligaţii:... "Ut c) să nu diminueze suprafeţele inventariate ca spaţii verzi”. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexâ-vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării, 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, 
precum şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Roxana Parasca 



Red:RP../ 3ex701.08.2019 j prezentul aviz a fost postat pe site-ui PMfî 

http^/www, pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.pho 

pe data de. 

06. AUG. 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1747105/5863/ == . 

Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - prin dl. - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe 
Bd. Timişoara sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747105/18.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5863/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării:, .Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Bd. Timişoara 
nr. 10, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Pian de coordonare reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.07.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 160m, astfel: 

• din PT 2815, prin carosabilul aleii Timişoara, apoi prin trotuarul nr. pare al bd. 

Timişoara, până la aproximativ 8,5m faţă de limita din partea stângă a parcului. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 






Bd. Regina Bisabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 





















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


U M 

Nr. 1747107/5864/ 

Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - prin dl. - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului Parc de agrement 
Sf. Andrei, fost Pan/a, sector 6, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747107/18.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5864/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului Parc de agrement 
Sf. Andrei, fost Pan/a, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 29.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 84m, astfel: 

• din T 2121, prin parcare, până la noul BMPT situat la aproximativ 1,2m faţă de 

limita din partea dreaptă a parcului. 

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea noului BMPT. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la 
condiţii meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
ai execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi’ 1 . Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Exd. Roxana PARASCA 



06. AUG. 2019 


Red:P R./3ex.-05 08 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http.//www.pmb.ro/institutij/primaria/directii/directia_mediu/avize_arborijn_consuUare/avize ii artoriJn_consuttare.ptip < pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1747110/5865/ 




Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - prin dl. - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Lascăr 
Catargiu nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747110/18.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5865/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Lascăr 
Catargiu nr. 29, sector V\ conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 65m, astfel: 

• din PTS 25, existent în trotuarul bd. Lascăr Catargiu, în dreptul imobilului cu nr. 31, 
subtraversează str. G-ral Grigore Mânu şi str. Henri Coandă, până la cutia de 
fuzionare proiectată la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 


1rafn 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



06. AUG. 2019 


Red.P R./3ex. 05.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaha/directii/directia_mediu/avize_ arbori in consultare/avize ^arboriJn^ consultare, php , pe dala de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1747558 / 5932 / 9 ^ M ^ * 

Câfre; SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - prin dl. - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Rondă 
nr. ' sector 2, Bucureşti 




Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747558/19.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5932/20.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Rondă 
nr. 27-29, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de 35m, astfel: 

• din CD 577, existent în dreptul imobilului cu nr. 17 din str. Rondă, prin trotuarul 

nr. impare al str. Rondă, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 


Bd Reg m Bsabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti, România 


l45\l *ll 









Având în vedere ceSe constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. ^ 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h t din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



06. AUG. 201P 


Red:PR./3ex.-05.08.2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize, arbon_in_consu!tare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1748048 / 6003 / 13 9. ^ 0,14 = 

Către: SC E-Distribupe Muntenia SA - prin d-na - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa 
şos. Străuleşti nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748048/20.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6003/21.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate^ privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. Străuleşti 
nr. 125-127, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de Administraţia Străzilor, avizul 
Ministerului Culturii nr. 623/ZP/20.04.2018), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 70m, astfel: 

• din PTZ 3579 din şos. Străuleşti, prin trotuarul nr. impare al şos. Străuleşti, până la 

aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5 r litera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 

întocmit: 

Exp Roxana PARASCA 




0 & AUfi 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1748070/6004/ 




Către : SC ELMAROM GRUP SRL - prin d-na - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Theodor 
Pallady nr. , sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748070/20.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6004/21.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Theodor 
Pallady nr. 34, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 180m, astfel: 

• din T 4809, subtraversează bd. Theodor Pallady, continuă prin trotuarul nr. pare al 

bd. Theodor Pallady, până la aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării din platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cete constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi* 1 . Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona- 



întocmit: 

Exd. Roxana PARASCA 
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Red. P. RJ3ex.-05.08.2019 - prezentul aviz a Fost postat pe site-ul PMB 

http //www.pmb ro/institutii/primaria/directii/directia_ ii mediu/avize_art)oriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare php , pe data de 


Bd Regina EJisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. România 











PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1749041,1758592 / 6189,7420 / ţ) 9, $19 

Către: DL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament elecric pentru imobilul situat pe str. Snf ănileşti nr. 
sector 1, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749041/25.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6189/26.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1758592/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7240/26.07.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament elecric pentru 
imobilul situat pe str Sfrănileşti nr 46, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m, astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul str. Stănileşti, perpendicular, până la limita din 

partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1753978 / 6843 / U 9- -- ‘ 

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii 
Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. str. Dr. Paul 
Orleanu, str. Ghe. Danielopol, str. Palatul Justiţiei, str. Sf. Apostoli, alei, parcări şi spaţii 
verzi aferente bloc IC, ICI, 2A, 2A1, 2B, 2B1, 2C, 2C1, 3C, 3B, 3A, 4A, AB, 12, 13, 14 
de pe bd. Unirii, bloc 15, 16, 17 de pe Splaiul Independenţei şi pe terenul cu IE 213474, 
cu conducte şi instalaţii de racordare din PE lOOmm SDR 11, sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753978/10.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6843/11.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. str. Dr. Paul 
Orleanu, str. Ghe. Danielopol, str. Palatul Justiţiei, str. Sf. Apostoli, alei, parcări şi spaţii 
verzi aferente bloc IC, ICI, 2A, 2A1, 2B, 2B1, 2C, 2C1, 3C, 3B, 3A, 4A, AB, 12, 13, 14 de 
pe bd. Unirii, bloc 15, 16, 17 de pe Splaiul Independenţei şi pe terenul cu IE 213474, cu 
conducte şi instalaţii de racordare din PE lOOmm SDR 11, sector 4", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor şi DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 02.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 1696,16m, astfel: 

• în carosabilul str. Dr. Paul Orleanu, str. Ghe. Danielopol, str. Palatul Justiţiei, str. Sf. 
Apostoli, alei parcări şi spaţii verzi aferente bloc IC, ICI, 2A, 2A1, 2B, 2B1, 2C, 
2C1, 3C, 3B, 3A, 4A, AB, 12, 13, 14 de pe bd. Unirii, bloc 15, 16, 17 de pe Splaiul 
Independenţei şi pe terenul cu IE 213474. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a 
arborilor aflaţi în aliniament din vecinătatea traseului lucrării. 

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare şi 
anume că în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
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altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare îarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1754530 / 6911/ 0 & M 

Către: SC ELMAROMGRUP SRL 

Calea Rahovei nr. 196, sector 5 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea pentru racordarea la RED a imobilului situat pe 
B-dul Expoziţiei nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754530/11.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6911/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea pentru racordarea la RED a imobilului situat pe 
B-dul Expoziţiei nr. 1, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, cu prelungirea valabilităţii până la data de , memoriu tehnic, 

aviz tehnic de racordare nr. 931063 din 30.03.2017, emis de E-Distribuţie Muntenia, Act 
de alipire), vă comunicăm că Direcţia de Mediu a emis avizul nr. 
5396/1635269/29.07.2018, conform C.U. nr. , cu lungimea 

traseului lucrării de 2900m, având în vedere că lucrarea se execută conform C.U. nr. 

cu prelungirea valabilităţii până la data de 
având acelaşi traseu, se avizeză condiţionat, astfel: 

• din staţia Băneasa prin trotuarul nr. impare al str. Biharia, apoi prin trotuarul nr. 
pare al B-dului Aerogării, subtraversează B-dul Aerogării în apropierea intersecţiei 
cu B-dul Ficusului, continuă prin trotuarul nr. impare al B-dului Aerogării, continuă 
prin trotuarul nr. impare, apoi trotuarul nr. pare al B-dului Ficusului, prin trotuarul 
nr. impare al str. Elena Văcărescu, până în apropierea intersecţiei cu şos. Bucureşti 
- Ploieşti, prin trotuarul nr. pare, apoi prin trotuarul nr. impare al şos. Bucureşti - 
Ploieşti, subtraversează aleea de acces la Casa Presei Libere şi B-dul Poligrafiei 
continuă prin trotuarul Pieţei Presei Libere până la intersecţie cu B-dul Mărăşti, prin 
trotuarul nr. impare al B-dului Mărăşti şi prin trotuarul nr. impare al B-dului 
Expoziţiei, subtraversează B-dul Expoziţiei în dreptul imobilului cu IE 269656, 
continuă prin trotuarul nr. impare ai B-dului Expoziţiei până în dreptul imobilului 
alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament în vecinătatea traseului lucrării, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 

faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
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lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut ca în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, avef 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art,4< lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1752772/6713/ 

Către: SC IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL - solicită ridicarea exemplarului 
de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6 





Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
bd. Timişoara, Intrarea Silistraru, str. Cutieru Alexandru nr. şi propietate 

particulară, sector 6, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1752772/05.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6713/08.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
bd. Timişoara, Intrarea Silistraru, str. Cutieru Alexandru şi propietate particulară, sector 6", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 660m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul bd. Timişoara, pe partea imobilelor cu nr. 
impare, subtraversează bd. Timişoara, continuă prin carosabilul Intrării Silistraru, 
prin carosabilul str. Cutierul Alexandru şi continuă pe proprietatea particulară cu IE 
232693, până în dreptul scărilor 3, ale blocurilor C2, C3, unde are CT; 

• se avizează execuţia a 8 branşamente noi; 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din bd. Timişoara. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut câ în cazuî în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




DIRECTOR EXECUTIV 
POPA 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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Direcţia de Mediu 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Nr. 1752882 / 6718 / 7? 

Către: S.C. POWER PROIECT S.R.L 
B-dul Banu Manta nr.2, mansardă, ap.5, sect. 1 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Jiului 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752882/05.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6718/08.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Jiului nr.8, 
sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. f â 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 51 m (din 
care 30m sunt pe domeniul public), astfel: 

• se manşonează în cablul existent, în trotuarul nr. pare al str. Jiului, viz-a-viz de 
str. Pătulea, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Jiului, până la aproximativ 
32m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 


Red:A.A./3ex.-08.08.2019 -1 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

f 



Nr., 1716787,1757592 / 1818,7320 / 

1 4. Aue 20 ? 

CĂTRE: 

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI Şl AGREMENT BUCUREŞTI 

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

MAS ART DESIGN S.R.L. 

Strada Povernei nr. 34, Parter, ap.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Sistem de irigaţii în Parcul Caro11, sector 4, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI Şl 
AGREMENT BUCUREŞTI, înregistrată la P.M.B. cu nr.1716787/08.03.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.1818/11.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B cu 
nr.1757592/23.07.2019 şi Direcţia de Mediu cu nr, 7320/24.07.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: "Sistem de irigaţii în Parcul CaroI I, 
sector 4, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan 
de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare sistem de irigaţii prin montarea subterană a unei reţele de transport 
şi distribuţie a apei de stropire formată din conducte din PEID cu De 125-32mm, ce vor fi 
montate în spaţiile verzi ale parcului. 

■ realizare staţie de pompare (modernizare cea existentă) şi 2 rezervoare de 
stocare a apei de udare, ce vor fi amplasate în vecinătatea staţiei de pompare; 

Montarea conductelor de transport şi distribuţie a apei se va realiza îngropat, în 
şanţuri executate manual sau mecanizat, cu lăţimea de min.10-20cm şi adâncimea de 
min.40cm-80cm. 

în zonele cu plantaţii dese s-au prevăzut sisteme de udare prin picurare ce aplică 
o cantitate de apa redusă direcţionată către rădăcina plantelor. Pentru zonele din 
vecinătatea monumentelor istorice existente în Parcul Ca rol I a fost prevăzut sistem de 
udare a gazonului cu ajutorul unui furtun de picurare subteran, pentru a evita stropirea 
monumentelor istorice. Poziţionarea în teren a aspersoarelor se va face de către 
executant astfel încât să nu fie afectat materialul dendrologic existent în parc. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.08.2019 s-a constatat 
că lucrările se vor executa în spaţiile verzi aferente Parcului Carol I, unde există material 
dendrologic specific parcului, material dendro-floricol, alei şi mobilier urban. Lucrările nu 
vor afecta vegetaţia existentă, amplasamentul lucrărilor fiind înscris în Lista 
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Monumentelor Istorice actualizată în 2015, cod B-ll-a-A-19016, Parcul Caro11 şi în 
zona protejată nr.82, parcuri istorice - Parcul Carol, cu grad de protecţie maxim. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
execuţiei lucrării menţionate. 

Prezentul aviz este valabil numai cu respectarea următoarelor condiţii: 

Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108.: 

în proximitatea arborilor existenţi în spaţiul verde afectat de traseul reţelei 
proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor 
din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m -1,5 
m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului 
rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea 
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic 
poate fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem 
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 
Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestora. 

Terenul unde se vor executa lucrările va fi împrejmuit şi semnalizat 
corespunzător; 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit b) din Anexa nr. 1 la H.C.G M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mari^naROPA 



întocmit 

Exp, Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1729244,1753523 / 3263,6792 / 

K AUG 20tf 

Către: SC MBEINVESTMENT CONSTRUCTION SRL - prin 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: Extinderea reţelei publice de apă potabilă şi reamplasarea 
branşamentului de apă potabilă de la Lukoil şi devierea reţelei de canalizare pentru 
eliberarea amplasamentului din Intr. Vagonetului nr. , sector 6, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729244/17.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3263/18.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1753523/09.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6792/10.07.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extinderea reţelei publice 
de apă potabilă şi reamplasarea branşamentului de apă potabilă de la Lukoil şi devierea 
reţelei de canalizare pentru eliberarea amplasamentului din Intr. Vagonetului nr. 1 C 
sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. â 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data 
de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o suprafaţă de 
753mp, astfel: 

• se execută prin parcarea adiacentă imobilului din Intrarea Vagonetului nr. IC, până 
în dreptul incintei Lukoil, terenul din dreapta blocului nr. 10; 

• reamplasarea branşamentului de apă potabilă al incintei Lukoil; 

• desfiinţarea vechiului branşament; 

• se vor execută branşamente de apă din extinderea propusă la imobilele autorizate; 

• devierea canalului existent în vederea eliberării amplasamentului din Intrarea 
Vagonetului nr. IC, are traseul prin aleea adiacentă imobilului; 

• canalul proiectat este preluat de canalul existent în carosabilul aleii adiacente 
imobilului din Intrarea Vagonetului nr. IC; 

• se execută racorduri de canalizare la conducta nou proiectată la imobilele 
autorizate; 

• desfinţarea vechii canalizări; 

• fără afectarea vegetaţiei existente la limita de propietate pe imobilul din Intrarea 
Vagonetului nr. IC şi spaţiu verde bloc 10. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de Im-I.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 

manevrarea utilajelor din dotare. _ 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată în scopul menţinem 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctul >e. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 

meteo nefavorabile, . , rt ...... .. _ 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 

al execuţiei lucrărilor menţionate. ... 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 

inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h. din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform HC.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, îit.b. . 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se exec ută lucrări de defrişare sau 

tosloţsfCi 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana PQPA 

PJ f sjltf. 



întocmii: 

Exp. Roxana PARASCA 
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Nr. 1752962/6753/ 


Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA - prin dl. — solicita ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuia nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Natatiei 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752962/08.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6753/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Nataţiei 
nr. 45, sector 1", conform documentaţiei depuse {C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 80m, 
astfel: 

• din CT existentă în trotuarul str. Piatra Morii, în dreptul imobilului cu IE 222949, 

străbate trotuarul nr. pare al str. Piatra Morii, apoi prin trotuarul nr. impare al str. 

Nataţiei, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cefe constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii' să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art,4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sa u 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1754488,1760847 / 6913,7760 1 4. AUG 

Către: SC IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL - prin dl - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Intrarea Batasani sector 5, Bucureşti 

Referitor ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754488/11.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6913/12.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1760847/02.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7760/05.08.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "Extindere reţea de 
distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Intrarea Batasani, sector 5", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 36m, 
astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Intrării Batasani din dreptul imobilului cu nr. 
36, continuă prin carosabilul nr. pare al Intrării Batasani, până la aproximativ 4m 
faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POP^ l0 Q\ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1755000/7023/ 1 4, AUR 20? 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă pentru imobilul din Şos. Chitilei nr. , sector 1 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755000/15.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7023/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă pentru imobilul din Şos Chitilei nr.21, sector 1, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. t a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 8, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul şos. Chitila, perpendicular, până la 
aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Red:A.A./3ex.-08.08.2019 * prezentul aviz a fost postat pe slte-ul PMB (J 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcjia de Mediu 


— solicită ridicarea 


Nr. 1760466/7690/ ] L M ?f} ;n 

Către ; SC ELECTROTEST SRL - prin dl. 
exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Retorilor la '^^^^rgla electrică a Imobilului situat pe Aleea Lacul 
n- R ® fe ; i ; or , ,a cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr 1760466/01 na onio eJ t Q 

nr izr-129, sector 6 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr 

coronare re,e,e ’M* S" 

e'? n ^Te'07 e 08201 D 9 U V?.“T**" u^Sri^^ 

luTgLedetlOm.asHel ' C ° nSta,at ° a IUCrarea se Va “> subtera "' P° ° 

nămâln 4784 ?l PT 1034 ? existe . nte în Drumu l Mănăstirea Sihăstria (drum de 
Mă 71 - 0 !-’ Se o T- n?0neaza cab,urile în dreptul drumului de servitute în Drumul 
Manastirea Sihăstria, apoi continuă prin drumul de servitute, până la noul PT 

Buc^ ?r 

c _ii^... Pentru °r i î? e m °dificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz aveţi obliaatia 
solicitam revizuim acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. ’ 9 * 

i fi! zarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

a^OfT nr* 3IMC009, priv^ Normele (te protecţie 

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. protecţie 

toaietare e nţl ° n m ° ă în b3Za acestui avlz pu se execută lucrări de defriş are sau 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana 

întocmit: 




V* / s 

Red P.R./3ex.-08.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hflpJft^wffnb.roflngllhia/pfiniarta/dwcWdiwcte_me<llu/.rizB_artKirt_h>_co«« l illafe/avtee_arbort_in_cttiaj<lai..ptip , pa «a a. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


U.W6.»» 

Nr. 1760112/7595. 


CĂTRE, 

S.C ELECTROCONS PROIECT SRL 

(solicită ridicarea răspunsului de la registratură) 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Şos. Electronicii nr.44 


Referitor la lucrarea: “Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a imobilului din 
str. Menuetului nr. , Sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de societatea SC ELECTROCONS PROIECT SRS 
pentru E-Distribuţie Muntenia S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1760112/31.07.2019 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr.7595/01.08.2019, prin care se solicită emiterea avizului 
privind executarea lucrării: ” Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a imoblilului 
din str. Menuetului nr. 8, Sector 1, Bucureşti ”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Aviz de Traseu nr. , Contract de vânzare cu 

încheiere de autentificare nr. de notar public , Aviz 

Primăria Sectorului 1 nr. , Clasarea notificării nr 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 
încadrare în zonă, avize individuale ale administratorii reţelelor tehnico-edilitare), , 
lucrarea constă în: 

- realizare branşament electric trifazat subteran nou, cu cablu 3x150+95N, 
din cutia de distribuţie (FDCP) existentă aflată în dreptul imobilului situat pe str. 
Menuetului nr.6. Traseul străbate trotuarul numerelor pare al străzii Menuetului, pe o 
lungime de aprox. 32m, până la un FDCP şi Cutie Furnizare amplasate la limita de 
proprietate stânga a imobilului din str. Menuetului nr. 8, sector 1. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau 
arbuşti, lucrările fiind executate prin trotuar. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 

condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau. d e 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. . ernis de Primăria 

Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. 

Datorită faptului că lucrările aferente branşamentului electric propus se vor 
executa pe teren situat în Zone protejate* zona 83-Parc Herăstrău, prezentul aviz este 
valabil numai in prezenta avizului Ministerul Culturii si Identităţii Naţionale. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Expert Parasca Roxana 



RediAAV 4ex713,08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http;//www. Dmb.ro/institutii/Primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consuttare/avize arbori 
pe data de .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DinecŞa de Mediu 


Nr. 1/55913 / 7124/ %){0 

SiS'" ^ >MPEX SRL ~ m "' CHS ridlca ™ «*> /a 

sss^ssissa ^isszzzt c - ra ■ 

□irec^a R de ^diu "n7 7 a i24n8 oTsO^^cTr^n,' ^ ?' . 17 Ş 591 ^7.07.2019 ş i ta 
Notificării d 22.10.2018, a planurilor anexate şj Memoriului tehnic, Clasarea 

iaASSSSS ?SW 

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Jilavei, prin drumul de servitute 

(d/um de ple« f ), până o aproximativ 0,5m fa t â de limte din partea aS^ 
imobilului din Drumul Creţeştilor nr 78 M P a stângă a 

Nom f. 

B^ureşd, vâ facem 

aV * ava » 

ssSSŞsSSa 

toaletare 8 ^ 00801 Că baZ9 aCeSlUI avjz au se execută lucrări d* rtefrte o^- 

Prezentulaviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOj 
Simon 



întocmit 


aviz a fost postat pe site-ulPMB 

^ tr Wd^octii_^>aţjt u /pvize_artjori_ln_consultara/evtza_a rl>ori_jri_ccnsiritare php , pe date de ./.L& 



IASCA 


Bd Regina Elsabeta nr 47. cod poştal 050013 sector a. fiueunti. Randnb 
Tel 021.305 55 DO 
MtpJ/www omb n> 

































PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1737942,1755435,1758307 / 4596,7080,7414/ 26. 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin d-na - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor ta lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Duetului 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor ta cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737942/20.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4596/21.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1755435/16.07.2019, 1758307/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
7080/17.07.2019, 7414/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Duetului nr. 
98, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în 

urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 350m, astfel: 

• din CD 778 existent în trotuarul str. Stănileşti, prin trotuarul nr. pare al str. Stănileşti, 
trotuarul nr. pare al str. Cireşoaia, trotuarul nr. pare al str. Fabrica de Cărămidă, 
trotuarul nr. pare al str. Duetuiui, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicuiar al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicuiar al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar ai 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



u 
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Red:P.R./3ex,-14 08.2019 * prezenlul aviz a fost postat pe site-ul PMS 

http7Avww.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_medfu/avize_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare php H pe data de 



DIRECTOR 
Simona-, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 


Nr. 1741953,1755508 / 5235,7073 / 

Către : SC PROMPT GAZ SRL * ® ^ 2019 


Str. Staminelor nr. 2, sector 5 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Zăbrăuţului nr. , sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741953/30.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5235/31.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1755508/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7073/17.07.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "Extindere reţea de 
distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Zăbrăuţului, sector 5", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. *, a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADP sector 
5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 21 m, astfel: 

• dinconducta existentă în carosabilul str. Zăbrăuţului, în deptul imobilului cu nr. 4, 
prin carosabilul str. Zăbrăuţului, până la aproximativ Im faţă de limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

nen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



Red:P.R73ex.-14 08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1748291 / 6049 / 2 6. AUG 2019 

Către : SC APA NOVA SA — prin d-na — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Separare consum de apă potabilă pentru apartamentul nr , 
corp din imobilul situat pe str Spătarului nr , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748291/21.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6049/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Separare consum de apă potabilă pentru apartamentul nr 4, corp A 
din imobilul situat pe str Spătarului nr 27, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma 

verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 2m, astfel: 

• din branşamentul existent în carosabilul str. Spătarului, prin carosabilul şi 
trotuarul str. Spătarului, până la aproximativ Im faţă de limita din partea stângă 
a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 


Red:P.RJ3ax.-14 08.2019 - prd»&^Mjz«.i 
http^/www.pmb.ro/institutii/phman^ 



postat pe site-ul PMB 

i_mediu/avize_arborijn_consuttafe/avize - art)orijn_consultare.php „ pe data de, 


întocmit: 

Exp. Rpxana PARASCA 


1 a AUG. 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1749897/6226/ 2 6. AUG. 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea 
Cumidava nr. (fost Aleea Buridava nr. ), sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749897/26.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6226/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea 
Cumidava nr. 32-34 (fost Aleea Buridava nr. 21-23) , sector 2, conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil 
emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2,5m, 
astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Aleii Buridava, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. RoxanaPARASCA 


19. AUG. 2013 


http^/www.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/dinectia_mediu/avize_afbori Jn.consultare/avize^arboriJn.consultane.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


O 

O 



Nr. 1749938 / 6233 / j 6. AUG Î01? 

Către: S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Timişului nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749938/26.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6233/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Timişului, 
nr.33, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Timişului, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 


toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXE* 
Simona-Marian 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1751605/6542/ 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
Calea Victoriei nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751605/02.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6542/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
Calea Victoriei nr. , sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 24m, astfel: 

• din PT existent în trotuarul Căii Victoriei colt cu Calea Griviţei, prin trotuarul Căii 
Griviţei, până la aproximativ 9m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 



Nr. 1751163/6543 / 26 W m 

Către : SC E-Distribupe Muntenia SA - prin D-na - solid 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a obiectivului 
Taberei nr. , sector 6, Bucureşti 


, Drumul 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751163/02.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6543/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a obiectivului UM02472, Drumul 
Taberei nr. 7 D, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

cu prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate şi 

Memoriului'tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm ca, in urma 
verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat ca lucrarea se va 

executa subteran, pe o lungime de 1350m, astfel: 

• din staţia Răzoare, prin carosabilul str. fundaş Anghel Mihail, trotuarul nr. pare a 
bd. Vasile Milea, subtraversează bd. Timişoara, continuă prin trotuarul nr. pare al 
bd. Vasile Milea, subtraversează Drumul Taberei, continuă prin trotuarul nr. impare 
al Drumul Taberei, până în dreptul obiectivului UM02472. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectam distanţelor 
minime fată de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 

Reţele edilitare subterane. Condipi de amplasare. 

' Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucram, săpătură 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care sa nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată in scopul menţineri 
distantei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţiona sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. . . 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular a 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în căzui în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de De 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare, ---*- 

„ Bene ficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1751373,1756630 / 6545,7216 / 26. AUG 2019 

Către: SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA - prin dl. - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spatii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Dealul Aluniş, pe drum de acces şi pe drumuri de servitute particulară, a 
imobilului cu nr. din Drumul Dealul Aluniş, sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751373/02.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6545/03.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1756630/18.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7216/19.07.2018, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de 
distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Drumul Dealul Aluniş, pe drum de acces 
şi pe drumuri de servitute particulară, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 193m, astfel: 

• din conducta existentă în Drumul Dealul Aluniş (drum de pământ), prin drumul 
de servitute, până la aproximativ 11m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEC^jmc lfiA 
Simona-MarianaşfiQPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 



Direcţia de Mediu 


Nr. 1752078/6584/ ., lp on 

AUG. 2019 

Către: SC Best E/ectroproiect S.R.L. - solicita ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Icoanei nr , 
sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752078/03.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6584/04.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Icoanei nr. 12, sector 
2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 3m, astfel: 

• din cablul esistent în trotuarul str. Icoanei, perpendicular, până la aproximativ 
25m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1753212/6754/ 26 Al/6. 2019 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe 
str. Renaşterii nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753212/08.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6754/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe 
str. Renaşterii nr. 56, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
07.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din nişa existentă în trotuarul str. Renaşterii la imobilul cu nr. 54, se intră în nişa 
imobilului alimentat, limita din partea dreaptă. 

• fără afectarea trotuarului. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

loxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1753214 / 6756 / 2 6, AU& 20)9 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Căpriorilor nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753214/07.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6756/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Căpriorilor nr. 5 B, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 40m, 
astfel: 

• din PT 4660 existent în str. Horia Măcelariu, subtraversează str. Horia 
Măcelariu, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Horia Măcelariu, până la 
aproximativ lOm faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



Red:P Ri3ex.-14 08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uî PMB 1 9 . AUG. 

http://www.pmb ro/instrtutii/primaria/dIrectii/directiajnediu/avize_arbori_in_consuttare/avize_arbori_in_consuttare.php . pe data de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

eofnâriin la Corn*J' ftpocon* 


Nr. 1761545 / 7833/ i 

CĂTRE, 

S.A. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Străzilor Bucureşti 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1 „ Sector 1 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă cu branşament gaze naturale Strada Calea 
Văcăreşti i Bucureşti sector 4” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO 
CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1761545/06.08.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu 
nr.7833/07.08.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: ” Extindere conductă cu branşament gaze naturale Strada Calea Văcăreşti nr. 214, 
Bucureşti sector 4", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism ii 697605 din 

08.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, plan de 
coordonare reţele, Avizul i -/10.07.2019 al Comisiei Tehnice de Circulaţie, Contract de 

Vânzare-Cumpărare cu încheiere de autentificare din 15.06.2016, Memoriu tehnic, 

Acord de acces t/07.07.2017 emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu 

707.05.2019 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

t/29.03.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale 
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- Extindere conductă gaze naturale RP PE SDR11 DN125mm, în lungime de 27m, din 
conducta RP PE 100 SDR11 Dnl lOmm, deja existentă pe calea Văcăreşti, sector 4. 

- Conducta proiectată va fi montată subteran prin carosabilul Căii Văcăreşti, pe partea 
numerelor pare, până în dreptul imobilului cu nr. 214, unde are CT, la limita dreaptă a 
proprietăţii. 

- Se va realiza un branşament nou, individual, din PE100 SDR IIDn 63mm, cu lunigimea 
de 7m( din conducta RP PE SDR11 DN125mm) şi a unui PRM aferent 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.08.2019 s-a constatat că pe 
trotuarul aferent imobilului cu nr.214 din Calea Văcăreşti există platbandă de spaţiu verde cu 
lăţimea de aprox. 0,5 m în care sunt plantaţi arbori, iar lâ 1,5 m faţă de limita din partea dreaptă 
a proprietăţii există plantat un ex. Fraxinus (frasin) cu diametrul trunchiului de 10 cm şi h=5m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- In proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu şe execută lucrări de defrişare sau de toaleta re, 
iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială şi refacerea 
platbandei de spaţiu verde afectată de lucrări. 

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 

Urbanism nr 147R1697605 din 08.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condiţiilor din aviz atrage anularea 
acestuia. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 

Expert Florentina POPESCU 


Red:AA.J 4ex./2L08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpi//www pmb fo/lnstitutîiyDrimaria/diredii/directia mediu%vize arbori in eo nsultare/av ize arbori in consultare oho 
pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.l755661 17072 
CĂTRE, 

S.A. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în 
Bucureşti, str. Slăveşti ;ector 1“. 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI 
PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.l755661/16.07.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 7072/17.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării: " Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în 
Bucureşti, str. Slăveşti nr. 7-9, sector 1 ”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism f </1727489 

din 16.05.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub i '“'11.04.2006, Memoriu tehnic, 
Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale r 1/17.12.2018 emis 

de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu i >728.05.2019 emis de Consiliul Local 
Bucureşti Sector 1 - ADP SI, Clasarea notificării 702.04.2019 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împreună cu Avizul Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale J/11.07.2019) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 
32mm, cu lungimea de 3m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de 
gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din str. Slăveşti. 
Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin subtraversarea parţială a 
carosabilului şi a trotuarului străzii Slăveşti, până ia firida situată la limita din dreapta a 
proprietăţii de la nr. 7-9. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.08.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau 
arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 

favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Datorită faptului că lucrările aferente se vor executa pe teren situat în Zone 
protejate: „95-Polonă”, prezentul aviz este valabil numai în prezenta avizului Ministerul 
Culturii si Identităţii Naţionale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism 71727489 din 16.05 2019 emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti împreună cu planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea 
lucrărilor şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR'EXECUTIV, 

Simofta-Marjşîţa t?QPA 



întocmit, 

Expert. Florentina POPESCU 



Red: A A./ 4ex,/2î.08.2019 - prezentul aviz a fosl postat pe sile-ul PWR 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1761915 / 7885 / 2 9. AU6.2019 


Către: 

SC ENGIE ROMANI A SA prin SC FAVEO CONSULTIG SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam 8, şi 10 sector 6 


Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii 
Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa strada 
Tudor Gociu nr. 23 D, sector 4, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761915/07.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7885/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Branşament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa strada Tudor 
Gociu nr. 23 D, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. 9 din 

06.12.2018, a planurilor anexată şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul de traseu nr. 
'" '24.06.2019 emis de Primar sector 4, avizul Ministerului Culturii * '11.04.2019, 

contractul de vânzare cumpărare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 23.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
5m, astfel: 

• Pe servitutea de trecere perpendiculară pe str. Tudor Gociu , cu subtraversarea 
acesteia până la firida de alimentare a imobilului 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, deoarece este situate în Parcelarea Progresulaflată pe Lista Monumentelor 
Istorice. Poz.193 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
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friguros, conform ceior specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 
privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simo >PA 



Q. 


întocmit 

Exp. Florentina pr*Di=Gri / 
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2 6. Alin im 


Red:PF./5ex.-26.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http //www. pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia _mediu/avize_arboriJn^consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

29.W16.OT 

Nr. 1 760593 / 7694 / j 9. Soft- 38 

Către: Străuleşti Lac Alfa SA 

(solicită ridicarea avizului de la registratura PMB) 

SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 



Spre ştiinţă: 

• Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: "Branşament de apă şi potabilă, branşament de incendiu şi racord 
de canalizare a ansamblului de locuinţe situat pe şos. Chitilei 242D" 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760593/01.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7694/02.08.2019 „Branşament de apă potabilă, branşament de 
incendiu şi record de canalizare a ansamblului de locuinţe situate pe şos Chitilei 242 D"vă 
vă comunicăm următoarele: 

Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism ' 3” din 

19.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă, Contract 
de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , Memoriu Justificativ, Aviz 

emis de către Administraţia Străzilor Bucureşti nr. Clasarea notificării 

9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele 
individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) 
lucrarea constă în: 

1. Realizare branşament de apă cu diametrul Dn 100 mm cu o lungime de 8m, 
aceasta se va racordara la conducta publică existentă pe Şos. Chitilei (De 180 mm) 

, în căminul de branşament proiectat, amplasat în incinta imobilului, la max. 2m de 
limita de proprietate. 

2. Realizare racord de canalizare cu o lungime de 7m, care va colecta şi evacua 
apele uzate în conducta publică de canalizare existentă, ce subtraversează 
Şos. Chitilei şi descarcă în colectorul existent Dn 240cm. în trotuarul din partea 
opusă a imobilului, se va amplasa un cămin de inspecţie nou urmând ca acesta să 
devină componentă a reţelei publice de canalizare. 
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in urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială . 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism 96/14TEIDD/C/8993" din 19.03.2019 emis de Primăria 
Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea 
lucrărilor şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Red;AA/3ex08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 

http^/www.pjnb-ro/înstitutii/primaria/directii/dîrectia^mediij/avize_arboriJn_consultare/avtze_arbonJn_consuttare,php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1748493/ 6051 / 2 g ^ 


SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
pentru SC Engie SA 


Spre ştiinţă: 

• ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: „ Branşament gaze naturale în strada Aleea Meteorologiei 
B, Sector 1, Bucureşti “ 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748493/21.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6051/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament gaze naturale în strada Aleea Meteorologiei nr. 26B, 
Sector 1, Bucureşti", conform documentaţiei depuse (C.U. din 21.06.2019, a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 124.04.2019 emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare / 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 24.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o lungime de 
4,5m, astfel: 

• Realizare branşament de gaze naturale nou, din polietilenă Dn32mm, având 
lungimea de 4,5m, lăţimea săpăturii de 0,40m. Traseul de pozare a 
branşamentului propus va fi realizat prin carosabil şi trotuar, la limita dreapta a 
imobilului alimentat. Racordarea se va face din conducta existentă în Aleea 
Meteorologiei. ( drumul de acces/servitute) 

• Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau 
arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



26. AUG. 2013 


Red:AA/3ex.~2£08,2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1754576 /6917/. . -2-ft 
CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea:"Alimentare cu energie electrică prin branşament subteran" a 
imobilului din Bucureşti Intrarea Tudor Ştefan sector 1” 

Ca urmare a cererii depuse de E-Distribuţie Muntenia SA prin împuternicit 
Florentina Tănase, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754576/11.07.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.6917/12.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea 
lucrării: " Alimentare cu energie electrică prin branşament subteran” a imobilului din 
Bucureşti, Intrarea Tudor Ştefan nr. 46, sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
nr.142/3TEIDD/T/10612 din 12.04.2019, emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu 
planrile anexă, Memoriu tehnic, Plan de Coordonare reţele, Aviz Comisia Tehnică De 
Circulaţie nr.4105/5740/22.04.2019, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare 
nr 632 de notar public Bănuţă Georgeta, Aviz de traseu ADP Sector 1 
nr.08413/23.05.2019, Clasarea notificării nr 12654/04.06.2019 emisă de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti, , avize individuale ale administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare), lucrarea constă în : 

- racordare branşament subteran nou trifazat în cablu 3x10+ 6 C , L= 18m, 
din LEA, amplasat la limita de proprietate, proprietate cu acces direct din domeniul 
public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau 
arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificării din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaleta re. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 142/3TEIDD/T/10612 din 12.04,2019, emis de Primăria 
Sectorului 1 împreună cu planurile anexă - vizate spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



26 AUG ?i!1? 


Red:A.A../ 3ex./20 00 2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

htto://www, pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultşrş/avize arbori in consultare,oho 
pe data de .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1737942,1755435,1758307 / 4596,7080,7414/ 26 . 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin d-na - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor ta lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Duetului 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor ta cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737942/20.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4596/21.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1755435/16.07.2019, 1758307/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
7080/17.07.2019, 7414/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Duetului nr. 
98, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în 

urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 350m, astfel: 

• din CD 778 existent în trotuarul str. Stănileşti, prin trotuarul nr. pare al str. Stănileşti, 
trotuarul nr. pare al str. Cireşoaia, trotuarul nr. pare al str. Fabrica de Cărămidă, 
trotuarul nr. pare al str. Duetuiui, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicuiar al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicuiar al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar ai 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 


Nr. 1741953,1755508 / 5235,7073 / 

Către : SC PROMPT GAZ SRL * ® ^ 2019 


Str. Staminelor nr. 2, sector 5 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Zăbrăuţului nr. , sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741953/30.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5235/31.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1755508/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7073/17.07.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "Extindere reţea de 
distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Zăbrăuţului, sector 5", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. *, a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADP sector 
5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 21 m, astfel: 

• dinconducta existentă în carosabilul str. Zăbrăuţului, în deptul imobilului cu nr. 4, 
prin carosabilul str. Zăbrăuţului, până la aproximativ Im faţă de limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

nen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1748291 / 6049 / 2 6. AUG 2019 

Către : SC APA NOVA SA — prin d-na — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Separare consum de apă potabilă pentru apartamentul nr , 
corp din imobilul situat pe str Spătarului nr , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748291/21.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6049/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Separare consum de apă potabilă pentru apartamentul nr 4, corp A 
din imobilul situat pe str Spătarului nr 27, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma 

verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 2m, astfel: 

• din branşamentul existent în carosabilul str. Spătarului, prin carosabilul şi 
trotuarul str. Spătarului, până la aproximativ Im faţă de limita din partea stângă 
a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 


Red:P.RJ3ax.-14 08.2019 - prd»&^Mjz«.i 
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întocmit: 

Exp. Rpxana PARASCA 


1 a AUG. 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1749897/6226/ 2 6. AUG. 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea 
Cumidava nr. (fost Aleea Buridava nr. ), sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749897/26.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6226/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea 
Cumidava nr. 32-34 (fost Aleea Buridava nr. 21-23) , sector 2, conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil 
emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2,5m, 
astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Aleii Buridava, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. RoxanaPARASCA 


19. AUG. 2013 


http^/www.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/dinectia_mediu/avize_afbori Jn.consultare/avize^arboriJn.consultane.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


O 

O 



Nr. 1749938 / 6233 / j 6. AUG Î01? 

Către: S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Timişului nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749938/26.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6233/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Timişului, 
nr.33, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Timişului, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 


toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXE* 
Simona-Marian 



întocmit: 

Ex p. fiox pna PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1751605/6542/ 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
Calea Victoriei nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751605/02.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6542/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
Calea Victoriei nr. , sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 24m, astfel: 

• din PT existent în trotuarul Căii Victoriei colt cu Calea Griviţei, prin trotuarul Căii 
Griviţei, până la aproximativ 9m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 

19. m r ■ 

Red :P.R,/3ex,-14 08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîle-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 



Nr. 1751163/6543 / 26 W m 

Către : SC E-Distribupe Muntenia SA - prin D-na - solid 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a obiectivului 
Taberei nr. , sector 6, Bucureşti 


, Drumul 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751163/02.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6543/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a obiectivului UM02472, Drumul 
Taberei nr. 7 D, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

cu prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate şi 

Memoriului'tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm ca, in urma 
verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat ca lucrarea se va 

executa subteran, pe o lungime de 1350m, astfel: 

• din staţia Răzoare, prin carosabilul str. fundaş Anghel Mihail, trotuarul nr. pare a 
bd. Vasile Milea, subtraversează bd. Timişoara, continuă prin trotuarul nr. pare al 
bd. Vasile Milea, subtraversează Drumul Taberei, continuă prin trotuarul nr. impare 
al Drumul Taberei, până în dreptul obiectivului UM02472. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectam distanţelor 
minime fată de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 

Reţele edilitare subterane. Condipi de amplasare. 

' Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucram, săpătură 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care sa nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată in scopul menţineri 
distantei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţiona sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. . . 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular a 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în căzui în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de De 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare, ---*- 

„ Bene ficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




întocmit: 

PARASCA 


1 9. AUG. 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1751373,1756630 / 6545,7216 / 26. AUG 2019 

Către: SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA - prin dl. - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spatii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Dealul Aluniş, pe drum de acces şi pe drumuri de servitute particulară, a 
imobilului cu nr. din Drumul Dealul Aluniş, sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751373/02.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6545/03.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1756630/18.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7216/19.07.2018, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de 
distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Drumul Dealul Aluniş, pe drum de acces 
şi pe drumuri de servitute particulară, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 193m, astfel: 

• din conducta existentă în Drumul Dealul Aluniş (drum de pământ), prin drumul 
de servitute, până la aproximativ 11m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEC^jmc lfiA 
Simona-MarianaşfiQPA 


Red:P.RJ3ex.-14.08.2019 - 

fciţtp flwww.pmb ro/institutii/pi 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 



Direcţia de Mediu 


Nr. 1752078/6584/ ., lp on 

AUG. 2019 

Către: SC Best E/ectroproiect S.R.L. - solicita ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Icoanei nr , 
sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752078/03.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6584/04.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Icoanei nr. 12, sector 
2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 3m, astfel: 

• din cablul esistent în trotuarul str. Icoanei, perpendicular, până la aproximativ 
25m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Ex ÎASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1753212/6754/ 26 Al/6. 2019 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe 
str. Renaşterii nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753212/08.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6754/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe 
str. Renaşterii nr. 56, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
07.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din nişa existentă în trotuarul str. Renaşterii la imobilul cu nr. 54, se intră în nişa 
imobilului alimentat, limita din partea dreaptă. 

• fără afectarea trotuarului. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

loxana PARASCA 



Red :P.RJ3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uî PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1753214 / 6756 / 2 6, AU& 20)9 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Căpriorilor nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753214/07.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6756/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Căpriorilor nr. 5 B, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 40m, 
astfel: 

• din PT 4660 existent în str. Horia Măcelariu, subtraversează str. Horia 
Măcelariu, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Horia Măcelariu, până la 
aproximativ lOm faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



Red:P Ri3ex.-14 08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uî PMB 1 9 . AUG. 

http://www.pmb ro/instrtutii/primaria/dIrectii/directiajnediu/avize_arbori_in_consuttare/avize_arbori_in_consuttare.php . pe data de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

eofnâriin la Corn*J' ftpocon* 


Nr. 1761545 / 7833/ i 

CĂTRE, 

S.A. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Străzilor Bucureşti 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1 „ Sector 1 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă cu branşament gaze naturale Strada Calea 
Văcăreşti i Bucureşti sector 4” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO 
CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1761545/06.08.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu 
nr.7833/07.08.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: ” Extindere conductă cu branşament gaze naturale Strada Calea Văcăreşti nr. 214, 
Bucureşti sector 4", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism ii 697605 din 

08.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, plan de 
coordonare reţele, Avizul i -/10.07.2019 al Comisiei Tehnice de Circulaţie, Contract de 

Vânzare-Cumpărare cu încheiere de autentificare din 15.06.2016, Memoriu tehnic, 

Acord de acces t/07.07.2017 emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu 

707.05.2019 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

t/29.03.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale 
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- Extindere conductă gaze naturale RP PE SDR11 DN125mm, în lungime de 27m, din 
conducta RP PE 100 SDR11 Dnl lOmm, deja existentă pe calea Văcăreşti, sector 4. 

- Conducta proiectată va fi montată subteran prin carosabilul Căii Văcăreşti, pe partea 
numerelor pare, până în dreptul imobilului cu nr. 214, unde are CT, la limita dreaptă a 
proprietăţii. 

- Se va realiza un branşament nou, individual, din PE100 SDR IIDn 63mm, cu lunigimea 
de 7m( din conducta RP PE SDR11 DN125mm) şi a unui PRM aferent 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.08.2019 s-a constatat că pe 
trotuarul aferent imobilului cu nr.214 din Calea Văcăreşti există platbandă de spaţiu verde cu 
lăţimea de aprox. 0,5 m în care sunt plantaţi arbori, iar lâ 1,5 m faţă de limita din partea dreaptă 
a proprietăţii există plantat un ex. Fraxinus (frasin) cu diametrul trunchiului de 10 cm şi h=5m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- In proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu şe execută lucrări de defrişare sau de toaleta re, 
iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială şi refacerea 
platbandei de spaţiu verde afectată de lucrări. 

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 

Urbanism nr 147R1697605 din 08.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condiţiilor din aviz atrage anularea 
acestuia. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit, 

Expert Florentina POPESCU 


Red:AA.J 4ex./2L08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpi//www pmb fo/lnstitutîiyDrimaria/diredii/directia mediu%vize arbori in eo nsultare/av ize arbori in consultare oho 
pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.l755661 17072 
CĂTRE, 

S.A. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în 
Bucureşti, str. Slăveşti ;ector 1“. 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI 
PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.l755661/16.07.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 7072/17.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării: " Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în 
Bucureşti, str. Slăveşti nr. 7-9, sector 1 ”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism f </1727489 

din 16.05.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub i '“'11.04.2006, Memoriu tehnic, 
Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale r 1/17.12.2018 emis 

de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu i >728.05.2019 emis de Consiliul Local 
Bucureşti Sector 1 - ADP SI, Clasarea notificării 702.04.2019 emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împreună cu Avizul Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale J/11.07.2019) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 
32mm, cu lungimea de 3m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de 
gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din str. Slăveşti. 
Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin subtraversarea parţială a 
carosabilului şi a trotuarului străzii Slăveşti, până ia firida situată la limita din dreapta a 
proprietăţii de la nr. 7-9. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.08.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau 
arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 

favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Datorită faptului că lucrările aferente se vor executa pe teren situat în Zone 
protejate: „95-Polonă”, prezentul aviz este valabil numai în prezenta avizului Ministerul 
Culturii si Identităţii Naţionale. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism 71727489 din 16.05 2019 emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti împreună cu planul anexă. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea 
lucrărilor şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR'EXECUTIV, 

Simofta-Marjşîţa t?QPA 



întocmit, 

Expert. Florentina POPESCU 



Red: A A./ 4ex,/2î.08.2019 - prezentul aviz a fosl postat pe sile-ul PWR 

prob rpilnstitutit/gr im aria/direotii/direclia medlufaviza jarboii in c on sulta re/avize ar b ori in consuttftţe.fi h P 
pe data de . .. 


Bc Reguli Elsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 

Tel. 021 305,55.00 
http://www.pmb ro 



P 

OK AS 
nW 7 

sontiBoien 001 

























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1761915 / 7885 / 2 9. AU6.2019 


Către: 

SC ENGIE ROMANI A SA prin SC FAVEO CONSULTIG SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam 8, şi 10 sector 6 


Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii 
Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa strada 
Tudor Gociu nr. 23 D, sector 4, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761915/07.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7885/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Branşament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa strada Tudor 
Gociu nr. 23 D, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. 9 din 

06.12.2018, a planurilor anexată şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul de traseu nr. 
'" '24.06.2019 emis de Primar sector 4, avizul Ministerului Culturii * '11.04.2019, 

contractul de vânzare cumpărare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 23.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
5m, astfel: 

• Pe servitutea de trecere perpendiculară pe str. Tudor Gociu , cu subtraversarea 
acesteia până la firida de alimentare a imobilului 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, deoarece este situate în Parcelarea Progresulaflată pe Lista Monumentelor 
Istorice. Poz.193 

în perioada 15 noiembrie -15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
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friguros, conform ceior specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 
privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia 
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simo >PA 



Q. 


întocmit 

Exp. Florentina pr*Di=Gri / 
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2 6. Alin im 


Red:PF./5ex.-26.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http //www. pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia _mediu/avize_arboriJn^consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

29.W16.OT 

Nr. 1 760593 / 7694 / j 9. Soft- 38 

Către: Străuleşti Lac Alfa SA 

(solicită ridicarea avizului de la registratura PMB) 

SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 



Spre ştiinţă: 

• Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: "Branşament de apă şi potabilă, branşament de incendiu şi racord 
de canalizare a ansamblului de locuinţe situat pe şos. Chitilei 242D" 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760593/01.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7694/02.08.2019 „Branşament de apă potabilă, branşament de 
incendiu şi record de canalizare a ansamblului de locuinţe situate pe şos Chitilei 242 D"vă 
vă comunicăm următoarele: 

Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism ' 3” din 

19.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă, Contract 
de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , Memoriu Justificativ, Aviz 

emis de către Administraţia Străzilor Bucureşti nr. Clasarea notificării 

9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele 
individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) 
lucrarea constă în: 

1. Realizare branşament de apă cu diametrul Dn 100 mm cu o lungime de 8m, 
aceasta se va racordara la conducta publică existentă pe Şos. Chitilei (De 180 mm) 

, în căminul de branşament proiectat, amplasat în incinta imobilului, la max. 2m de 
limita de proprietate. 

2. Realizare racord de canalizare cu o lungime de 7m, care va colecta şi evacua 
apele uzate în conducta publică de canalizare existentă, ce subtraversează 
Şos. Chitilei şi descarcă în colectorul existent Dn 240cm. în trotuarul din partea 
opusă a imobilului, se va amplasa un cămin de inspecţie nou urmând ca acesta să 
devină componentă a reţelei publice de canalizare. 
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in urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială . 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism 96/14TEIDD/C/8993" din 19.03.2019 emis de Primăria 
Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea 
lucrărilor şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Red;AA/3ex08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 

http^/www.pjnb-ro/înstitutii/primaria/directii/dîrectia^mediij/avize_arboriJn_consultare/avtze_arbonJn_consuttare,php , pe data de 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşta) 05X13, sector 5, Bucureşti, România 








PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1748493/ 6051 / 2 g ^ 


SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
pentru SC Engie SA 


Spre ştiinţă: 

• ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: „ Branşament gaze naturale în strada Aleea Meteorologiei 
B, Sector 1, Bucureşti “ 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748493/21.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6051/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament gaze naturale în strada Aleea Meteorologiei nr. 26B, 
Sector 1, Bucureşti", conform documentaţiei depuse (C.U. din 21.06.2019, a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 124.04.2019 emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare / 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 24.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o lungime de 
4,5m, astfel: 

• Realizare branşament de gaze naturale nou, din polietilenă Dn32mm, având 
lungimea de 4,5m, lăţimea săpăturii de 0,40m. Traseul de pozare a 
branşamentului propus va fi realizat prin carosabil şi trotuar, la limita dreapta a 
imobilului alimentat. Racordarea se va face din conducta existentă în Aleea 
Meteorologiei. ( drumul de acces/servitute) 

• Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau 
arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



26. AUG. 2013 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1754576 /6917/.. -2-ft 
CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea:"Alimentare cu energie electrică prin branşament subteran" a 
imobilului din Bucureşti Intrarea Tudor Ştefan sector 1” 

Ca urmare a cererii depuse de E-Distribuţie Muntenia SA prin împuternicit 
Florentina Tănase, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754576/11.07.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.6917/12.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea 
lucrării: " Alimentare cu energie electrică prin branşament subteran” a imobilului din 
Bucureşti, Intrarea Tudor Ştefan nr. 46, sector 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
nr.142/3TEIDD/T/10612 din 12.04.2019, emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu 
planrile anexă, Memoriu tehnic, Plan de Coordonare reţele, Aviz Comisia Tehnică De 
Circulaţie nr.4105/5740/22.04.2019, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare 
nr 632 de notar public Bănuţă Georgeta, Aviz de traseu ADP Sector 1 
nr.08413/23.05.2019, Clasarea notificării nr 12654/04.06.2019 emisă de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti, , avize individuale ale administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare), lucrarea constă în : 

- racordare branşament subteran nou trifazat în cablu 3x10+ 6 C , L= 18m, 
din LEA, amplasat la limita de proprietate, proprietate cu acces direct din domeniul 
public. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau 
arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificării din teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaleta re. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 142/3TEIDD/T/10612 din 12.04,2019, emis de Primăria 
Sectorului 1 împreună cu planurile anexă - vizate spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



26 AUG ?i!1? 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1755913/7124/^ ^ 2019 

Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - S-du/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Jilavei, drum de servitute, sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755913/17.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7124/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Jilavei, drum de servitute, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Plan de coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 09.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 139m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Jilavei, prin drumul de servitute 
(drum de pietiş), până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a 
imobilului din Drumul Creţeştilor nr. 78 M. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 

cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIVh 
Simona-Marianâ. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1752116. 1765126 / 6644, 9400/ „ n 

0 m 


Către: Dl. i solicită ridicarea exemplarului de la 

registratura PMB 

SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr./l1, sector 2 

Spre ştiinţă: 


• ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament gaze naturale pe strada Nazarcea , sector 1, 
Bucureşti 

Referitor la cererile dvs., înregistrate la P.M.B. cu nr. 11752116/04.07.2019, 
1765126/20.08.2019, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6644/05.07.2019, 9400/21.08.2019, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării:,, Branşament gaze 
naturale pe strada Nazarcea nr. 35, sector 1, Bucureşti", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. 150/7TRIDD/N/11641 din 16.04.2019, a planurilor anexate şi 
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 07.05.2019 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu nr. J7.05.2019 emis de ADP sector 1,extras de carte 
funciară nr /31.05.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 01.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, în carosabil şi 
trotuar pe care există ptantbanda de aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul pomilor fructiferi de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele 
edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul pomilor fructiferi din vecinătatea traseului lucrării, 
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren 
care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor 
constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor 
arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de pomii fructiferi din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestora, defrişarea pomilor fructiferi în cauză se va efectua numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor pomi fructifer aflaţi în apropierea 
traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 

al execuţiei lucrărilor menţionate. x , . .. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. ^ 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Conform articolului 5, litera h T din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice Şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţîu verde. 

în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de 
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp 
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind 
aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b. _ . , 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se ex e cută lucrări de defrişare sau . 


toaletare. 


Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simt ‘ ' ~~>PA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 1748991 / 6108/ 

CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în 
Bucureşti, str. Ion Maiorescu, , corp A, sector 2" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C AVIPROD S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1748991/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6108/25.06.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Branşament de 
gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Ion Maiorescu, nr. 35, corp A, sector 
2” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.54/7”M” din 

19.03.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu pianul anexă, Contract 
de vânzare-cumpărare , Memoriu tehnic, Acord de acces 

r i/14.03.2018 emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr. 

35.04.2019 emis de Consiliul Local Bucureşti Sector 2 - ADP S2, Clasarea 
notificării r î.04.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare 
în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu 
lungimea de 12m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de gaze 
propus va fi racordat la conducta de gaze naturale DnlIO mm, existentă în carosabilul 
din str. Ion Maiorescu. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin 
carosabil şi trotuar, în dreptul limitei de proprietate stânga a imobilului alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.08.2019 s-a constatat 
că pe trotuarul aferent imobilului cu nr.35 din str. Ion Maiorescu există un ex. Fraxinus 
sp. (frasin) cu diametrul trunchiului de 20 cm şi h=7m 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 


în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 
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- în proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1 ,5 
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători 
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la 
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea 
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime 
de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza 
unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea de material dendrologic în 
compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială şi 
refacerea platbandei de spaţiu verde afectată de lucrări 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr. 54/7”M" din 19.03.2019 emis de Primăria Sectorului 2 
Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea 
lucrărilor şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condiţiilor din 
aviz atrage anularea acestuia. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform 
art.4, lit. b) din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 

Simona-M 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direc(ia de Mediu 



Nr. 1751471/6544/ ^ SEP 20# ' 

SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: Racord de canal pentru imobilul din strada Periş sector 2, 

Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751471/02.07.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6544/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „ 
Racord de canal pentru imobilul din strada Periş nr.18A, sector 2, Bucureşti " conform 
documentaţiei depuse (C.U din 12.11.2018, a planurilor anexate şi Memoriului 

tehnic, Clasarea Notificării .03.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor Bucureşti t /25.06.2019, contract de vânzare cumpărare autentificat 

cu i J ,vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 

28.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m, astfel: 

• realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm SN8 cu lungimea 
de 8m, cu legare la reţeaua publică de canalizare Dn50 cm existentă în str. Periş, până 
la limita dreaptă a proprietăţii situate la nr. 18A. 

• Pe traseul lucrărilor sau în proximitatea lucrării nu există vegetaţie, arbori /arbuşti. 
Execuţia lucrării se va efectua în şanţ deschis, prin carosabil şi trotuarul aferent 
numerelor pare. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECU 
Simona-Mariana 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1760401 / 7689 / 0 9, SEP Z019 

Către: S.C. AVI PROD GROUP S.R.L 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: "Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în 
Bucureşti, str. Giuseppe Garibaldi Sector 2" 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760401/01.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7686/02.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: "Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, 
str. Giuseppe Garibaldi nr.26C, Sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
118/5,,G” din 31.05.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
173576/21.06.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de ADP 
sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 
32mm, cu lungimea de 7m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de 
gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din 
str. Giuseppe Garibaldi. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin 
traversarea carosabilului şi a trotuarului str. G. Garibaldi, până la 0,5m de limita din 
dreapta. 

• pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau 
arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
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Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



r 


r 


RedAAMe - 09 09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/'nstitutii/pfifnarta/di‘rect«i/directia_mediii/avize_art)orijn_consuitare/avize_arborijn_consuttare.php „ pe data de 



Bd. Regina Ebsabeta nr 47. cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, România 












Direcţia de Mediu 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Nr. 1762224 / 7887 / O 9. SEP 2019 

Către: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A 

(prin Claudiu Năstase, solicită ridicare de la registratură) 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor ia lucrarea: ” Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie 
electrică a ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucureşti, Sector 4, Strada 
Dumbrăveşti nr.27A” 

Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1762224/07.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7887/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucureşti, Sector 4, Strada Dumbrăveşti nr.27A'\ 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 420R/1726152 din 04.06.2019, a planurilor 
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 14989/15.07.2019 emisă de Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 305m, astfel: 

• Relizare extindere reţea de energie electrică din PT 5082 existent la intersecţia str. 
Pechiu Ion cu Şos. Şoseaua Berceni, pe un traseu ce stăbate trotuarul numerelor 
impare al Şos. Berceni subtraversând str. Dumbrăveşti şi trotuarul numerelor 
impare, continuând prin trotuar până la noul FDCP amplasat în incintata imobilului 
alimentat de la nr. 27A, la limita din stânga a proprietăţii. 

• Pe traseul lucrărilor s-a constatat existenţa unui arbore, Fals Oţetar (ailanthus 
altissima), pe troruarul numerelor impare al str. Dumbrăveşti, lipit de gardul 
imobilului de la nr. 3A. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 
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în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 



La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveoielor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii si este valabil 
numai însoţit de avizul Direcţiei Gospodărire Locală sector 4. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sil °OPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1 748500 / 6054 / U SEP 208 

Către: CENTRAL DISTRICT 4 ELEMENTE - prin dl. - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor ia lucrarea: Devierea reţelei de canalizare, extinderea reţelei publice de apă 
potabilă şi canalizare pe str. Fizicienilor şi pe Aleea Fizicienilor până în dreptul 
imobilului cu nr. pe Aleea Fizicienilor, sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748500/21.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6054/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Devierea reţelei de canalizare, extinderea reţelei publice de apă 
potabilă şi canalizare pe str. Fizicienilor şi pe Aleea Fizicienilor până în dreptul imobilului 
cu nr. 1 pe Aleea Fizicienilor, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor şi PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
190m (lOOm conducta de apă + 90m conducta de canalizare), astfel: 

• extinderea reţelei publice de canalizare şi racordul de canalizare RC2 se execută 
pe str. Fizicienilor de la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a limitei de 
proprietate, prin trotuar, carosabil şi scoarul central (spaţiu verde amenajat) şi se va 
descărca în canalizarea ov. 60/90cm existentă în carosabilul str. Fizicienilor, în 
apropierea intersecţiei cu str. Istriei. 

• devierea canalului existent pe amplasament ov. 60/90cm şi racordul de canalizare 
RC2 se execută de la aproximativ lOm faţă de limita din partea dreaptă a limitei de 
proprietate prin carosabilul Aleii Fizicienilor, cu conductă de canalizare ov. 
70/105cm şi se va descărca în canalizarea ov. 60/90cm existentă în carosabilul 
Aleii Fizicienilor. 

• extinderea reţelei publice de alimentare cu apă şi branşamentul de apă potabilă se 
execute de la aproximativ 6m faţă de limita din partea dreaptă a propietăţii, prin 
carosabilul, aleea pietonală, miniparc, parcarea din Aleea Fizicienilor şi se va 
descărca în conducta Dn 180mm PEID existentă în carosabilul Aleii Fizicienilor. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în miniparcul şi a arborilor aflaţi în aliniament din 
vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1750765/6423/ JJ Jff ^ 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin dl - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe Aleea 
Meteorologiei nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 175065/28.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6423/01.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe Aleea 
Meteorologiei nr. 26 E, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 
Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de Im, astfel: 

• din BMPT-ul existent la limita de proprietate a drumului de servitute din Aleea 

Meteorologiei, în interiorul drumului de servitute, la noul FDCP proiectat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea BMPT-ului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distantelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5. litera 'h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lît.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Slmona “ * ^ 



întocmit: 


Exp. Roxana PARASCA 



05. SEP 20» 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1751611 / 6541 / USE829B 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Renaşterii nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751611/02.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6541/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Renaşterii nr. 28, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 90m, astfel: 

• din cutia de secţionare existentă în trotuarul str. Renaşterii din dreptul imobilului cu 

nr. 44, prin trotuarul nr. pare al str. Renaşterii, până la limita din partea stângă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, 

DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exd. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1752641 / 6716 / 


’tSEem 

Către: D-na _ p r j n tf. na 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţâ: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


- solicită ridicarea 


s^ fe Cu%sntri U nr area: Br . an? , a ™ ent de energie electrică pentru imobilul situat pe 
str. uurtişoara nr. , sector 1, Bucureşti H 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr 1752641/05 07 201 Q «si i* 

M r liu . “ "S 6716/08.07.2019, prin care soMa* av.zurde sSate privird 

Str ° SîrfLlr Crani ' B ^ ament de energie electrică pentru imobilul situat pe 
str. Curtişoara nr. 24, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

Notifirării nr .’ a P* a nurîlor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

pi* n Z " w * , .... em,sa de A 9 en î ia Pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

r*wo d ^ i r ° rd0nar ®. reîe e edl,lt . are 7 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
pforhift ' tare ’t aV ' 2 dS tr f Seu ? mis de ADP sector 1 )- vă comunicăm că, în urma verificării 

n 6 T en m f ta ,o de ° 4 - 09 - 2019 ’ s ' a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 18m, astfel: 

• din stâlpul existent în trotuarul str. Curtişoara, în dreptul imobilului alimentat, prin 

trotuarul nr. pare al str. Cutişoara, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea 
dreapta a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei eîxistente în platbandă din vecinătatea traseului lucrării. 

, n , P 1 " e xecutării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distantelor minime 
faţa de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua masuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. ** 

cazu î în ^ ar ! reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţa de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

. .Y ă . f a J err ' cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
meteonefavorabile^° 9 ' C SUnteî ' răspunzători de event ualele pagube produse la condiţii 

„ Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
ucrarilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
ucrarii, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 

al execuţiei lucrărilor menţionate. ... . , * _ w _ 4 : 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. 
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea ş. 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completanle 
ulterioare pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele^juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 

betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. . f lo , 

Menţionăm că în baza acestui aviz n u se executa lucrări , de defrişare sau 

toaleta re* + + , 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 

si pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



■- 05.5EP20J3 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1753216/6755/ 11 SER Z«1b 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru 
imobilul situat pe str. Coralilor nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753216/08.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6755/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Coralilor nr. 93 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de 
Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 12m branşament + 19m racord, astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Coralilor şi str. Tudor Mehedinţeanu, 
perpendicular, până la aproximativ 3m şi 6m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în căzu! în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-" ‘ 1 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1756365/7197/ 


M SEP 201$ 


Către: SC GENERALCOM SA 

Str. Tohaninr. 2, bl. 33, sc. 3, et. 5, ap. 111, sector 4 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Wacîn, '* etc""" * ** ^ Ge0 ^ 

n . ♦ R ! fer . i î 0r J - ,a cererea dvs - înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756365/18 07 2019 si la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7197/19.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate orivind 

S nr8 S eS o ;T are b / anŞ * ment de a P ă P° tabilâ & imobilului din str. Geoiye 
vraca nr. 8, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr 

. . , . .... em,să de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti 

Av«ele/ a c 0 rdunle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu Se 
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. ) vâ comunicarea 

”'“5" efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conductă existent în carosabilul str. George Vraca, perpendicular până la 
aproximativ 14m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

n urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

. P. en * ru °. r 'f? e m °dificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obliqatia 
solicitam revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

rnnf n rmtrt S 5 e f! a !?j 0 ^ 0r me "ţ onate în Prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 

4 ’. i b dl . n ^ ne . x ?. 1 Ia HCGMB - nr- 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. * 

toaletare en ^° n ^ m ' n aCes * U ' av ' 2 nu se execută lucrări de defrişare sau 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Mariana 

întocmit: 

ExpJăoxmş PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Mr. 1756814/7242/ U îff 2J» 

Către SC MARSILIA VERIS SRL — prin dl. — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru 
imobilul situat pe şos. Fundeni nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756814/19.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7242/22.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe şos. Fundeni nr. 250 C, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m 
branşament + 7m racord, astfel: 

• din conductele existente în carosabilul şos. Fundeni, perpendicular, până la 
aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă şi aproximativ 2m faţă de limita 
din partea stângă. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEi 
Simona-Mari 


Red:P.R73ex.-03 09.2010 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


fQF.ţ postai pe sile~ul PMB 


http://www.pmb.ro/înstitutil/primaiia/directii/directia_mediu/avi2e_art)oriJn_consultare/avize_art)oiiJn_consultarB.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1757138/7282/ f t StPTfflî’ 

Către: SC TOP IMOINVEST SRL 

Str. Ion Slătineanu nr. 21, sector 1 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ţepeş 
Vodă nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757138/22.07.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 7282/23.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ţepeş Vodă 
nr. 66-72, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 52m, 
astfel: 

• din PTS 637 existent în parculeţ, prin parculeţ, subtraversează str. Ţepeş Vodă, 
continuă prin trotuarul nr. pare al str. Ţepeş Vodă, până la aproximativ Im faţă de 
limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în parculeţ, spaţiu aerisit. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentuluţ aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi 1 '. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR 


Exp. 


întocmit: 

Roxana PARASCA 


7 * 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1758926/ 7483 / 


11 sep m 


Către : SC Best E/ectroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe 
str. Petru şi Pa vel nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758926/26.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7483/29.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Petru şi 
Pavel nr. 42, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de lOm, 
astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul str. Petru şi Pavel, în dreptul imobilului cu nr. 31, 

subtraversează str. Petru şi Pavel, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea 

dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4. lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



4) 5. SEP 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1759256/7504/ 


ft ser a 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Mircea 
Vulcănescu nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1759256/29.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7504/30.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Mircea 
Vulcănescu nr. 75, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 70m, astfel: 

• din PTS nr. 2536 existent în trotuarul str. Crişana, continuă prin trotuarul nr. 
impare al str. Crişana, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Horaţiu, până la limita 
din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEC 
Simona-Mariana 
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Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


Nr. 1759253/7605/ WsWm ~ 

r"ZrsZfpMB eCtrOPr ° ieCt "“* “ "**• ridicam •»■**"« de /a 
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr. 1 , sector 1 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Valea 
Furcii nr. , sector 6, Bucureşti 


n . .. R ? e [ l !°[ 1 . a cererea dvs -- înregistrată la P M.B. cu nr. 1759253/29.07.2019 şi la 
cjia de Medw cu nr. 7505/30.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executa rea lucra rn: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Valea 
Furcii nr. 64, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
a, ™ s ă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
ArS?S? are [ e e S ed ! ,tare ’ aviz de traseu emjs de Administraţia Străzilor, aviz emis de 
io nj?omo Ct ° r 6 ’ Va * ?° mL î. n ! cam că) în urma verif icării efectuate pe teren în data de 
astfel* 019 ’ S " a COnstatat ca ucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 465m, 

• din cutia de distribuţie existenţă în trotuarul Prelungirii Ghencea, pe partea nr. pare 
subtraversează str. Ramura Jiului, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Ramura 
Jiului, subtraversează Drumul Valea Furcii, apoi prin trotuarul nr. pare al Drumului 
valea Furcii, pană la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

fata m ln ti, | ,pU u e ?î eci i târ i i acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
raţa de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. ’ 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
ua masuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. ^ 

în ’ e l eaua ? e branşai® nu poate fi -modelată" in scopul menţinerii 
f P d arbori din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 

mete ° PrlciSmcăîn cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea raseulu 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 

al execuţiei lucrărilor menţionate. ... .. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. 
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice 9> 
persoanele juridice au următoarele obligaţii; să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi” Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executa lucrări de defrişare sa u 

toaletare. . , ,. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucram 

şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1762176/7880/, 




CĂTRE : S.C. ELECTROTEST S.R.L - prin dl. - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: "Branşament energie electrică a imobilului situat pe 
str. Corăbeasca nr. , sector 2, Bucureşti" 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762176/07.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.7880/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament energie electrică a imobilului situat pe str. Corăbeasca 
nr.10, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr. 

), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
28.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• realizare branşament electric subteran nou, tip intrare-ieşire din cablul JT stradal 
existent cu montarea firidei de distribuţie încastrată în perete fără depăşirea 
faţadei. 

• s-a constatat că lucrarea se execută pe un traseu care străbate carosabilul şi 
trotuarul nr. pare din Str. Corăbeasca, iar în apropierea traseului există material 
dendrologic, 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0 15cm, h 5m, situat la aprox. 
0.3 m de viitoare firidă de distribuţie. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată’' în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
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sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 

al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. ^ 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se exe cută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1762885 / 8013 / $£p 20V 


Către: SC R&D QUAUTYINSTAL GAZ SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Devierea reţelei de distribuţie a gazelor naturale GN RP OL 04, 
pozată aerian în dreptul imobilului cu nr. pe str. Liniei, pe domeniul public, pozată 
subteran în trotuarul str. Liniei în dreptul imobilului nr. , cu conducta RP PE Dn 
125mm, sector 6, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrata la P.M.B. cu nr. 1762885/09.08.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 8013/12.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Devierea reţelei de distribuţie a gazelor naturale GN RP OL 04, pozată aerian în 
dreptul imobilului cu nr. 44 pe str. Liniei, pe domeniul public, pozată subteran în trotuarul str 
Liniei în dreptul imobilului nr. 44, cu conducta RP PE Dn 125mm, sector 6", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 39m, astfel: 

• pe domeniul public, pe partea imobilelor cu nr. pare al str. Liniei (drum de 
pământ/pietriş), cu punctele de cuplare în reţeaua existentă pe str. Cupolei si str. 
Apostol Gh. Constantin. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direc(ia de Mediu 


Nr. 1765214/9417 ; 1766704/9619 ; 1768213/9834 ' 1 20% 



CĂTRE 

nr. , Bl. , sc. , ap. , sector 6 


Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public Sector 2 

Şos. Electronicii nr. 44 


(str. Smeurei nr. 11, sector 2) 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765214/20.08.2019 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr. 9417/21.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată 
la P.M.B. cu nr. 1766704/26.08.2019, respectiv 1768213/29.08.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 9619/27.08.2019 şi 9834/30.08.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului 
situat pe str. Smeurei nr. 11, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

din 27.05.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti/Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul 
favorabil emis de ADP sector 2,, vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran din LEA 
JT cu montare BMPT-25 A, amplasat la limita de proprietate cu domeniul public, 
încastrat în gard, pe o lungime de lm, astfel: 

• din stâlpul situat la aproximativ l,5m de stânga accesului în proprietatea de 
Ia nr. 11 pe str. Smeurei, iar 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, întrucât lăţimea 
trotuarelor nu permite plantaţie de aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 
vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
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La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea 

iniţială. 

* A 

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit 
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de 
lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 
220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi 
sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



-- . 

Nr. 1747111/5866/ 

Către : ELECTRICA RACORD INSTAL 

Calea Rahovei nr. 266-268 corp 64 ap. 43 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică parc de agrement Podul Grant- 
Nicolae Filimon, sector 6” 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747111/18.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5866/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică parc de agrement Podul Grant- 
Nicolae Filimon, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de 
ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o lungime de 94m, astfel: 

• din CS exitent în trotuarul Căii Giuleşti, continuă prin trotuarul nr. impare al 
str. Nicolae Filimon, subtraversează carosabilul str. Nicolae Filimon şi vegetaţia 
aflată în aliniament până la aprox. 5m faţă de limita din partea dreaptă a 
parculeţului. 

• există vegetaţie în vecinătatea noului BMPT şi în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simo 



OPA 


întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1752551,1739693/ 6647,4843 / 


11 SCI? 21 1 1} 


Către: Dl. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament electric subteran pentru imobilul situat pe strada 
Fabrica de Cărămidă nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739593/23.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4843/24.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1752551/04.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6647/05.07.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament electric 
subteran pentru imobilul situat pe strada Fabrica de Cărămidă nr.5E, sector V, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr, , a planurilor anexate 

şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 28m, astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul numerelor pare al str. Fabrica de Cărămidă, din 
BMPT existent, continuă prin carosabil şi prin platbanda verde aflată pe partea 
numerelor impare, până la limita din dreapta a proprietăţii situate la nr. 5E. 

• există vegetaţie spontană în vecinătatea stâlpului, iar lucrarea se execută prin 
platbandă. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1753828 / 6842 /. .12,Sţ&201!) 

CĂTRE : S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Secf. i 



o 

o 


Referitor la lucrarea: Branşament gaze naturale pentru imobilul din str. Acetilenei 
nr. , sector 1 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753828/10.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.6842/11.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament gaze naturale pentru imobilul din str. Acetilenei nr. 36, 
sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 09.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul din str. Acetilenei, perpendicular, până la 
aprox. Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• s-a constatat că lucrarea se execută pe un traseu care străbate carosabilul şi 
trotuarul numerelor pare din Str. Acetilenei, iar în apropierea traseului există 
material vegetaţie. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşa re nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi 1 ’. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



'OaSFPTOtg 


Red:A.A./4ex. - 06 09.2019 - prezentul aviz a fost postai pe sise-ul PMB 

http.//www pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_ait)oh Jn_consultare/avize_aTbori_in_consultare.php „ pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1761223/7790/ TTSEOiflS - 

Către: SC ELECTRO TIRON SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul 
Fântâna Domnească nr. , sector 6, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761223/05.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7790/06.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul 
Fântâna Domnească nr. 9, sector 6" conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 122m, astfel: 

• din LEA JT existent în Calea Giuleşti, subtraversează Drumul Fântâna Domnească, 
continuă pe partea imobilelor cu nr. impare, pânâ la aproximativ 5m faţă de limita 
din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din Calea Giuleşti. 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 

faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

O Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şj rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbâ/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



O 


Hsepm 


Red: P.R./3ex.-05.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sife-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1681885,1762641 / 11267,7951 / ^ ^ 

Către: SC ELECTRO TIRON SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ocolului 
nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1681885/19.11.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 11267/20.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1762641/08.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7951/09.08.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului 
situat pe str. Ocolului nr. 2, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr - emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 300m, astfel: 

• din PTS 3489 existent în trotuarul din dreptul imobilului nr. 14 din str. Domniţa 
Ruxandra, continuă prin trotuarul nr. pare al Domniţa Ruxandra, subtraversează 
str. Icoanei, prin trotuarul nr. pare al str. Icoanei, trotuarul nr. pare al 
str. Domniţa Ruxandra, subtraversează str. Vasile Lascăr, continuă prin trotuarul nr. 
impare al str. Răsuri, subtraversează str. Răsuri, prin trotuarul nr. pare al str. Traian 
Doda, subtraversează str. Ocolului, continuă prin trotuarul str. Traian Doda, până la 
aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana , 


întocmit: 

Ex p. Roxana PARASCA 


Red. P.R /3ex.-05.09.20 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1767641 / 9694,7192,10365 TPE. 19 

Către: DIRECŢIA GENERALA INFRASTRUCTURĂ - Direcţia Urmărire Lucrări Mari 
Infrastructură 

în atenţia Domnului Director General 

prin TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREŞTI 

Str. Baba Novac nr. 9, sector 3 

Spre ştiinţă: Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 8 B, sector 1 

Referitor la lucrarea: Eliberare de amplasament (defrişări arbori, devieri şi reamplasări 
reţele edilitare, sistematizare la sol şi evacuare ape pluviale) în vederea construirii 
Pasajului D-na Ghica, sector 2, Bucureşti 


Referitor la adresa dvs. nr. 1570/18.07.2019, înregistrată la Direcţia de Mediu cu 
nr. 7192/19.07.2019, completată cu solicitarea Trustului de Clădiri Metropolitane 
nr. 2301/27.08.2019, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767641/28.08.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 9694/28.08.2019 şi 10365/11.09.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate 
privind defrişarea a arborilor ce împiedică executarea lucrării: "Eliberare de amplasament 
(defrişări arbori, devieri şi reamplasări reţele edilitare, sistematizare la sol şi evacuare ape 
pluviale) în vederea construirii Pasajului D-na Ghica„ sector 2, conform CU 
din 13.08.2019, vă comunicăm următoarele : 

1) în urma analizării documentelor existente la dosar: 

- Cerere; 

- Plan topografic sistematizare la sol - PI. nr. TOI, cu marcarea arborilor 
existenţi; 

- Planuri cu marcarea arborilor propuşi spre defrişare şi existenţi; 

- Memoriu tehnic; 

- Plan de situaţie sistematizare drumuri - STAŢII STB - DOI, cu marcarea 
arborilor propuşi spre defrişare şi existenţi; 

- Certificat de urbanism din 28.11.2018, emis de PMB, 

însoţit de planurile anexă ; 

- Adresa de consultare > din 18.01.2019, emisă de Apa Nova ; 

- Adresa i/13.12.2018, emisă de Societatea Energetică 

Electrica; 












- Adresa /09 01.2019, emisă de Distrigaz Sud Reţele, însoţită 

de avizul favorabil condiţionat; 

- Aviz de principiu r ' din 10.01.2019, emis de Telekom 

România Communication ; 

- Aviz de amplasament favorabil ' 720.12.2018, condiţionat, emis 

de E-Distribuţie Muntenia; 

- Aviz edilitar şi aviz favorabil din 19.12.2018, emis de Luxten ; 

- Aviz favorabil r /14.01 2019, emis de Netcity «Telecom ; 

- Adresa i ./11.01.2019, emisă de ADP sector 2 ; 

- Acord de principiu pentru studiu de fezabilitate i/18.01.2019, emis de 

Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB ; 

- Aviz favorabil 711.01.2019, emis de Ministerul Afacerilor Interne 

- Direcţia Generală Logistică ; 

- Aviz favorabil i 1/17.01.2019, emis de Serviciul Român de Informaţii 

- UM Bucureşti, la faza studiu de fezabilitate ; 

- Aviz condiţionat i din 28.12.2018, emis de Ministerul Apărării 

Naţionale - Statul Major al Apărării; 

- Adresa /12.01,2019, de completare, emisă de Ministerul Sănătăţii 

- Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti; 

- Notificare/completare /27.12.2018 pentru studiu de fezabilitate, 

emisă de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale - Direcţia pentru Cultură a 
Municipiului Bucureşti; 

- Aviz favorabil r /27.12.2018, emis de Primăria sectorului 2 - 

Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionarea Teritoriului - Serviciul 
Autorizare si Documentaţii Urbanism ; 

t i 1 

- Aviz condiţionat nr 408/17.01.2019, emis de Transelectrica, la faza studiu 
de fezabilitate; 

- Condiţii tehnice si condiţii speciale din 30.01.2019, emis de 

S.C.PROTELCO S.A.; 


Proces verbal de recepţie i/27.12.2018, emis de Oficiu de Cadastru 

si Publicitate imobiliară Bucureşti - Biroul de Cadastru si Publicitate 

a li 

Imobiliară sector 2; 

Decizia Etapei de Evaluare Iniţială nr. 1 din 14.01.2019, emisă de Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, în vederea declanşării procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului şi de completare documentaţie ; 
Adresa . /25.07.2019, emisă de Trustul de Clădiri Metropolitane, cu 
privire la efectuarea demersurilor pentru îndepărtarea arborilor din 
amplasament; 

PI. nr. 02 RE, cu toate reţelele edilitare şi marcarea arborilor propuşi spre 
defrişare. 

Certificat de urbanism din 13.08.2019, emis de PMB, însoţit 

de planurile anexă ; 

HCGMB nr 423/31 07.2019 privind aprobarea transmiterii în administrarea 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti a imobilului - teren ocupat de 
spaţii verzi aflate pe amplasamentul obiectivului de investiţii Pâ$^j Do^tna 
Ghica ; 
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- Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării i /05.09.2019 emis de 
Direcţia Servicii Integrate - PMB ; 

- Planurile de coordonare reţele edilitare - ) - planşa 1/2 şi 2/2 ; 

- Aviz de traseu ■ '* .08.2019 emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti; 

i 1 

- Clasarea Notificării /29.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

t T 

- Acord de principiu i/28.08.2019 emis de Comisia Tehnică de 

Circulaţie - PMB, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire ; 

- Acord de principiu 730.08.2019, emis de Brigada Rutieră ; 

- Acord de principiu .08.2019 emis de Administraţia Bazinală de 

Apă Argeş-Vedea; 

- Aviz favorabil . 28.08.2019, emis de Direcţia Urbanism, Cadastru 

şi Gestionarea Teritoriului - Primăria sectorului 2 ; 

- Aviz favorabil '05.03.2019 emis de Direcţia pentru Cultură a 

Municipiului Bucureşti - Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru faza 
SF; 

- Plan de situaţie spaţii verzi - 

- Adresa >.09.2019 emisă de Direcţia de Sănătate Publică a 

Municipiului Bucureşti - Ministerul Sănătăţii; 

- Avizul favorabil /10.09.2019 emis de Ministerul Culturii şi 

Identităţii Naţionale - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti; 


Avizul favorabil condiţionat 710.09.2019 emis de 

Distrigaz Sud Reţele, însoţit de planurile anexă ; 

Aviz favorabil J/06.09.2019, emis de Serviciul Român de Informaţii 

- UM iucureşti, pentru CU din 13.08.2019; 

Aviz de amplasament favorabil r j/05.09.2019, condiţionat, emis 

de E-Distribuţie Muntenia; 

Aviz de principiu 
România Communication; 

Aviz de traseu 03.09.2019, emis de RADET, pentru CU nr. 

j din 13.08.2019; 

Aviz favorabil 28.08.2019, emis de Netcity - Telecom ; 

Aviz edilitar 721.08.2019, emis de Compania Municipală Iluminat 

Public Bucureşti, însoţit de Avizul favorabil , _ .2019 ; 


din 04.09.2019, emis de Telekom 


Adresa 
sector 2 
Aviz 
Aviz 


.08.2019, emisă de Administraţia Domeniului Public 


/20.08.2019, emis de STB ; 

j.08.2019, emis de Apa Nova, însoţit de Consultarea 
.08.2019, pentru CU din 13.08.2019 , 

Punctul de vedere 11.09.2019, emis de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, în baza Legii nr. 88/2014 ; 

Protocol de plantare din 12.09.2019, emis de Administraţia Lacuri, 

Parcuri şi Agrement Bucureşti, înregistrat la Direcţia de 
10434/12.09.2019 ; 
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- împuternicirea /10.09.2019, emisă de către Direcţia Urmărire 

Lucrări Mari Infrastructură - PMB, pentru Trustul de Clădiri Metropolitane 
Bucureşti SA, în vederea semnării protocolului de plantare încheiat cu 
ALPAB; 

- Fotografii vegetaţie. 

2) a verificărilor efectuate pe teren în datele: 01.08.2019 şi 09.09.2019. 

3) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele lucrări: 

PROTEJARE : 

Platbandă scuar centraI str. D-na Ghica de la intersecpa cu 
str. Constanţa sens către Piaţa Delfinului ; 

- 7 ex. Platanus sp. (platan) 0 20-30cm, h 8-1 Om 
în timpul lucrărilor de construcţie/deviere reţele se vor lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor. 

Aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al arborilor, 
se vor executa lucrări de echilibrare/reducere a coronamentelor, iar în cazul nerespectării 
lucrărilor sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo 
nefavorabile. 


DEFRIŞARE : 

i 

-deviere reţea 

Aliniament str. D-na Ghica nr. 7, faţă bl. 4: 

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30cm, h 12m 
-sistematizare drum - conform liniei de drum nou proiectate 
Aliniament str. D-na Ghica nr. 7, colţ bl. 4, spate bl. scara 2: 

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 35cm, h 12m 


Aliniament str. D-na Ghica nr. 5, colţ bl. 3, scara 2: 

* 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30cm, h 12m 

-deviere reţele + sistematizare drum - conform liniei de drum nou 

I 

proiectat 

Aliniament str. D-na Ghica nr. 3, bl. 2 şi str. D-na Ghica nr. 1 de la str. 
Lăptari Tei: 

-10 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 15-35cm, h 8-1 Om 
-1 ex. Thuja sp. (tuia) 0 lOm, h 4m 
- 60 metri liniari gard viu 


Platbandă, aliniament şi spaţiu verde din str. D-na Ghica nr. 4, bl. 3A, 
str, D-na Ghica nr. 6, bl. 3, pe partea nr. pare, de la str. Lăptari Tei: 


- 36 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 15-30cm, h 8-12m din care lex. bitulpinal şi lex. 


tritulpinal 

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0 15cm h 8m 
• 2 ex Robinia sp. (salcâm) 0 20cm, h 8-12m 
- 6 ex Tilia sp (tei) 0 20-30cm, h 8-1 Om 


J\GIP lOLo. 
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-1 ex. Morus sp. (dud) multitulpinal, h 8m 

- 4 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) 0 15cm, h 6m, din care lex. tritulpinal si lex. 
uscat 50% 

-1 ex. Pyrus communis (păr) 0 15cm, h 6m 

- 66 metri liniari gard viu 

Platbandă dintre carosabilul şi trotuarul str. D-na Ghica nr. 6, bl. 3, 
scara B - colţ bloc: 

- 2 ex. Morus sp. (dud) 0 8-10, h 3-4m 

- 3 ex. Acer negundo şi platanoides (arţar şi paltin) 0 20cm, h 6-8m 

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20cm, h 10-12m 
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 15cm, h 8m 

Spaţiu verde de la intersecţia str. Ion Berendei cu sos. Colentina nr. 55, 
bl. 83: 

- 1 ex. Quercus rubra (stejar) multitulpinal, h 8m 

- 5 metri liniari gard viu 

- deviere reţele + sistematizare drum - conform liniei de drum nou 
proiectate şi devierea circulaţiei 

Aliniament, parcare şi spaţiu verde din str. Doamna Ghica nr. 10, bl. 62 
pe partea nr. pare, de la intersecţie cu sos. Colentina nr. 24: 

- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0 25-40cm, h 10-14m 

- 2 ex. Prunus serotina (corcoduş negru) 0 20cm, h 8-12m 
-11 ex. Tilia sp. (tei) 0 20-30cm,’ h 10-14m 

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 25cm, h lOm 

-1 ex. Acer negundo (arţar) 0 20cm, h 6m 

- 2 ex. Betulacee sp. (mesteacăn) 0 25cm, h 12-14m 

- 22 metri liniari gard viu 

Aliniament str. D-na Ghica nr. 12, bl. 1 : 

-14 ex. Tilia sp. (tei) 0 10-30cm, h 6-14m 

Aliniament str. D-na Ghica nr. 14, bl. 2: 

-12 ex. Tilia sp. (tei) 0 10-30cm, h 6-14m 

- 3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) 0 30cm, h 10-12m 

Aliniament str. D-na Ghica nr. 16, bl. 3 şi str. D-na Ghica nr. 18, 
bl. 3bis: 

-12 ex. Tilia sp. (tei) 0 10-30cm, h 6-14m 

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 20cm, h 10-12m 

Aliniament str. D-na Ghica, în dreptul imobilului nr. 147 A : 

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 50cm, h 14m 

Aliniament şi spaţiu verde din str. D-na Ghica nr. 83, bl. 63, pe partea 
nr. impare, de la intersecţie cu sos. Colentina: 

-1 ex. trunchi de arbori 0 15cm, h 2m, uscat 100% 

-1 ex. Populus sp. (plop) 0 45cm, h lOm 

- 10 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0 10-60cm, h 6-1 Om, din care lex. uscat 
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-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 20cm, h lOm 

- 2 ex. Carpinus sp (carpen) 0 15cm, h 8m, din care lex bitulpinai 

- 2 ex. Quercus rubra (stejar) 0 20-35cm, h lOm 

- 15 metri liniari gard viu 

- devierea circulaţiei în vederea amplasării reţelei RADET şi amprenta 
la sol a viitoarei trame stradale a pasajului 
Platbandă scuar central str. D-na Ghica între str. Constanţa şi 
şos. Colentina: 

- 64 ex. Platanus sp. (platan) 0 20*30cm, h 8-1 Om 

TOTAL arbori şi arbuşti inventariaţi - 232 exemplare +168 metri liniari gard viu 

Arborii inventariaţi au fost marcaţi cu bulină roşie. 

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor, lucrărilor de 
întreţinere (reducerea coronamentelor şi protejare), se vor executa prin grija dvs. în 
prezenţa unui reprezentant al administratorului legal al terenului (cu o firmă specializată 
abilitată) care va preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, 
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur. 

Precizăm că constructorul/administratorul legal al terenului este răspunzător de 
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei 
lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în 
caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G M.B. nr. 
304/2009. 

Defrişarea arborilor se va executa etapizat, în funcţie de etapele de 
implementare a proiectului în faze, astfel: 

- faza I include defrişarea arborilor în vederea devierii circulaţiei şi pentru 

amplasarea noi reţele de RADET şi legarea acesteia la reţeaua existentă; 

- etapa/faza II include devierea celorlalte reţele şi trasarea noii trame stradale; 

• etapa finală defrişarea arborilor care împiedică realizarea pasajului propriu-zis 
(construire pasaj). 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G M.B. nr. 304/2009 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în 
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 660ex. arbori 
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20>28cm, măsurată la 
înălţimea de Im faţă de sol şl înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de 
specie şi 168ml gard viu, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de 
utilităţi, astfel : 515 ex arbori în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, 
respectând Protocolul de plantare nr. 12360 din 12.09.2019, încheiat între ALPAB şi 
Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti şi înregistrat la Direcţia de Mediu cu nr. 
10434/12.09.2019 şi diferenţa de 154ex. arbori în cursul anului 2020, cu obligaţia 
reprezentanţilor trustului/constructorului de a prezenta o anexă a prezentului protocol în 
care se vor specifica locaţiile, speciile şi caracteristicile materialului dendrologic ce 
urmează a se planta. Anexa protocolului se va prezenta la Direcţia de Mediu în cel mai 
scurt timp de la data emiterii, fără a depăşii data de finalizare a lucrărilor de construire. 

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr, 304/2009 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti,, aveţi 
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în 
plantărilor în compensare. în caz contrar se vor aplica sancţiuni 
normativ. 
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în timpul lucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului 
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii. 

Defrişare: 225ex. arbori din care 2ex. uscate 100% şi 168ml gard viu 
Protejare: 7ex. arbori 
Toaietare: în funcţie de necesităţi 



O 


Red P.R./4ex./10.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmbTO/înstrtutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consuttare/avize_arbonJn_consultare php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1713847,1756651 / 1522,7202 / *^ = 

Către: S.C. MENCON BULD S.R.L 

Str. Matei Corvin nr. 15, sat Ciofliceni, corn. Snagov, judeţ Ilfov 
prin S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A 

Spre ştiinţă: ADP Sectorâ-Şos. Electronicii nr.44 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Johannes Kepplernr. , sector 2, Bucureşti" 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1713847/27.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1522/28.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1756651/18.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7202/19.07.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „ Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Johannes Keppler nr.27, sector 2, Bucureşti ", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului 

tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 05.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 45m, 
astfel: 

• Din LEA JT existent în trotuarul numerelor impare care se află în dreptul imobilului 
situat la nr. 19, continuă prin trotuarul numerelor impare până la un BMPT 
amplasat la limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 27. 

• în urma verificărilor s-a constatat că există arbori plantaţi în alveole la limită cu 
carosabilul, trotuarul având lăţimea de aprox 2,5m/3m. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
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radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



IZ SEP 2019 


Red:A.A /3ex.-11.09.2019 - prezentul aviz a (ost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



. gţy îftl&r-n . .. ■ ■ 

Nr. 1748289/6050/ 

Către: SC APA NOVA SA - prin d-na - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru 
imobilul situat pe bd. Oaspeţilor nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. t înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748289/21.06.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 6050/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
bd. Oaspeţilor nr. 46, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), 
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m racord + 9m branşament, astfel: 

• din conductele existente în carosabilul bd. Oaspeţilor, perpendicular, până la 
aproximativ 5m şi lOm faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 


La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentu ljv jz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTCJ 
Simona-H$ariâft&POI 

întocmit: 

Exp. Rpxana PARASCA 


RedPR./3ex. 
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yjjg&l PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

jok I Direcţia de Mediu 


Nr. 1749401 /6190/ ţ7. StV. M 

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA - solicită ridicarea exemplarului de 
la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Străduinţei nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749401/25.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6190/26.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Străduinţei 
nr. 1 A, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 4,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Străduinţei, prin carosabil şi trotuar, 
până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXEC 
Simona-MarianeJ 


întocmit: 

4 RAŞCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1749931 / 6222 / 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pătru 
Adrian nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749931/26.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6222/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pătru 
Adrian nr. 7, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acord urile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Pătru Adrian, perpendicular, până la 
aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 



Red:P.R73ex.-11.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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Nr. 1749887/6223/ * h 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 
Magneziului nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749887/26.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6223/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Magneziului 
nr. 41, sector 2, conform documentaţiei depuse (C U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de 3,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Magneziului, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POR, 



Red:P.R./3ex.-11.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe stte-ul PMB 
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L PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 


Nr. 1750773 / 6422 / 




Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Duioşiei 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1750773/28.06.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 6422/01.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Duioşiei nr. 4, sector 1, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 4,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Duioşiei, perpendicular, până la 
aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Exd.. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1751345/6548/ Î7.StP^ 

Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului situat pe Drumul Binelui nr. , sector 4, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751345/02.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6548/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe Drumul Binelui nr. 180A-180B, sector 4", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 130m, astfel: 

• din PTAB 4854 existent în terenul cu nr. cadastral IE 220576, prin trotuarul nr. pare 

al Drumului Binelui, apoi prin drumul de servitute, până la aproximativ lOm faţă de 

limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 


Bd. Regina Bisate ta nr 47. cod postai 050013 sector 5, Bucureşti, România 


\4Sis.\ *"ll 








lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4. lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
- ’ na POPA 



întocmit: 

Exo. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1754433/6910/ ţ7. SEP. 

Către: SC GRID SITAL SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei 
nr , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754433/11.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6910/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei 
nr 395, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul şos. Chitila, perpendicular, până la limita 
din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1754652 / 6964 / 1 7 2019 

Către: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A — prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şos. Electronicii nr.44, sector 2 

Referitor la lucrarea: "Branşament electric pentru imobilul situate pe strada 
Bălăşescu Nifon nr. , sector 2" 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754652/12.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6964/15.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situate pe strada Bălăşescu Nifon 
nr.34, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 05.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa astfel: 

• Alimentare cu energie electrică din LEA JT existent în trotuarul de pe str. Nifon 
Bălăşescu, aflat în dreptul imobilului de la nr. 34, pe un traseu ce stăbate trotuarul 
acesteia, până la noul BMPT amplasat la limita de proprietate fără depăşirea 
aliniamentului 

• în proximitatea traseului lucrării s-a constatat existenţa unui arbore în alveolă, situat 
la aprox. 1,5m de gardul proprietăţii de la nr. 34. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveoleior/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sirth 1PA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr.1756867/ 7239. .>?...$.££ 

CĂTRE : S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. 
Nicolae Teodorescu nr. ", sector 6, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756867/19.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.7239/22.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Nicolae 
Teodorescu nr. 29 sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
A.D.P.D.U Sector 6 ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 

teren în data de 30.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 12m, astfel: 

• Realizare branşament gaze PE 100 SDR11 Dn32 mm Rp din conducta 
existentă în carosabilul din strada Nicolae Teodorescu, aceasta subtraversează 
parţial carosabilul şi trotuarul numerelor impare până la 3m de limita stângă a 
proprietăţii. Traseul lucrărilor afectează scuarul centrai al străzii, cu rol de spaţiu 
verde. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi 1 '. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
însoşit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Manana POPA 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1 756794 / 7244 / i7 . SEP M# 

Către : Dl. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu nr. pe 
Intrarea lerbei, sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756794/19.07.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 7244/22.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu nr. 8 pe Intrarea 
lerbei, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenda pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data 
de 13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 186m, 
astfel: 

• din PT 283 existent în vecinătatea blocurilor 157, 158 şi 159, prin spaţiu verde, 
parcaj şi aleea auto, aferente blocurilor, continuă prin trotuarul nr. pare al Intrării 
lerbei, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a 
arborilor aflaţi în aliniament din vecinătatea traseului lucrării. 

• spaţiul verde, cu densitate mică faţă de arborii existenţi, străbătut de lucrare 
permite păstrarea distanţei faţă de arbori. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



1 1 SEP 2019 


Red:P.RV3ex.-11.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sle-ul PMfî 

http:/Avww.pmb ro/mstitutii/primaria/directii/directia : ,niediu/avize...arbori jn_consultare/avize_arboriJn_consultare.php „ pe datft de 



Bd Reoina Eiisabeta nr 47 cod costal 050013. sector 5, Bucureşti România 







PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 




Către: S.C ELECTRO TIRON S.R.L — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: "Branşament electric pentru imobilul situat pe strada Gheorghe 
Brătianu nr. , sector 1" 

Referitor ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758137/24.07.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7356/25.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: "Branşament electric pentru imobilul situat pe strada Gheorghe Brătianu nr.8, sector 
1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de Coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADP 
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 50m, astfel: 

• alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gheorghe Brătianu nr.8, 
prevăzut printr-un branşament electric subteran din CD existent la intersecţia str. Ion 
Mincu cu str. Gheorghe Brătianu şi continuă prin trotuarul numerelor pare al str. Gheorghe 
Brătianu, până la noile CS şi FDCP ce vor fi amplasate în incinta imobilului alimentat. 

• s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, 
arbori sau arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaietare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaietare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 


Red:A.A./4ex.- 11.09.2019 - 
http://www.pmb.ra/institut1i/pi 


DIRECTOR EXEi 
Simona-Mariana 



ftlat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1760197/7691/. v7;*SM19 

CĂTRE: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A - prin dl. 


- solicită ridicarea 


exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: “Branşament energie electrică a imobilului situat pe bd. 
Chişinău nr. , sector 2, Bucureşti” 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760197/01.08.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.7691/02.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: “ Branşament energie electrică a imobilului situat pe bd. Chişinău nr.2A, sector 2, 
Bucureşti", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 05.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o lungime de 4m, 
astfel: 

• Realizare branşament nou trifazat din nişa generală existentă în lateralul bl. 53, 
sc.4, traversând aleea pietonală cu montarea BMPT la limita de proprietate cu 
domeniul public. 

• s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii 
verzi, arbori sau arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, iit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul avi^te ţşrmen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 


Nr. 1766473/5 524/ 1 y $£p ?(|ţg 


Către: 


PRIMĂRIA SECTOR 3 

Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucureşti 


Domnul 1 i 

e-mail: proiectedăprimăr ie3.ro 


O 


Spre ştiinţă: 

• Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

• PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Bd. Basarabia nr. 
256G, sector 3", 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1766473/23.08.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 9525/23.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Basarabia nr. 256G, sector 3", vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (C.U. nr. . din 14.05.2019 a 

planurilor anexate. Memoriului tehnic, Clasarea Notificării r V25.07.2019 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie -PMB nr. 
13794/30.07.2019, Aviz Distrigaz Sud i '06.08.2019, aviz amplasament favorabil 

E-Distribuţie Muntenia > /08.08.2019, aviz favorabil Luxten 22.07.2019, 

aviz favorabil STB /Ol.08.2019, aviz condiţionat i * V09.08.2019- 

S.C. Telekom România Communications SRL, ^ v iz Apa Nova 29.07.2019, aviz 

de traseu emis de Administraţia Străzilor „701.08.2019), lucrarea constă în : 

-alimentarea cu energie electrică se va realiza astfel: se va monta o cutie CS pe cablul T3704- 
nişă grădiniţă, amplasată lângă post şi se va prelua cablul din tabloul JT în CS cu legătură între CS 
şi tablou. Cablul JT se va poza subteran din CS proiectată până la cutia destinată furnizării —DS, 
care se va amplasa lângă locul de consum. Traseul reţelei electrice va fi următorul: de la CS nou 
proiectată lângă PT 3704 existent în incinta imobilului cu IE 213342*.va continua prin trotuarul 
şoselei Industriilor cu IE 227219, cca 170ml, apoi prin aleea cfrrîjţ 213054 până Ia cutia 


DS nou proiectată. 
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Lungimea traseului este 3lOml, adâncimea de pozare în trotuar este de 0,8-L20m şi dd 
l,20-l,50m la traversări de drumuri iar lăţimea şanţului este de 0,4m , 

Pe traseul canalizării nu va fi afectată vegetaţia. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 30,08.2019 s-a constatat că în 
proximitatea lucrării, pe unele porţiuni există platbandă cu arbori. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

în proximitatea arborilor săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie 
adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radtcular al materialului 
dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 0,5-1,0 m faţă 
de arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane Condifii de amplasare; 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arbuştilor /gardului viu sau rănirea/ruperea ramificaţiilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare; 

în cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de Ia finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arbuştilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 0,5-1,Om faţă 
de arbuşti), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare 
care va implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 309/R/1726910 din 14.05.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, 
împreună cu planul anexă şi în baza avizelor emise de administratorii reţelelor tehnico - 
edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare „pentru 
protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele 
obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi 1 ’. Prin urmare este interzisă reducerea 
suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandeior/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 
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Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil înso{it de 
avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale întrucât imobilul este inclus în Ansamblul 
Industrial „Halele Uzinei Malaxa” care figurează pe lista Monumentelor Istorice din 2015, poziţia 
352. Cod B-II-a-A-18091. 


DIRECTOR EXECU 
Simona-Mariaita 
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Red: P V J6ex.-12,09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe slte-ul PMB 

http:/Avww.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consuttare/avi 2 e_arboriJn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr.1767356/ 9689 ....>JL$E&.ÎDÎ f 

CĂTRE: S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Prelungirea Ghencea nr.25, cam. 8 şi 10, sector 6 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: “Extindere şi branşament gaze naturale, str. Pomilor 
nr. , Bucureşti Sector 6" 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767356/27.08.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.9689/28.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere şi branşament gaze naturale, str. Pomilor nr. 32, Bucureşti Sector 6", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis 
de A.D.P.D.U Sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
02.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, astfel: 

• Extindere conductă de gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 125mm cu lungimea 
de lOm, din conducta existentă pe str. Pomilor, până în dreptul imobilului cu nr.32. 

• Realizare branşament gaze PE 100 SDR11 Dn32 mm Rp din noua conducta 
existentă în carosabilul din str. Pomilor, aceasta străbate trotuarul numerelor pare 
până în dreptul imobilului situat la nr.32. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1747773 / 6006 / 1 &■ SEE 101# 

Către: S.C. AVI PROD GRUP S.R.L - solicită ridicarea avizului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: “Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente 
pe str. Baia de Criş nr. , sector 1”, Bucureşti 




Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747773/20.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6006/21.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Baia de Criş nr.7, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acord urile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 49m, astfel: 

• extindere conductă de gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 125mm din conducta 
existentă în carosabiulul străzii Baia de Criş de la punctul de racordare până în 
dreptul imobilului de la nr. 7, lucrarea traversând carosabilul şi trotuarul străzii 

• branşament de gaze natural RP PE 100 SDR11 Dn 32mm de la noua conductă de 
distribuţie mai sus menţionată până în dreptul: 

- imobilului situat la nr. 7, la 0,5m faţă de limita din stânga a proprietăţii. 

- imobilului situat la nr. 9, la 0,5m faţă de limita din dreapta a proprietăţii. 

- imoblului situat la nr. 11, 0,5m faţă de limita din dreapta a proprietăţii. 

- imobilului situat la nr. 14, la 5m faţă de limita din stânga a proprietăţii. 

- imobilului situate la nr. 16, la 5m faţă de limita din stânga a proprietăţii. 

• s-a constatat faptul că, în apropierea traseului, în aproprierea imobilului situat la 
nr. 14 există material dendrologic (1 ex. Acer). 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborelui din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 


Bd. Regina Bsabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5. Bucureşti România 


l^jSvl AII 











sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după 

obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

obţinerea unu.^ ^p^ ^ ^ ^ ^ cgre este spionat sistemul radicular a 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţ 

mete ° Precizănfcă în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la fmaNzarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat in apropierea traseului 
lucrării veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 

al execuţiei lucrărilor menţionate. .. . . . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emitem prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţieii lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. 
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 pnvind regtementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţnlor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde pr 

betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. -anntinnata 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionate 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. - , . Hofrisare sau 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executa lucrări de defrişare sa u 

toaleta re v .. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucram 

si pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


întocmit: 

Exp Roxana PARASCA 


16. SEP 2013 


Rpd AA /3ex * 13,09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB j-*- h* 

http:.7www pmb.ro/institutii/primaria/direclii/directia_mediu/avize_arbori Jn.consultare/avize^arbonjn^consu ar .p p,p 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1749502 / 623< / 19. 2013 

Către: Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti - solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2 

Referitor la lucrarea: ",Branşament de apă, branşament de incendiu şi racord de 
canalizare situate în Bucureşti, sector 2, bd. Lacul Tei - str. Petricani ” 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749502/26.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6231/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de apă, branşament de incendiu şi racord de canalizare 
situate în Bucureşti, sector 2, bd. Lacul Tei-Str. Petricani", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. 216/14„L" din 31.08.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. 12082/23.05.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Aviz de Traseu emis de către Administraţia Străzilor Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 16.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa astfel: 

• Relizare branşament de apă potabilă din conducta existentă în carosabil din bd. 

Lacul tei, până la aproximativ 4m de poarta mare de acces în parc. 

• Realizare record de canalizare legat în căminul de inspecţie existent pe bd. Lacul 

Tei, în intrarea dinspre Str. Teiul Doamnei a Parcului Tei la 6m. 

• în vecinătatea traseului s-a constatat existenţa a 2 arbori din specia brad (abies) 

respectiv a 2 arbuşti. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în căzut în care este secţionat sistemul radîcular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 

al execuţiei lucrărilor menţionate. , 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, «v^ţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5. litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. t 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 


toaletare. 


Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 

şi pentru respectarea condiţiilor din aviz, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUJIX 

Simona-Mari **'“ 



întocmit: 

Exp , Roxana PARASCA 


,S iff Mij 



Red A.AV4ex -13 09 2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 













PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


ii ■jrp ,iM - 


M^ENERgLnSTRUCT SRL - **» ridicarea avizului de ia registratura PMB 
S D re ştiinţă' ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

ZLTia lucrarea: Vranşantent etectrtc pentru imotritu, situat pe str. Standeşt, 

nr. ", sector 1, Bucureşti p M B cu nr . 1750464/28.06.2019 şi la Direcţia 

Referitor la cererea dvs., 9 . . j e cnecialitate privind executarea 

de Mediu cu nr. 6425/01.07.2019, prin care so ici stănilesti nr 58 sector 1", conform 

lucrării: .Branşament electric pentru rmobrlui srtuat pe str. Stănrleşt, anexa(e ş , 

documentaţiei depuse (C.U. nr. ern j să de Agenţia pentru 

l"a^e::făTl~pl1e n rîn STdT 0409.2019, s-a constata» că lucrarea se va 

executa pe o lungime de 9m, astfel: existant în str. Stănilesti până la un 

• Relizare branşament noii monofazat dtn LEA T x \ str ăbate trotuarul 

BMPT amplasat la iimita d.n dreap a 8| S^nă. platbandă (cu un arbore 

edilitare subterane. Condiţii de amplasare). unGMB nr 304/2009 privind 

emiterii pre 2 en,u,ui aviz, aveţi obligaţia 

XTaducet'JSui .a starea iniţiaiâ, inclusiv 

plantare iarbă/gazon. , eaea nr 24/2007 privind reglementarea şi 

Conform articolului 5, litera h, din 9 :. modificările şi completările 

administrarea spaţiilor verzi din fizice , şi 

ulterioare „pentru protecţiaşi ... ţii . P nu diminueze suprafeţele spaţiilor 

verzT^Prin SSSSaZ iTtS lupelor de spaţiu verde prin betonarea 

platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde^ ^ specialitate va fi sancţionată 

conform:r5 e «fbdin C t 0 r;x m a e i n! ;rH t C.G n M P B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
soatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. rt efrişare sau toaletare. 

DIRECTOR EXECUWr % întocmit: 

Simona-Mariana m Exp, Roxana PARASCA 


Red:AA/4ex.-13.09.2019 - piw 
http://www.pmb roTmstliutil/prtnnaJ 



i^aviM^artîoriJn.consuttare/avize.arboriJnjxinsuttare.php . pe dala de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1752130/6640/ 


wmw 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Demnităţii nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752130/04.07.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 6640/05.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Demnităţii 
nr. 40, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Demnităţii, perpendicular, până la 
limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV 
Simona-Mariana 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



Red:P.R./3ex.-16 09.2019 * prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www.pmb.ro/institutii/primaria/difectii/dimctia_mediuyavize_arboriJn_consultare/avize_artîoriJn_consuttafe.ptip , pe data de < 




Bd Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, România 



































Nr.1755908/ 7123 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


ti srp m 


CĂTRE: SC GENERAL MPMIMPEX SRL 

(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă cu branşament gaze naturale, 
Spalaiul Independenţei nr. Bucureşti, Sector 6” 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755908/17.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.7123/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere conductă cu branşament gaze naturale, Str. Spalaiul 
Independenţei nr.253-257 Bucureşti, Sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de A.D.P.D.U Sector 6 nr. ), vă comunicăm 

că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.08.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa pe o lungime de 83,5m, astfel: 

• extindere conductă gaze natural RP PE 100 SDR11 Dn 90mm din conducta 
existentă în carosabilul din str. Alexandru Borneanu, continuă prin aleea de 
acces, până în dreptul imobilului situat pe Splaiul independenţei 
nr.253-257. 

• Realizare branşament gaze PE 100 SDR11 Dnll 32mm Rp din noua conducta 
existentă până la imobilul menţionat mai sus, la 0,5m faţă de limita din partea 
stângă a proprietăţii.. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


m Regina Bsabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5 Bucureşti. România 

















Menţionăm că în baza acestui aviz nu_se_ixecuţă JucrărL de defrişare sau 

toaletare . , . . , .... 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la date emitem. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Întocmit: 

Exp, Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1757619/7318/ 19. SEP 20t& 

Către: S.C AVI PROD GROUP S.R.L - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze natural pentru imobilul situat în 
Bucureşti, str. Gheorghe lonescu Siseşti nr. ”, sector 1, Bucureşti 




Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757619/23.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7318/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze natural pentru imobilui situat în Bucureşti, 
str. Gheorghe lonescu Siseşti nr. 16A", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti 

Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz emis de ADP sector 
1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.07.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 13,5m, astfel: 

• realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 
32mm, cu lungimea de 13,5m şi a postului de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în 
carosabilul din Şos. Gheorghe lonescu Siseşti. Traseul de pozare a branşamentului 
propus va fi realizat prin traversarea carosabilului şi a trotuarului şoselei, până la 
de limita din stângă a imobilului situat la nr. 16A. 

• în aproprierea traseului lucrărilor s-a constatat existenţa unui arbore situate în 
aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
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sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



ECUTIV, 
na POPA 


întocmit: 

Exp, Roxana PARASCA 



16 -sep?q$ 


Red.A,A Mex -13.09 2019 - prezentul aviz a rost postat pe site-ul PMB 

http Vwww pmb ro/institutii/primaria/directii/directja_mediu/avi 2 e T arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1757621 /7319/ 


1- 3 - S - E? m 


Către: S.CAVI PROD GROUP S.R.L - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: 'Branşament gaze natural pentru imobilului situat pe 
Şos. Gheorghe lonescu Siseşti nr. ”, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757621/23.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7319/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: ” Branşament gaze natural pentru imobilului situat pe Şos. Gheorghe 
lonescu Siseşti nr. 16", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de ADP sector 
1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 16m, astfel: 

• realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 
63mm, cu lungimea de 23m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul 
de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din Şos. 
Gheorghe lonescu Siseşti. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat 
prin traversarea carosabilului şi a trotuarului şoselei, până la de limita din dreaptă a 
imobilului situat la nr. 16. 

• s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii 
verzi, arbori sau arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 




















Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sir >OPA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 




RedAA/3ex-13 09 2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 

http.Twww pmb.ro/institutii/primariâidirect i/directia.mediu/avize.arboriJn^consuUare/avize^arboriJn^consultare-php . pe data de ... 












PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1761695/7838/ TTSMt 


Către : SC ELECTRO TIRON SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Căluşei 
nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M,B. cu nr. 1761695/06.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7838/0708.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Căluşei 
nr. 24, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile ^ individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de 22m, astfel: 

• din CD 2079 existent în trotuarul str. Căluşei, prin trotuarul nr. pare al 
str. Căluşei, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 

toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV^ uc 
Simona-Mariat 

i 



întocmit: 

RAŞCA 



Red:P.R/3ex.-16.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB ** JK 

http://www.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_art)oriJn_consurtare/avize_art)OriJn_consurtane.php , pe data de .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1762768 / 8030 1 




Către: SC GENERAL UPUIMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor le lucrarea: Extindere re (ea de df ri ^ga z ţ>r naturale # branşamente pe 
Aleea Ninsorii nr. . proprietate particulara, sector 3. Bucureşti 

, „ .. pmisă de Aaentia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

" se va executa subteran, pe o 

lun9im ! d din 8 conducta existentă în carosabile. AM Ninsorii prin P^n-esab^u, f i dmnrul 
de pământ al Aleii Ninsorii, până la aproximativ 17m faţa de limita din partea 

stângă a proprietăţii. _ 

. în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament. 304/2009 privind 

«j: şa» 

i«...— 

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrări or. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea ‘ n, t iala : 

confonTi art S 4 ?w a ™din^jie)a e i'te , H!c.G.M l B Z * , r tU 3 iSra 309 , S prhdrw| l N*ornSle X'protectie 

'# -"HW * defriş,re_Ş3tt 

t° a ' 9ta p° e zentu | aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

director executiv, 

Simona-MarianaJ^g^ întocmit: 

ExpJŞoxana PARASCA 


Red:P R J3ex.-16 09,20i'9- 1 ,ţ>re 

http'J/www.pmbro/institutii/r Jit 



Mirectia°medK^avri!ze^arbori_in_c£insultare/avize_art)oriJn_consuHare.php , pe dala de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1762780/8031 / 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Slr. Domnita Ancu{a nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuie a gazelor natumle şi branşamente pe 
bd Nicolae Grigorescu nr. , sector 3, Bucureşti 

Grigorescu, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr ^ 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificam nr. pdilitare 

âs-sr* SosSs £« 

Grigorescu, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreapta a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 304/2009 privind 

Normele 1 de^rotecţte^ de*pe^ert^urMunteipkiSi^'^'^eştl' vă facem cunoscut 

-“ss;“«rssr5s’JS' - -.->*** 

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor inclusiv 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducem terenului la starea iniţiala, inclu 

aviz ds specia,ita.e va f, sancţionată 
confort artTlit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. privind Normele de protecţie a 
««naţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. ..|, a 

P ţ M enţionă^ că în baza.acestui aviz nu ţ , ^ 

































PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1762778/8033/ 1 9 . SEP 2013 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor le lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a 9"f urate * b ™* amenle pe 
str. Vitioara nr. , proprietate particulara, sector 3, Bucur ş 

' R d fe M°d‘ la of 08^)1 ^prirT care'^licite^ 1 avicw^^^spMiaîitete pnVind 

s( , Vitioara, proprietate part,cutare tehV Clasarea 

' emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Notificăm nr. ®J nl ? a r 9 ri 1 „teie edilitare aviz de traseu emis de 

efectuate pe teren în data de ^ 1.09.2019, s-a 

constatat m^arosTwM str.'vfitoTra, prin Tarosabilul str. Vitioara, 

până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreapta a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi q m 0 nr 304/2009 privind 

no J;; Bucureştt '" 

cunoscu^avizulJavorabil^^uţim^lirorari^Jr^rn ^ uj ^ ^ ob|jgaţia 

solicitării revizuirii acestuia înainte de lnce\ peireaie:xe<°j r j a starea iniţială. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia _te itgte va f| s ' anc ţj 0 nată 

confonîî^T^b din^ne^lla' HS.S.mT nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
8SP8¥ M^onăm?ât t0 baza M aSi U a i r C n l ;r Ş no nvocntă lucrări de defrţgaro.şau 
topleta jg^ entu | ^ ^ tem)en de vaIabi litate i an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTj 
Simona-Mariana 



întocmit: 

Exp. Rpxana-EARASCA 
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«incnnn eortor^ RUCUTBSII, ROfltâniâ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1762771 / 8034 / 19. SEP 2013 

Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Poştaşului nr. şi pe drumul de servitute IE 229829, sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762771/09.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8034/12.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Poştaşului şi pe drumul de servitute IE 229829, sector 3", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. . a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 145m, 
astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Poştaşului, în dreptul imobilului cu nr. 
26-38, prin carosabilul str. Poştaşului, până la aproximativ Im faţă de limita din 
partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUT) 
Simona-Mariana 


Red P.R./3ex.-16.09.20 

http://ww.pmb ro/institutiV 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


rostat pe site-ul PMB 

! inediu/avize_arborijn_consullare/avize_arborijn_consultare.php . pe data de- X . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1766101 / 9520 / 15 SEP 2S1S 

Către: SC R&D QUAUTYINSTAL GAZ SRL - prin - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1766101/22.08.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 9520/23.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei 
nr. 158 A, sector V, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr. 989/S/12.06.2019), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.05.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul şos. Chitilei, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defr işare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1768919 / 9905 / 1 9. SEP 2015 

Cifre; SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa 
bd. Metalurgiei nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768919/02.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9905/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa bd. Metalurgiei 
nr. 61 D, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în ur a 
verificării efectuate pe teren în data de 12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 240m (domeniul public) + 135m (domeniul privat), 

astfsl' 

• din PTAB 5027 existent în bd. Metalurgiei, prin trotuarul nr. impare^ al 
bd. Metalurgiei, până la aproximativ 15m faţă de limita din partea stângă a 

proprietăţii. _ . 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului lucram, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 

minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 

Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătură 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 

manevrarea utilajelor din dotare. ... 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 

meteo nefavorabile. , . . , _ ,. _ 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simt ~ WA 
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Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1772404/10493/ 


ia SEP 2019 


j CĂTRE, 

Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti 
DIRECŢIA TERMOENERGETICĂ 
Secţia Distribuţie Sector 3 
Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

> Primăria Sectorului 3 - DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, Intr. 
Odobeştinr. 5-7, Sector 3, e-mail: domeniu. oublic(S)Drimarie3.m 

> Asociaţia de proprietari bloc R1, Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2, Sector 3 

> Asociapa de proprietari bloc R2, Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 4, Sector 3 


Ca urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată la P.M.B cu nr. 
1772404/13.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10493/16.09.2019, prin care solicitaţi 
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra nouă arbori situaţi în spaţiile 
verzi aferente blocurilor R1 şi R2 din Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2 şi respectiv nr. 4, Sector 3, 
pe traseul canalului termic - la care se realizează lucrări în vederea remedierii avariei 
majore apărute pe Magistrala 2 termoficare CET-SUD, conform Avizului de Intervenţie în 
Domeniul Public nr. 4 /29.08.2019, precum şl a verificării efectuate pe teren în data de 

17.09.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, avizăm: 

Defrişare cu extragerea rădăcinilor: 

Spapu verde bloc R1 din Str. Lt Nicolae Pascu nr. 2 - adiacent B-dul 
Energeticienllor: 

- 2ex. Ulmus sp. (ulm) 0 22-35cm, h 8-1 Om (din care un ex. bitulpinal) 

Spapu verde bloc R2 din Str. Lt Nicolae Pascu nr. 4 - adiacent B-dul 
Energeticienilor: 

- lex. Morus sp. (dud) multitulpinal, 0 15-20cm/tulpinâ, h 8-1 Om 

- lex. Ailanthus sp. (fals-oţetar) 012cm, h 3m 

- lex. Ailanthus sp. (fals-oţetar) 0 22cm, h 7-8m 

- 3ex. Populus sp. (plop) 0 30-45cm, h 7-12m 

- lex. Populus sp. (plop) 0 55cm, h 7-8m, în declin biologic 

- lex. Tilia sp. (tei) 0 20cm, h 8-9m 



























Lucrările de defrişare avizate vor fi executate în prezenţa unui reprezentant al 
Primăriei Sectorului 3 - DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC In scopul 
remedierii avariei, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându- 
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor 
aeriene sau a autovehiculelor din zona parcării auto adiacente. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defrişarea acestor lOex. de arbori, 
este necesar să prezentaţi în termen de 5 zile lucrătoare» de la data prezentei, un 
„Protocolul de plantare” â 10 ex. arbori tineri cu balot de pământ cu circumferinţa minim 
20-28 cm şi înălţimea corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie. Protocolul se va 
încheia cu Primăria Sectorului 3 * DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC - 
pentru următoarea perioadă optimă de plantare, toamna anului 2019-primâvara anului 
2020. In Protocolul de plantare trebuie specificat amplasamentul flocaţiile de plantare), 
perioada de execuţie, numărul si speciile propuse ce urmează a fi plantate, precum si 
condiţiile de întreţinere a materialului dendroloaic . cf. prevederilor Art. 9 alin.3 din Anexa 1 
la HCGMB 304/2009 pnvind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti. Dacă „ Protocolul de plantare " nu respectă condiţiile de întocmire 
prevăzute prin HCGMB 304/2009 (Art. 9 alin.3), va fi considerat nul, 

Neprezentarea „Protocolului de plantare” în termenul stabilit se consideră 
DEFRIŞARE FĂRĂ AVIZ şl se sancţionează conform legii. 

La finalizarea lucrărilor de plantare, conform Art,9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. 
nr 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea 
verificării în teren a plantărilor în compensare, în caz contrar se vor aplica sancţiuni 
conform Art. 4 din acelaşi act normativ. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Defrişare - lOex. situaţi pe traseul canalului termic al magistralei avariate. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1749290 / 6187 / 'l ^ 

Către : SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ciucă 
Ştefan nr. , sector 2, Bucureşti” 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749290/25.06.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 6187/26.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ciucă Ştefan nr. 59A, 
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. . a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, 
pe o lungime de 8,5m, astfel: 

• realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 
32mm, cu lungimea de 8,5m şi a postului de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în 
carosabilul Str. Ciucă Ştefan. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi 
realizat prin traversarea carosabilului şi a trotuarului străzii, la 2m de limita din 
dreapta a imobilului situat la nr. 59A. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEQfc*W 
Simona-Mariafp# POPJţ, \' 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1749934 / 6232 / * a ' s tr ^ 

Către: S.C. AVI PROD GRUP S.R.L 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura P.M.B.) 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: ”Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, 
str. Aledeni nr. , sector 1” 


O 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749934/26.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6232/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: ”Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat in Bucureşti, 

str. Aledeni nr.45, sector", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. _ .. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificam nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren in a a ie 
04 09 2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

. realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 
32mm cu lungimea de 5m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamen u 
de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din 
Str Aldeni. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin 
traversarea carosabilului şi a platbandei aferente străzii, la 5m de limita din stanga 

a imobilului situat la nr. 45. > 

• Pe traseului lucrărilor s-a constatat existenţa unei platbande în care există plantaţi 

arbori specia Prunus Cerasifera. ...... . . 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectam distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de Im-I.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 

Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. „ x „ 

’ Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucram, săpătură 

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care sa nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinem 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 


















radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metanalului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
nlor) se constat uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
ucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
oblig ţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 
inclusiv plantare iarbă/gazon. * 1 


Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi . Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
Detonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
con omi H.C G.M.6, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucr ări de defrişare sau 
toaletare. - -■*-— 



si 


Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



1 3. SEF m 
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Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



U T FP?fM 


Nr. 1750770 / 6421 / 

Către : S.C. AVI PROD GRUP S.R.L 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura P.M.B.) 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: "Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, 
str. Comana nr. , sector 1 " 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. ce nr. 1750770/28.06.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 6421/01.07.2019. prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: branşament gaze neturale pentru imobilul situat in Bucureşti, str. Comana nr.3, 

sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. . - V 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. „ .. . 

Aqenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
Sedifita e aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm ca, ,n urma 
ve^cănlefectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 

subteran, pe o lungime de 4,5m, astfel: , dp înn qnR 11 Dn 

. realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11 Dn 
32mm, cu lungimea de 4,5m şi a postului de reglare-masurare aferent 
Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existenta 
carosabilul din Str. Comana. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi 
realizat prin traversarea carosabilului şi a trotuarului străzii, la Im e imia in 

dreapta a imobilului situat la nr. 3. 

■ în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

in Za anll’zării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 pnvrnd 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, va facem cunoscut 

avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. ... .. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţ 

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. 
Nerespectema celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţtonata 
conform ari. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţ,e 
scatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

P ' Zţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luturi de defrişare sau toa lejaB- 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emi eni. 

DIRECTOR EXŞGMfM 

Simona-Marfşha PffiA'Ş, întocmit: 


Red;A.A./3ex.-18.1 
http://www.pmb.ro/ir 


iPARASCA 


; q jL^jerHÎul aviz a fost postat pe &Ue-ul PMB ^ 

^SrSdirBcUa.mediu/avize.arboriJn.consuHarB/avize^rborijn.consultare.php . pe data . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1751089/6482/ 


i i stH m 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea avizului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ceptura 
nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751089/01.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6482/02.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe s . P 
nr. 47 sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. : ? 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisa 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), va comunicam ca 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat c lucrarea s 

va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

. din conducta existentă în carosabilul str. Ceptura, perpendicular, pana la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. „„„«««« • ^ 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009^ privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, va facem 

cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. ... .. rtK |:„ atia 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor . . 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va f, sanc^ona a 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 ta H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 

a sDatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Men^âm că în baza acestui aviz nu se execută luţrâri de dşţhşare şan 

prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Maria 


/L ' O w *// 


întocmit: 

PARASCA 


' * . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


ttOT 


Nr. 1751080/6485/ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea avizului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Demnităţii nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751080/01.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6485/02.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Demnităţii 
nr. 39 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. w .. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificam nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren in data e 
17 . 09 . 2019 , s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de , , 

’ • din conducta existentă în carosabilul str. Demnităţii, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. . . 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 pri 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, va facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. . . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, iit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. „ . . j^friearo «au 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executa lucrări de defrişare sa u 

toâlGtsrOi , A 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 



întocmit: 

Exp. Boxsna PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1751343/6549/ 




Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - S-du/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul 
Poştalionului nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751343/02.07.2019 şi Ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 6549/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul 
Poştalionului nr. 14 A, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 180m, astfel: 

• din CS existentă în trotuarul Drumului Poştalionului, prin trotuarul nr. impare al 

Drumului Poştalionului, până la aproximativ 18m faţă de limita din partea stângă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în aliniament, din dreptul imobilului cu nr. 39 C 

Drumul Poştalionului, în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 


FW Rwwna PS«hoh nr Ă7 nvtnrwbl Q'Wll't coHat Riinimvti PnmAnta 











lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 

eventu^e^prejudidirPr^use^prin^p^uş^rea^arestuia^^ ^ ^ condiţionat 

a,e Ten^e r l e dmc n a« apărută ulterior emiterii «J* aveţi 

nhlîaatia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
obligat lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. 

Neresoec^ în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionate 

conform H.CfG.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi e p 

teri,0ri M“m U 4 B în CU baza acestTaviz nu se execută lucrări de defrişare _şau 

-a'^Beneflciarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 

si pentru respectarea condiţiilor din aviz. ... -* „ ;1 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitem. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


19. SEP ZiJlS 


Red P R /3ex -16 09 2019 - prezentul aviz a (ost poslal pe site-ui PMB 

http:'Mww-pmb.ro/înstit U tii/pnmaria/direclii/directia_fnediu/avize_a r borijn, 


consultare/avize_art>ori_in_consultare.php . pe data de. 








PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1752016 / 6583 / 1 3. SEP W 9 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Doamna Stanca nr. , sector 1, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752016/03.07^019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6583/04.07.2019, prin care solicitaţi avizul de speciahtate privmd 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Doamna 

Stanca nr. 19, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. „ .. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificam nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren jn data de 
17 09 2019 s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime ’ - - . ’ 
'. din conducta existentă în carosabilul str. Doamna Stanca, perpendicular, pana la 
limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă . nt . r 

!n timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia r ® s P?^* a " l d '|j. / f 9 g7 
minime faţă de axul arborilor de Im-I.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 

Dafaip edilitare subterane. Condiţii de amplasare. „ 

'^ Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucram, săpătură 
se va execute manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor d n teren care sa nu 
distruaă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va 
?ua mături^^de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rămrea/ruperea ramurilor arborilor prin 

manevrarea^i^ ^ nu ^ ^ în scopul menţinerii 

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. i(l 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular a 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la co ţ 

mete ° predzărrfcâ în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de lajnalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi m apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 






























Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execufiei lucrărilor menţionate. ' 

«SS m ° dm . Care af5âTută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitam revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 
inclusiv plantare iarbă/gazon. v ’ 

ai ?f° lului 5 ’ j tera h - din Le 9 ea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. ' ^ 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionaţi 
conform H.C.&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spa^r ve^ de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit.b. 1 ae pe 

toaletare ent ' 0năm ^ ^ aC ® StUI 3V ’ Z nu se execut ă lucrări de defrişare sau 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucram şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. execuţia 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simonfri 


tjana POPA 

A\ 

i 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


1 a sep 'm 


Red .P R./3ex. -18 09.2019 - prezenlul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/av12e_arborijn_consultare/avize_artooriJnjconsullare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 


i-irSEft-W* ■■■—.- - - v,. 

Nr. 1752124/6641 / 

Căfre : SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea avizului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Polovraci nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752124/04.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6641/05.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Polovraci 
nr. 22, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. . a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 4,7m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Polovraci, perpendicular, până la 
aproximativ 0,6m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau 

toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

~ ~ ?ARASCA 



RedP.RJ3ex.-18.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutil/primaria/directii/directia_mediu/avize_arborijn_consultare/avize_arborijn_consultare.php . pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1752119/6643/ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea avizului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Berzei 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1752119/04.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6643/05.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Berzei 
nr. 92 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5,5m, 
astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Berzei, perpendicular, până la 
aproximativ 0,2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrăr i de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 



întocmit: 

ExfxRoxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 




Nr. 1752883 / 6717 / 




imobilului situat pe 


Către: SC POWERTEC PROIECT SRL 

Bd. Bariu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - S-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a 
str. Sf. Voievozi nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752883/05.07.2019 şi la 

Direcţia de Mediu cu nr 6717/08.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 

Sarea luaăAfiLentare cu energie electrică a imobilului situat pe str Sf. Vcevoz, 

nr 90-24 sector 1" conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

nr. 20 24, anexate şj Mem0 riului tehnic, Clasarea Notificam nr. 

P emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
eSam aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturi, nr 
, vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren iri data de 
11 09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o ungime e 

• din PTS 2486 existent pe Calea Griviţei, subtraversează str. Semicercului, 
continuă prin trotuarul nr. pare al str. Semicercului, prin trotuarul nr. impare al 
^E«terina Teodorescu subtraversează str. Ecaterina Teodorescu, apo, prin 
trotuarul nr. pare al str. Sf. Voievozi, până la aproximativ 15m faţa de limita din 
partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. aruwnna orivind 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, va facem 

cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. 
Neresoectaraa celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. _ . . Hpfrioara sau 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executa lucrări de defrişare s au 

toaletare^ entu j ^ termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana 


Red.P-RJ3ex.-16.09.2019 
http://www.pmb.ro/institutii/pfli 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 




Nr. 1753258 / 6757 / 

Către : SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea avizului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea 
Străuleşti nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753258/08.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6757/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea 

Străuleşti nr 1 C, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

? ' a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificări, 

’ emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren .n data de 
01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime , ■ 

• din conducta existentă în carosabilul Intrării Străuleşti, perpendicular, pana 
aproximativ 33m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament on^/onno nrivind 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, va facem 
runoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor lă 

i a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. ripfrîsare sau 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executa lucrări de defrişare s a. 

toaletare^ entu | ^ termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 



întocmit: 

Exp. RoxanaPARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1753428/6794/ Z&btr’HM ” " 

Către: SC POWERTEC PROIECT SRL 

Bd. Bariu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Baia de Aramă nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753428/09.07.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 6794/10.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Baia de Aramă nr. 1, 
sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificăm 
efectuate pe teren în data de 11.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, 
pe o lungime de 53m, astfel: 

• din PT 623 existent în curtea RADET, prin trotuarul nr. impare al str. Baia de 
Aramă, până la aproximativ 3,5m şi 50m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

. în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontana, 
în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice Şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 

platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriu! Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se exec ută lucrări de defrişare sau toaletare. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1754527/6912/ 

Către: SC POWERTEC PROIECT SRL 

Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimenatre cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Vasile 
Lascăr nr. , sector 2, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754527/11.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6912/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimenatre cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Vasile 
Lascăr nr. 216-218, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 11.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 160m, astfel: 

• se manşonează în cablul existent în trotuarul str. Ştefan cel Mare, în aproprierea 
Spitalului Colentina, subtraversează str. Ştefan cel Mare, continuă prin trotuarul nr. 
pare al str. Vasile Lascăr, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 

minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 

Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucram, săpătură 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care sa nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 

manevrarea utilajelor din dotare. _ .. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. . 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 

meteo nefavorabile. ^, , . . , _ .. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5 f litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveoleior/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu s e execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. --—- 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit: 

). Roxana PARASCA 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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Red:P.R./3ex.-1609.2019 - prezentul aviz a fet postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


- solicită 


Nr. 1754570/6916/ H 

Către : SC E-DISTRUBUTIE MUNTENIA SA - prin d-na 
ridicarea exemplarului de ia registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică a imobilului situat pe str. Şoimului 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754570/11.07.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 6916/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament de energie electrică a imobilului situat pe str. Şoimului nr. 16, sector 1, 

conform documentaţiei depuse {C.U. nr. . l ® P , ® nuril ° r 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisa de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis 
de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren in data de 
18.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m, astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul str, Şoimului, perpendicular, până la aproximativ 2m 
faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarba. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. . 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala, inclusiv 

Dlantare iarbă/gazon. . . 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 

platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. ,. .. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se exe c ută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXŞŞ&TJV, 

Simona-Maft&f&JŞP^ / ntocmrf; 

îoxana PARASCA 



Red :P.RJ3ex,-18.09.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediii/avize_aitori Jn_consuitare/avize_art)onjn_consultare,php , pe data 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1756383/7194/ 25. StV 1RT ^ 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
şos. Străuleşti nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756383/18.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7194/19.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Străuleşti 
nr. 68, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 14m, 

dstf&l* 

• din conducta existentă în carosabilul şos. Străuleşti, perpendicular, până la 
aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 

Reţele ediiitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucram, săpătură 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinem 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 

meteo nefavorabile. . . , , - ,. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. - 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 





întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1757616/7315/ 2 3. SEP W 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea avizului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ceptura 
nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757616/23.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7315/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ceptura nr. 
41, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 3,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Ceptura, perpendicular, până la limita 
din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Simona-Mariana 



întocmit. 

Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1760107 / 7593 / *)> _ 

Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ciocârliei 
nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760107/31.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7593/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ciocârliei 
nr. 6, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ^ . Ş 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. .^. l T ,ISa 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 140m, 

astfel! 

• din PTZ 2888 existent în spatele blocului din Aleea Dobrina nr. 8, prin carosabil, 

trotuarul si aleea de acces pietonală a blocului, subtraversează Aleea Dobrina, 
continuă prin trotuarul drumului de legătură dintre Aleea Dobrina şi str. Ciocârliei, 
până la limita din partea stângă a proprietăţii. _ . 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din vecinătatea traseului lucram, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condipi de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătură 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care sa nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată in scopul menţineri 
distantei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemu 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. . 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 

meteo c - - n cazu | în care y n urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art,4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. “*- 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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Nr. 1760110/7594/ 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

- . .... 

Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Renaşterii nr. 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760110/31.07.2019 şi ia Direcţia 
de Mediu cu nr. 7594/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Renaşterii nr. 32, sector 1", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, 
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, 
astfel: 


• din LEA JT existent în trotuarul str. Renaşterii, prin trotuarul str. Renaşterii, până la 
limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizy^Wliişţerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

DIRECTOR EXEC 

Simona-Mariana I [£3*1/ 3a 1- întocmit: 

Exp. Roxprpa PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

n7.T749088 / 6193 / -- 

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - S-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: „Branşament gaze naturale aferent imobilului situat pe str. Izbiceni 
nr. , sector 1, Bucureşti" 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749088/25.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6193/26.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament gaze naturale aferent imobilului situat pe str. Izbiceni 
nr. 167, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. 1425/ZP/13.08.2019), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 21 m, astfel: 

• realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 
32mm, cu lungimea de 21 m şi a postului de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în 
carosabilul din Str. Izbiceni. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi 
realizat prin traversarea carosabilului şi a trotuarului străzii, la limita din stângă a 
proprietăţii situate la nr.167 

• în aproprierea traseului lucrărilor s-a constatat existenţa a 2 arbori (specia Cireş) 
situaţi în vecinătate, în platbanda aliniamentului 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
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radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simopa-Mariana POPA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1751094 / 6480 / H Sfp ^ 

Către: S.C AVI PROD GROUP S.R.L 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze natural pentru imobilul situat în 
Bucureşti, str. Mihai Viteazul nr. , sector 1" 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751094/01.07.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 6480/02.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Branşament de gaze natural pentru imobilul situat în Bucureşti, 
str. Mihai Viteazul nr.84, sector V\ conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 11m, astfel: 

• realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 
32mm, cu lungimea de 11m şi a postului de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în 
carosabilul din Str. Mihai Viteazul nr.84. Traseul de pozare a branşamentului 
propus va fi realizat prin traversarea carosabilului şi a trotuarului străzii, până ia 
0,5m faţă de limita din dreaptă a imobilului situat la nr. 84. 

• în aproprierea traseului lucrărilor s-a constatat existenţa unei platbande, fără arbori 
plantaţi. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
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verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRE JTIV, 

Simt *OPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1751093 / 6481 / 2i, m 

Către :S.C AVI PROD GROUP S.R.L 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: "Branşament gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cetatea 
Neamţului nr. , sector 1”, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751093/01.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6481/02.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cetatea 
Neamţului nr. IA, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 
32mm, cu lungimea de 7m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul 
de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din Str. 
Cetatea Neamţului nr. IA. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat 
prin traversarea carosabilului şi a trotuarului străzii, la 4m faţă de limita din stângă 
a proprietăţii situate la nr.lA. 

• s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii 

verzi, arbori sau arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt, 
în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poşta) 050013, sector5, Bucureşti, România 
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Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executa lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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Red:AA./3ex.-19.09.2019- prezentul aviz a Fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



O 

O 


O 
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Nr. 1758450/7416 / 24. SEP 2019 

Către: SC MARNA SOC COM SRL 

Str. Tâmpa nr. 1, bl. 1 C, ap. 27, et. 4, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului cu adresa Aleea Privighetorilor nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758450/25.07.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7416/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului cu 
adresa Aleea Privighetorilor nr. 86 H, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 80m, astfel: 

• din PT 4401 existent în str. Câmpul Pipera, prin carosabilul str. Câmpul Pipera, 
până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTO 

Simona- 


Red:P.RV3ex.-19.09.2i 



ţr 

:ul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 


întocmit: 
Exp. Roxana 


\ARASCA 



http7/Www. pmb.ro/institutii/primaria/difBctii/difectia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1 759398 / 7541 / 2 4. SEP flUS — 

Către: SC ROWERTEC PROIECT SRL 

Bd. Bariu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa bd. Preciziei 
nr. , sector 6, Bucureşti 


f î 

V. > 



o 

o 
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Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1759398/30.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7541/31.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa bd. Preciziei nr. 
9, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 143m, 
astfel: 

• din PA 1980 existent în trotuarul bd. Preciziei, prin trotuarul nr. pare al bd. Preciziei, 
subtraversează bd. Preciziei, până la aproximativ 7m faţă de limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, litb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit: 



ARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1768916/9906/ 2 4 SEP 2019 

Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Spătarul Nicolae 
Milescu nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1768916/02.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9906/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Spătarul Nicolae 
Milescu nr. 28, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 13m, 
astfel: 

• din stâlpul existent în dreptul imobilului cu nr. 29 din str. Spătarul Nicolae 
Milescu, subtraversează str. Spătarul Nicolae Milescu, continuă prin toruarul nr. 
pare al str. Spătarul Nicolae Milescu, până la limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii si este valabil 

> 

numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Ma 
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W* - 


întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1768974/9912/ 24 . SEP W 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA 

Bd. Mircea Vodă nr. 30, sector 3 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Reamplasare şi modernizare PA 1790, str Maşina de Pâine 
nr , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768974/02.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9912/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Reamplasare şi modernizare PA 1790, str Maşina de Pâine 
nr 47, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 220m, 
astfel: 

• se manşonează în cablul existent în trotuarul str. Maşina de Pâine, prin trotuarul nr. 
impare al str. Maşina de Pâine, prin terenul imobilului 47 din str. Maşina de Pâine, 
până la aproximativ 42m faţă de limita din partea stângă a imobilului 47 din Maşina 
de Pâine, cu mansonarea în cablurile existente în trotuarul str. Reânvierii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării din aliniament şi 
din incinta Policlinicii de copii - Maşina de Pâine nr. 47. 

• spaţiu verde din policlinică este aerisit şi în vecinătatea arborilor se poate modela 
reţeaua. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată’ 1 în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apăruta ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de acordul scris al propietarului/administratorului legal al terenului din 
str. Maşina de Pâine nr. 47, sector 2. 



EXECUTIV, 
riana POPA 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1768920/9915/ 


rvsirm 


Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 


Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Gura 
Crivăţului nr. , sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768920/02.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9915/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Gura 
Crivăţului nr. 39, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 


a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 


coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 220m, astfel: 

• din PTAB 5180 existent în Drumul Gura Crivăţului, prin trotuarul Drumului Gura 
Crivăţului, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul avi^^eOţfrmen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1771716/10367 / 

Către : S.C TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratra PMB) 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 




Referitor la lucrarea: ”,Branşamente de apă şi racorduri de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Leordina r sector 1, Bucureşti " 

Referitor ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771716/11.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10367/12.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşamente de apă şi racorduri de canalizare pentru imobilul situat 
pe str. Leordina nr. 15B, sector V, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

din 06.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. 1 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
19.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa astfel: 

• se vor executa două branşamente de apă şi două racorduri de canalizare. 

• branşamentul 1 de apă cu diamentru Dn 30mm va avea lungimea de 5m şi 
se va lega în conducta De 125 mm PEID, existentă pe str. Leordina, iar 
căminul de branşament se amplasează la 2m de limita din stânga a 
proprietăţii 

• branşamentul 2 de apă cu diamentru Dn 30mm va avea lungimea de 5m şi 
se va lega în conducta De 125 mm PEID, existentă pe str. Leordina, iar 
căminul de branşament se amplasează la 2m de limita din dreapta a 
proprietăţii 

• realizarea a 2 racorduri de canalizare De 160mm, având fiecare lungimea de 
6m, fiind conectate la reţeaua publică aflată pe str. Leordina, din care : 
racordul nr. 1 va fi amplasat la o distanţă de apox. 2m de limita din stânga 
iar racordul nr. 2 la aprox. 2m faţă de limita din dreapta. 

Urmare a verificării efectuate pe teren s-a constatat că pe traseul lucrărilor 
sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti, lucrările fiind 
executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
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Nerespectarea celor menţionate In prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1764668 / 9372 / ^ O CI 20J9 

Către: D-na - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul 
Piscu Cerbului nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764668/19.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9372/20.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul 
Piscu Cerbului nr. 26-28, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 14m, 
astfel: 

• din LEA JT existent în dreptul imobilului nr. 26-28 din Drumul Piscul Cerbului, până 

fa aproximativ 20m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă, vegetaţie spontană. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere ceie constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
ai execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1768418/9869/ „ 

25 - 0012019 

Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL 

Str. Bascovnr. 8-12, sector 5 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Lacul Bucura nr. , sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768418/30.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9869/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Lacul Bucura, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 29m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Buturugilor, prin carosabilul str. Lacul 
Bucura, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 
Simona 



întocmit: 

Exp. Roxanj^ PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1768428 / 9870 / 2& OCt 2013 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
bd. Geniului (subtraversare) şi pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa 
bd. Geniului nr. , sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768428/30.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9870/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
bd. Geniului (subtraversare) şi pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa 
bd. Geniului nr. 46-48, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 316m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul bd. Geniului, prin subtraversare, până la 
aproximativ 15m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii şi pe aleile de 
acces aferente imobilului. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă ce 
se subtraversează (nu se afectează). 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera ’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1768429 / 9871 / 25. OCT 2019 

Către ; SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Splaiul Independenţei nr. , sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768429/30.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9871/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Splaiul Independenţei, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 49,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Dr. Dumitru Răuceanu intersecţie cu 

Splaiul Independenţei, prin carosabilul Splaiului Independenţei, până la aproximativ 

Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1768440 / 9872 / 25. OCÎ 2013 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Prelungirea Ghencea nr. şi pe drum de servitute cu IE 230101, sector 6, 

Bucureşti 


Referitor ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768440/30.08.2019 şi ia Direcţia 
de Mediu cu nr. 9872/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Prelungirea 
Ghencea şi pe drum de servitute cu IE 230101, sector 6", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 70m, astfel: 

• din conducta existentă în Prelungirea Ghencea, prin subtraversare, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii şi pe drumul de 
acces al imobilului (drum de pământ). 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEC 
Simona-Mari, 


Red:P.RJ3ex.-21 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1 768439 / 9873 / 2 5. O CT. 2019 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Dumitru Vasile nr. , sector 5, Bucureşti 


Referitor ta cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768439/30.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9873/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Dumitru Vasile, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 13,8m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Dumitru Vasile în dreptul imobilului cu nr. 

28, prin carosabilul str. Dumitru Vasile, până la aproximativ 4m faţă de limita din 

partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metariaiului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5. litera’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii; să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simor *A 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1768434 / 9875 / 25. OCt 2019 

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam . 8 şi 10, sector 6 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Semănătorului nr. , sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768434/30.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9875/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Semănătorului, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 25m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Sergent Turturică, la intersecţie cu str. 
Semănătorului, prin carosabilul str. Semănătorului, până la aproximativ 0,2m 
faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana Pi 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


- —=—=— . im ..... .. ■- .. = 

Nr. 1768681 / 9876/ 

Către: SC ATF POWER DESIGN S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Executare branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi 
realizarea unui racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Pipera nr. 
sector 2, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768681/30.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9876/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Executare branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi 
realizarea unui racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Pipera nr. 44, sector 2, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 13m branşament + 13m hidrant de incendiu + 16m 
racord, astfel: 

• branşamentul si hidrantul de incendiu se execută din conducta existentă în 
carosabilul str. Gara Herăstrău, până la aproximativ 2,5m şi 3m faţă de limita din 
partea stângă a proprietăţii. 

• racordul de canal se execută din conducta existentă în str. Gara Herăstrău, până la 
aproximativ 23m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului lucrării, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 

minime faţă de axul arborilor de Im-I.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveoielor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1769040/9908/ 

Căfre: SC EVAM CONSTAL SRL - prin dl. 
exemplarului de la registratura PMB 


- solicită ridicarea 


Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe Drumul 
Gura Arieşului nr. , sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769040/02.09.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 9908/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „ Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe Drumul Gura Arieşului, 
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
295m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Arieşului, prin carosabilul 
Drumului Gura Arieşului, apoi prin drumul de servitute (drum de pământ) cu nr. 
cadastral IE 227023, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-M, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1770381 / 10056 / 25. OCX2019 


PAttT pp GD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nicolae 
Caramfil nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770381/05.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10056/06.09.2019. prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nicolae 
Caramfil nr. 89, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

f a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, avizul Ministerul Culturii nr. ), vă comunicăm 

că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Nicolae Caramfil, intersecţie cu 
Intrarea Poiana, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform ari 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariam 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1770432/10126 / 

Către: MD ELECTRIC PROJECT SRL 

(bd. Regiei nr.6D, et.2, ap. Axa Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnea Ancuţa nr, 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Petricani , sector 2, Bucureşti” 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770432/06.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10126/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petricani 
nr. 50D, sector 2, Bucureşti", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 4 din 

', a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizeie/acoraurne individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor Bucureşti), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
55m, astfel: 

• Realizare branşament electric din CS-1 existentă pe str. Neagotă colţ cu Petricani 
continuă pe partea numerelor pare a străzii Petricani până la un CS aflat la limita 
din stânga a proprietăţii situate la nr. 50D. 

• în proximitatea traseului lucrărilor există platbandă cu vegetaţie (limita trotuarului 
numerelor pare cu imobilele) 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
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radicular al acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale 

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular al 
metarialul ui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare îarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr, 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



21 OCT 2019 


Red:AA75ex.’18,10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1770417/10131 / 




Către: S.C. MD ELECTRIC PROJECTS.R.L 
(Bd. Regiei nr. 6D, et. 2) df>. Atfi 


Spre ştiinţă: -Administraţia străzilor 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


-PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea:„Deviere reţea electrică în vederea eliberării amplasamentului din 
bd. TheodorPallady '.sector3" 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770417/06.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10131/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Deviere reţea electrică în vederea eliberării amplasamentului din bd. 
Theodor Palladv nr.51, sector 3" conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor, de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, ADP sector 3), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1300m, astfel: 

• Noua reţea se va amplasa subteran, în trotuarul numerelor impare al bd. Th. 
Pallady, între strada Pericle Papahagi şi imobilul cu IE 232541 şi se va manşona la 
reţeaua existentă, în dreptul imobilului cu IE 223316 aflat pe bulevardul Theodor 
Pallady pe partea numerelor impare continuând prin trotuarul bulevardului până în 
dreptul proprietăţii aflată la nr. 51. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

















Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor In cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
a) execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate In prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECT 
Sim 



ECUTIV, 
POPA 


întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 


Red:AA,/6ex.-10.1fr!îOTJft]plfd£ehtul aviz a (ost postat pe sile-ul PMB 

hnp://www.pmb.rQAn5titutii/primaria/directii/directia_medjti/avize u arbori, in. consultare/avize arbon .mjconsultare php, pe data de 



Bd. Regvta EJtsabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.305.55.00 
http /www pntb.ro 
















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1770697 /10133 / ^5. QCt ^ 

Către: SC ENERGCONSTRUCT SRL 

(Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi 

B-du! Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Reşiţa 
sector 4, Bucureşti” 

r t 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770697/06.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10133/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Reşiţa nr.4, sector 
4, Bucureşti", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare/ 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Direcţia Gospodărire Locală-Serviciul Monitorizare şi Control- Servicii Spaţii Verzi sector 
4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 75m, astfel: 

• Realizare branşament electric subteran cu pozare din PTZ 1758 existent pe aleea 
Ucea pe un traseu ce străbate trotuarul aferent, continuă prin trotuarul din Str. 
Coştila, pe partea parcărilor publice, traversând str. Coştila până la imobilul aflat pe 
strada Reşiţa nr. 4, la o cutie de secţionare DS 4558 aflată pe proprietatea 
beneficiarului 

• în apropierea traseului există material dendrologic, respectiv un arbore în alveolă 
pe aleea Ucea, şi vegetaţie în aproprierea parcării de pe strada Coştila, vis-a-vis de 
proprietatea de la nr.4 de pe Str. Reşiţa. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
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altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz» aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, litb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Simona 


întocmit: 



21 OCT. 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1770712/10134/ 25. OCT. 2019 

Către: S.C. ANUTAI. MARIAN-DAIANA S.R.L 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB, prin domnul. 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6 


Referitor la lucrarea:„Redimensionare branşament apă potabilă pentru ansamblul 
rezindenţial din Municipiul Bucureşti, Sector 6, Strada Zinca Golescu n 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770712/06.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr 10134/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Redimensionare branşament apă potabilă pentru ansamblul 
rezindenţial din Municipiul Bucureşti, Sector 6, Strada Zinca Golescu nr.45", conform 
documentaţiei depuse {C.U. nr. . din , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. " ‘' emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de ADPDU sector6), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o 
lungime de lOm, astfel: 

• Branşamentul de apă va avea diametrul Dn 30 mm şi se va racorda la conducta 
publică de apă potabilă existentă pe strada Zinca Golescu până în dreptul 
imobilului situat la nr.45. 

• Noul branşament se va executa prin înlocuirea pe acelaşi traseu a 
branşamentului. 

• La limita din dreapta a proprietăţii situate la nr. 45 se află un arbore. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de 
axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 
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în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată 1 ' în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera b, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este Interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Mjnişţerul Culturii si 

Identiţătu Naţionale . având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea 
Grant, înscrisă pe Lista monumentelor istorice, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sin 1PA 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 



n ocnaş 


Red;AA./5ex.-18.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/pnmaria/directii/directia mediu/avize_arbon_in_consultare/avize_art>orijn_consuttare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1770717/10135/ \ 5, QCt 'M19 

Către: E-Distribuţie Muntenia S.A. 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: „Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului 
rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 2, Strada Pargarilorr 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr.1770717/06.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10135/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării:, „Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului rezidenţial 
din Municipiul Bucureşti, sector 2, Strada Pargarilor nr.68” conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. " din a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 58m, 
astfel: 

• Din postul de transformare PT 903 aflat pe strada Pârgarilor traseul lucrărilor 
continuă pe partea numerelor pare a străzii până la imobilul situat la nr. 68. 

Lucrarea se execută pe un traseu care străbate trotuarul, în acesta aflându-se 
arbori plantaţi în alveole. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/aiveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaietare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1772668/10476 / l'k 

Către: SC ENNERGIES CONS 

(Str. Puţul cu Tei nr.53) 

Spre ştiinţă: -ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

-Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
Bulevardul Dinicu Golescu nr.38 


Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energergie electrică Galerie Comercială-parter corp 
C3, situat pe s 0$, Bucureşti-Târgovişte m sector 1, Bucureşti" 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772668/13.09.2019 şî la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10476/16.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energergie electrică Galerie Comercială-parter corp 
C3, situat pe &PS. Bucureşti-Târgovişte nr.50, sector 1, Bucureşti", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor Bucureşti, ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data del 5.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 60m, astfel: 

• Lucrarea se va realiza prin două racorduri subterane care se vor manşona în 
trotuarul şoselei Odăi, pe partea numerelor impare, cu subtraversarea carosabilului 
perpendicular pe imobilul beneficiarului, nr. 50 Corp C3 din Şoseaua Bucureşti- 
Târgovişte. 

• Pe trotuarul numerelor impare a şoselei Odăi, în proximitatea manşonării celor 
două racorduri există un arbore cu înălţimea de lOm, multitulpinal. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
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distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform HC.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul av ‘ z este valabil numai însoţit de avjzul C.N.A.I.Rf Compania 

Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutierei 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
PA 



întocmit . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1774184 /10671 / W, ULI. iiiB 

Către .■ SC FLORENTINA TRANS SRL ~ prin dl. — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
Şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Petre Ispirescu nr. , sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774184/18.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10671/19.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Petre Ispirescu nr. 109 A, sector 5", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr.^ , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor şi ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data 
de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 265m, 
astfel: 

• din PT 3512 existent în vecinătatea blocului P 64 din str. Dornească nr. 2, prin 
trotuarul de acces al blocului P 64, continuă prin trotuarul nr. pare al str. 
Dorneasca, subtraversează str. Petre Ispirescu, continuă prin trotuarul nr. pare al 
str. Petre Ispirescu, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor din 
vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 

meteo nefavorabile. . _ 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii; să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, litb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1748557 / 6057 / 




Către: SC M&D CONS INVESTIŢII SRL - prin Dl. 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Suvenir 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748557/21.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6057/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Suvenir nr. 1, 
sector 1'\ conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acorduriie individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul 
Ministerului Culturii nr. , vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 

pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 200m, astfel: 

• din T 4437 existent în trotuarul str. Mihai Eminescu, subtraversează str. Mihai 

Eminescu, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Mihai Eminescu, apoi prin trotuarul 

nr. impare al str. Suvenir, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în aliniamentul str. Mihai Eminescu. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arborelui aflat în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastiielor/aiveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări__de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roma na PARASCA 

s' , 

a#-' 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1748551 / 6059 / 

Către: SC ELECTROTEST SRL - prin Dl. 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. 
Gheorghe lonescu Siseşti nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748551/21.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6059/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: .Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Gheorghe 
lonescu Siseşti nr. 8 A, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 3000m, astfel: 

• din staţia electrică Pajura, subtraversează str. Băiculeşti, prin trotuarul nr. pare al 
str. Băiculeşti, subtraversează str. Străuleşti, continuă prin trotuarul nr. pare al str. 
Străuleşti, apoi prin trotuarul nr. impare al bd. Ion lonescu de la Brad, 
subtraversează bd. Ion lonescu de la Brad, continuă prin trotuarul nr. impare al bd. 
Ion lonescu de la Brad, prin trotuarul nr. impare al şos. Gheorghe lonescu Siseşti, 
subtraversează şos. Gheorghe lonescu Siseşti, până la aproximativ 3m faţă de 
limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, platbandă şi spaţiu verde. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de frişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mpriana POPA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1749324 / 6194 / 2 7. SEP 2019 

Către: DL _ 

(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul 
Gura Crivăţului > ■' sector 3 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749324/26.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6194/2#-.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Alimentare cu energie electrică a Imobilului cu adresa Drumul Gura 
Crivăţului nr. 32E sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 461 R/1742273 din 
20.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
14574/04.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acord urile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 245m, astfel: 

• Alimentare cu energine electrică a imobilului cu adresa Drumul Gura Crivăţului 
nr.32E, prin extinderea reţelei electrice din PATB nou executat, pe un traseu ce 
străbate carosabilului şi trotuarul numerelor pare al Drumului Gura Crivăţului, pe 
terenul dintre imobilul cu IE 213768 şi imobilul cu IE2223421, continuă prin terenul 
imobilului cu IE 2234212 până la noul FDCP amplasat în incinta imobilului 
alimentat. 

• în proximitatea traseului lucrării există vegetaţie spontană şi un drum de pământ. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 

DIRECTOR EXECUTIV, 
ia POPA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1750778/6429/ 

27 SEP 2018 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ing. 
lorceanu Spiridon nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1750778/28.06.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6429/01.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ing. 
lorceanu Spiridon nr 27, sector 2" conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3,5m, 
astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Ing. lorceanu Spiridon, perpendicular, 
până ta aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-MarijBtgzEOPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1751653/6550/ 


27. SCP 2819 


Către: S.C. AVI PROD GRUP S.R.L — solicită ridicarea avizului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, 
str. Şomeşul Rece nr. , sector 1” 


Referitor la cererea dvs. t înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751653/02.07.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 6550/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „ Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Şomeşul Rece 
nr.29, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, 
cu lungimea de 5m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de gaze 
propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din Str. Someşul 
Rece. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin traversarea 
carosabilului şi a trotuarului străzii, la 0,5m faţă de limita din dreapta a proprietăţii 
situate la nr.29. 

• s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, 

arbori sau arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt, 
în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 

Simona-Ma, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1751651/6551 / 


27. SEP 2019 


Către : S.C AVI PROD GROUP S.R.L 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, 
str. Plaviei nr. , sector 1 ” 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751651/02.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6551/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, 
str. Plaviei nr. 31, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, astfel: 

• realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 
32mm, cu lungimea de 9m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul 
de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din 
Str. Plaviei, până la aproximativ 4m faţă de limita din dreaptă a imobilului situat la 
nr. 31, conform planului anexă la CU nr. 

• în proximitatea lucrării există 1 arbore plantat în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
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sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apăruta ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/aiveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 

ei.,- ‘ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1752122/6642/ 27 SEP 2019 

Către : SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bărbat 
Voievod nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752122/04.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6642/05.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bărbat 
Voievod nr. 71, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5,5m, 
astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Bărbat Voievod, perpendicular, până la 
limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Red :P,R73ex,-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb. ro/înstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arborijn_consuttare/avize_arborijn_consultare.php , pe tto d* . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1 752488 / 6648 / 27 . SEP 20f 

Către : SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă:PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Mucenicul Becheru nr. , sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752488/04.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6648/05.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Mucenicul Becheru, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de ADP sector 
5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 16m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Mucenicul Becheru, în dreptul 
imobilului cu nr. 16, prin carosabilul str. Mucenicul Becheru, până la aproximativ 
0,5m faţă de limita din partea stângă a imobilului branşat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR E. 
Simona-Ma 
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RedP.R /3ex.-23 09.2019 - pi 



KW 

aviz a fast postat pe site-ul PMB 


întocmit: 

Exp. Roxana, PARASCA 



httpY/www pmb.ro/instftutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arborijn_consuftare/avize_arborijn_consuttare.php , pe data de. .'.JL... 

< 2 > 


Rrl Ppnîna Pliftahola nr 47 rvvt nmtal IWW11 «tpcfnrf» RitmrwH RnmAnia 





















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1753765 / 6844 / 




Către: SC APA NOVA SA - prin dl. - solicită ridicarea exemplarului de la 

registratura PMB 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă pentru imobilul din str. Olteniei nr. , sector 1, 
Bucureşti 

Referitor la cererea dvs.. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1267416/?D.0:f-.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 68^4/^,0^.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de apă pentru imobilul din str. Olteniei nr. 2 şi racord de 
canalizare pentru imobilul din str. Olteniei nr. 2A, sector 1", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm 

că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.05.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 8m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul şcolii generale nr. 192, perpendicular prin 
carosabilul str. Olteniei, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea 
stângă a imobilului nr. 2 din str. Olteniei. 

• conform memoriului tehnic emis de Apa Nova şi a planului anexă la CU nr. 
781 R/1670131 din 24.10.2018, se avizează doar execuţia branşamentului de 
apă la imobilul nr. 2 din str. Olteniei. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 

Simona-Ma 


Red:P.RJ3ex.-23.09 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1754354 / 6908 / 27. SEP 2018 

Către: SC STYLMAN GAZ CONSTRUCT SRL 

Str. Poştalionului nr. 53, sector 4 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ion 
Vodă Viteazul nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754354/11.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6908/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ion Vodă 
Viteazul nr. 9, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Ion Vodă Viteazul, perpendicular, până 
la aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului branşat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
însoţit de avizul Direcţiei Gospodărire Locală sector 4. 


DIRECTOR EXECU) _ 
Simona-MarianaJ&D &A *V> 



întocmit: 

loxBoa PARASCA 


'■SVy 

Red P R73ex.-23 09.201 9 - prezeîSflWftNk'&NosI postat pe site-ul PMB 
http7/www.pmb.ro/institutit/pnmaria/directii/directia_mediu/avize_arbortjn_consuttare/avize_arbohjn_consuttare.php , pe data de . 


Bd Reoina Elisabeta nr 47 cod postai 050013, sector 5. Bucureşti, România 



R: TI 
















3 









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1754493 / 6914 / 27. SEP 21)19 

Către: SC IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL - prin dl. Niculescu Marian - 
solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spatii Verzi 
şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Zorilor nr. , sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1754493/11.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6914/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Zorilor, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

cu prelungirea valabilităţii până la data de 15.04.2020, a planurilor anexate şi 
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADP sector 
5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 13,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Zorilor, prin carosabilul str. Zorilor, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1754499/6915/ 

Către: SC IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL - prin dl. Niculescu Marian - 
solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Gogului nr. , sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754499/11.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6915/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Gorjului, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

cu prelungirea valabilităţii până la data de 15.04.2020, a planurilor anexate şi 
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADP sector 
5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 23,7m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Gorjului, din dreptul imobilului cu nr. 
1D, prin carosabilul str. Gorjului, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea 
dreaptă a imobilului branşat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. innnn . . 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucră ilor. ... 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 

toaletare . , , . . .. .. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitem. 



DIRECTOR EXE 

Slmona-Marianp r’vm» ?a /n(ocm/( . 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1754780 / 6966 / M 

Către: SC MARNA SOC COM SERV SRL 

Str. Tâmpa nr. 1, bl. IC, et. 4, ap. 27, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Orzari 
nr. , sc. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754780/12.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6966/15.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Orzari 
nr. 15-17, sc. B, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de lOm, astfel: 

• din PT 3596 existent în spatele blocului din str. Delea Veche nr. 5, prin carosabil şi 
parcare, până la aproximativ 39m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului 
alimentat. 

• fără afectarea arborelui existent în colţul din stânga al PT-ului 3596. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axui arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condipi de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular ai acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare, 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Usep 


2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1754779 / 6967 / 2XSER 2019 = = ' 

Către: SC MARNA SOC COM SERV SRL 

Str. Tâmpa nr. 1, bl. IC, et. 4, ap. 27, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Orzari 
nr. , sc. , sector 2, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754779/12.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6967/15.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Orzari 
nr. 15-17, sc. A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de lOm, astfel: 

• din PT 3596 existent în spatele blocului din str. Delea Veche nr. 5, prin carosabil şi 
parcare, până la aproximativ 39m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului 
alimentat. 

• fără afectarea arborelui existent în colţul din stânga al PT-ului 3596. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de Im-I.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simnna-Marmna POPA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


■^FPffl p . 

Nr. 1755062/7017/ 

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - pentru d-na 

prin d-na - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament electric subteran în vederea alimentării imobilului din 
şos. Gheorghe lonescu Siseşti nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755062/15.07.2019 şi Ia Direcţia 
de Mediu cu nr. 7017/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament electric subteran în vederea alimentării imobilului din şos. Gheorghe 
lonescu Siseşti nr. 23, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 18m, astfel: 

• din CD 2092 existent în trotuarul şos. Gheorghe lonescu Siseşti, prin trotuarul nr. 
impare al şos. Gheorghe lonescu Siseşti, până la limita din partea stângă a 
imobilului alimentat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Marianâfri 


Red.PR736X.-23 09 
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întocmit: 

?oxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1755060 / 701 8 / 2 1 SEP 2019 

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA -pentru VAN REZIDENS - 

prin d-na Andrei Ana-Maria - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor ia lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Popa 
Petre nr , sector 2, Bucureşti 


s-\ 


\ \ 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755060/15.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7018/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării :,Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Popa Petre 
nr 39-41, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 30m, 
astfel: 

• din PT 3257 existent în spatele blocului 11 din Calea Moşilor nr. 205, prin parcare 
şi carosabil, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului 
alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării din vecinătatea 
PT-ului si centralei termice. 

i 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 


Bd Regina Elsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româma 


lenţii 












lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-ft\ariana POPA 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1755464/7075/ ’ ^ i'E'P WT 

Către: SC ENERCONSTRUCT SRL - prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dimitrie 
Orbescu nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755464/16.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7075/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dimitrie 
Orbescu nr. 7, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 35m, astfel: 

• se manşonează în cablul existent în trotuarul str. Dumbrava Roşie, continuă prin 
trotuarul nr. impare al str. Dimitrie Orbescu, până la aproximativ 3m faţă de 
limita din partea stângă a imobilului alimentat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


întocmit: 

ExpJRoxana PARASCA 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana. 


i V 

Red ;P,R73ex.-23 09.2019 - (Săritul avi^rot postat pe site-ul PMB * * 

http7/www.pmb.ro/institutii/prim'd^^ mediu/avize_arborijn_consuttare/avize_arborijn_consultare.php 1 pe data de 



Bd Reoina EMsabeta nr 47 cod oostal 050013. sector 5. Bucureşti, România 



























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 


Nr. 1 755487 / 7076 / L l 2019 

Către: SC ENERCONSTRUCT SRL - prin dl. Batog Adrian - solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ion 
Filibiliu nr. , sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755487/16.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7076/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ion Filibiliu 
nr. 9, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 50m, 
astfel: 

• se manşonează în cablul existent în trotuarul str. Ion Filibiliu, din dreptul 
imobilului cu nr. 64 din str. Romulus, subtraversează str. Ion Filibiliu, contiuă 
prin trotuarul nr. pare al str. Romului, până la aproximativ 5m faţă de limita din 
partea dreaptă a imobilului alimentat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

DIRECTOR EXECUTIV. . 



















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1755430/7082/ 77 om** 

27 SEP 2019 

Către: SC DOMUS SYSTEMS SRL 
Str. Elena Farago nr. 43, sector 6 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: "Branşament apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
din Şos. Gheorghe lonescu Siseşti nr ", sector 1 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755430/16.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7082/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul din 
Şos. Gheorghe lonescu Siseşti nr.214", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa astfel: 

• realizare banşament de apă, cu o lungime de 4m, ce se va lega din conducta 
De 180mm PEHD existentă în carosabilul din sos. Ghe. lonescu Siseşti, până la 
limita din stânga a proprietăţii imobilului cu nr. 214. 

• realizare racord de canalizare PVC 160x4,7mm SN8 cu lungimea de 22m ce se 
va lega în reţeaua publică de canalizare existentă, în căminul de inspecţie din 
sos. Ghe. lonescu Sisesti. 

1 

• în urma verificărilor efectuate în teren s-a constatat existenţa unor arbori (specia 
platan) plantaţi în alveole, pe trotuarul numerelor pare. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
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radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1756051 / 7112 / 


77. sa * ÎO B 


Către: S.C. AGAFIA TEHNO LOGISTIC S.R.L - Str. Ostrov nr.15, sector 5 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: "Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în str. Ştiucii 
nr. , sector 2, Bucureşti" 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756051/17.07.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7112/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în str. Ştiucii nr.63, sector 2", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acord urile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, 
aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, astfel: 

• realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, 
cu lungimea de 7,8m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de gaze 
propus va fi racordat ta conducta de gaze existentă în carosabilul din Str. Ştiucii. 
Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin traversarea carosabilului 
şi a trotuarului străzii, Ia limita din dreapta a proprietăţii situate la nr.63. 

• s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, 

arbori sau arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt, 
în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUT} 
Simona-Mariana 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1755943/7119/ 

27. SEP 2019 

Către : SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Bradesti nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755943/17.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7119/18.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată ia 
P.M.B. cu nr. 1267416/08.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5814/09.12.2018, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de gaze 
naturale pentru imobilul situat pe str. Bradesti nr. 7, sector 2, conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil 
emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, 

în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Bradesti, perpendicular, până la limita 
din partea stângă a imobilului branşat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1755953/7125/ 


27. SEP 2019 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Prelungirea Teslei nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755953/17.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7125/18.07.2019. prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Prelungirea 
Teslei nr. 11, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Prelungirea Teslei, perpendicular, până 
la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului branşat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV 
Simona-Mariana 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


Red: P. R73ex.-23.09 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http.//www.pmb.ro/în$titutiî/pnmaria/directii/directia_mediu/avize_art>oriJn_consultare/avtze_artoriJn_consuHare.ptip , pe data de 



Bd. Regina Efisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5 Bucureşti. România 
























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1755948/7127/ 

2 7. SEP 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Padina Roşie nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755948/17.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7127/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Padina Roşie nr. 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1,5m, 
astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Padina Roşie, perpendicular, până la 
aproximativ 7m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului branşat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-MarianaP 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1756457,1769723 / 7195,9995 / 2 7. SEP 2019 

Către: SC ABAC PROIECT ENERGIE SRL — prin d-na Meirosu Daniela — solicită 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. 
Gheorghe lonescu Siseşti nr. , sector 1, Bucureşti 




Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756457/18.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7195/19.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1769723/04.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9995/05.09.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentarea cu energie 
electrică a imobilului situat pe şos. Gheorghe lonescu Siseşti nr. 46-48, sector 1“, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 71m, 
astfel: 

• din PTAB 3799 existent în trotuarul nr. impare al şos. Ghe. lonescu Siseşti, 

subtraversează şos. Ghe. lonescu Siseşti, continuă prin trotuarul nr. pare al şos. 

Ghe. lonescu Siseşti, până la limita din partea stângă a imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va ft sancţionată 
conform H.C.G.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sin 'OPA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1757400 / 7286 / 

Către: SC BEF LIGHT ENERGY SRL - prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Drumul Valea Cricovului nr. , sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757400/22.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7286/23.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Drumul Valea Cricovului nr. 100, sector 6", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 255m, astfel: 

• din PT-ul existent în dreptul imobilului nr. 23 din Drumul Valea Cricovului, 
subtraversează Drumul Valea Cricovului, continuă prin trotuarul nr. pare al 
Drumului Valea Cricovului, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă 
a imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ta finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 



întocmit: 



24. SEP 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1762373/7944/ 11 ■ Stl? ZD13 

Către: Agafia Tehno Logistic Srl - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe str. Aurel 
Perşunr , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762373/08.08.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7944/09.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe str. Aurel Perşu nr 
sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că 
lucrarea se execute subteran, pe o lungime de 83m astfel: 


• Extindere conductă gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 90mm în lungime de 
83m din RP PE 100 SDR11 Dn 125mm existentă pe str. Aurel Perşu. Conducta 
proiectată va fi montată subteran de la punctul de racordare cu subtraversarea 
str. Aurel Perşu în continuare prin incinta imobilului situat la nr. 107 şi incinta 
imobilului cu nr. 109 unde va avea CT. 

• Racord branşament de gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 63mm de la noua 
conductă de distribuţie RP PE 100 SDR11 Dn 90mm, până în dreptul imobilului 
de la nr. 107 respectiv 109. 

• în vecinătatea traseului lucrării nu există vegetaţie. 


în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 





















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1762630 / 7948 / 27. SEP 2015 

Către: S.C. ALCOR GRUP S.R.L 

(Str. Tohani nr.2, bl.33, sc.3, et.5, ap.111, sector 4, Bucureşti) 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 

Referitor ia lucrarea: "Devierea reţelei publice de apă potabilă în vederea eliberării 
amplasamentului imobilului situat pe Calea Vitan nr. sector 3, Bucureşti” 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762630/08.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7948/09.08.2019: „Devierea reţelei publice de apă potabilă în 
vederea eliberării amplasamentului imobilului situat pe Calea Vitan nr.43, sector 3", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor Bucureşti împreună cu cei emis de către Primăria Sector 3), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de lOOm astfel: 

• Deviere reţea publică de apă potabilă Dn 250mm OL existentă prin intermediul unei 
noi conducte PEID De 280mm, SDR 17, ce se va amplasa în Calea Vitan şi Intr. 
Metalului. 

• Noua conductă va prelua branşamentele imobilelor situate la nr. 35B respectiv 41 şi 

43 din Calea Vitan si Intr. Metalului. 

» 

• Realizare branşament de apă nou din noua conductă deviată PEID De 280mm 
pentru viitorul imobil din Calea Vitan nr.43 

■ Realizare racord de canal nou conectat în reţeaua existentă în Intr. Metalului. 

• Desfiinţare reţea veche ce traversează proprietatea din Calea Vitan nr. 43, 41 şi 
35B prin umplerea acesteia cu beton fluid. 

• Realizare execuţie a 2 hidranţi Dn lOOmm pe noua conductă de apă şi o vană de 
sectorizare amplasată în cămin. 

• Reţeaua de apă PEID 250 străbate carosabilul şi spaţiul verde din dreptul imobilului 
cu nr. 35 din Calea Vitan, continuă prin spaţiul verde din faţa imobilului şi străbate 
carosabilul aleii de acces din Calea Vitan, prin dreptul imobilului de la nr.41 şi 43, 
până la intersecţia cu intr. Metalului. 

• în proximitatea traseului lucrărilor există vegetaţie, arbori, aliniament stradal verde 
şi platbandă cu vegetaţie. 
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în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane . Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
a! execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon, 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1 762660 / 7949 / 27, SEP 2019 

Către : S.C. AVI PROD GROUP S.R.L 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura P.M.B.) 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: "Extindere conductă şi branşament gaze naturale pentru imobilul 
situat în Bucureşti, str.Cetatea Neamţului nr. , sector 1" 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762660/08.08.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.7949/09.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere conductă şi branşament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, 
str.Cetatea Neamţului nr.5, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 30m, astfel: 

• Extindere conductă gaze natural RP PE 100 SDR11 Dn 90mm, în lungime de 23m 
din conducta RP PE SDR11 Dn 125mm existentă pe str. Cetatea Neamţului. Conducta 
fi montată subteran prin carosabilul străzii, de la punctul de racordare până în capul 
terminal. 

• Realizare branşament de gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 32mm de în lungime 
de 7m de la noua conductă de distribuţie RP PE 100 SDR11 Dn 90mm precum şi 
realizarea unui PRM aferent. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POP 


Red :AAJ3ex.-23.09.2019- prezenUlţ, 



uj 

_ c 
tq o 

, st ifpe site-ul PMB 

http^/wvw,pmb.ro/institutii/primaria/dî(fej^i/difectj^riediu/avi2e_afboriJn_consuHare/avize_arboriJn_consuttare.php , pe data de 


întocmit: 

Em Raxana PARASCA 

' % 

& 


TWTl'^ 


RH Ppntna Flkahpta nr 47 mri nrwJal OSOflI? RnntfpqJi România 





















r\ 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


n7Ti 691186/ 11858 ; 1755450 / 7083 / ^ ^ 

Către: E-Distribuţie Muntenia - prin d-na 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duf Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament energie electrică pentru imobilul cu Str. Ing. Dumitru 
Zossima nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1691186/17.12.2018 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 11858/18.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1755450/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7083/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul 
de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament energie electrică pentru imobilul cu 
Str. Ing. Dumitru Zossima nr. 63, sector 1, Bucureşti", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP 
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 23m, astfel: 

• alimentare cu energie electrică imobilului, prevăzut printr-un branşament electric 
subteran din LEA JT existent în trotuarul numerelor pare în dreptul imobilului cu nr.52, 
traversând carosabilul până la BMPT-16A situat la aproximativ 2m faţă de limita din 
dreaptă a proprietăţii a imobilului de la nr. 63. 

• s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, 
arbori sau arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

jTwc ip / 0 

DIRECTOR EXl ' 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1757400 / 7286 / 27. SEP 2DÎS 


Către: SC BEF LIGHT ENERGY SRL 
exemplarului de la registratura PMB 


- prin dl. Monea Alexandru - solicită ridicarea 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor ia lucrarea: Extindere reţea eiectrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Drumul Valea Cricovuluinr. 100, sector 6, Bucureşti 


rv .. cererea dvs.. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757400/22 07 2019 si la 

Direcţia de Mediu cu nr. 7286C3.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 

Îmnh!h7 ea UC ? r " : ’’^ t,nde l r f re î ea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Drumul Valea Cricovului nr. 100, sector 6", conform documentaţiei 

Z H \r ■ - 2?2R/i nnn??o dln 04 04 2019 - a Parilor anexate şi Memoriul^ tehnic 

2SS Pla^ de nr 'J„T /22 05 - 2 ( °, 13 e î, iSâ de Agen,ia pentru Prote °lk Mediului 
ucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale 

deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că în urma 

venficam efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 

executa subteran, pe o lungime de 255m, astfel: SZofmîf CU2 /uuMoU 0Ş 03 . 2£& 

• din PT-ul existent în dreptul imobilului nr. 23 din Drumul Valea Cricovului 
subtraversează Drumul Valea Cricovului, continuă prin trotuarul nr pare ai 

Drumului Valea Cricovului, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă 
a imobilului alimentat. K 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distantelor 

j? 1 ? 1 / 16 5S de a î U arbor,lor de 1m-1.6m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condipi de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 

dîc*m«ă X !w ta m r ani i a S . aU u , tlllzând ° tehn o>og»e adaptată condiţiilor din teren care să nu 
h ! S î emU . radlcular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 

altnr ml? protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. p 

HktaniifaffJ ' n !f teaua de bran Ş are nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
mdSarîPar arbon ' 1d ' n . vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

m»t=rJh?i./ a ,î en ]i C , Unoscut ca în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
meteonefav^abila 0910 *' răspunzâtori de ««ntualele pagube produse la condiţii 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constata uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea jraseulu 
lucrării veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalom 

eventualekîr^prejudOrPr^usejŢiriri^prăbuşvea^arestora^^^ ^ ^ condiţjonat 

â,e Te^ U o^rd^rapăru« ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obliqatia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

U finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenulu. la starea rn.ţ.ala, 

inclusiv pantere terbă/gazon.^a h djn Legea nf 24/2007 privind reglementarea ţ 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completări 
ulterioare pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele Vidice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţnlor 
verzi” Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 

betonarea^p^bandelw/pastilelorialveolelorfspaţiuj/er^. f 

conform H.CX3.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. . H Hefrisare sau 

Menţionăm că în baza acestui aviz n u s e_exe_cuta lu cr ari _de defrişare s au 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 

lucrării si pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitem. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direc(ia de Mediu 


-. UICIMI 

Nr. 1723676,1755003 / 2545,7025 / 

Către: SC APA NOVA SA - prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
ADP Sector 1 - S-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Spiru Haret, sector 
1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723676/01.04.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 2545/02.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1755003/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7025/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul 
de specialitate privind executarea lucrării: „înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Spiru 
Haret, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi 
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. şi ), vă 

comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 73m, astfel: 

• în carosabilul str. Spiru Haret, intre str. Ştirbei Vodă şi imobilul cu nr 8 din str. Spiru 
Haret. 

• se avizează execuţia a 9 racorduri noi. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de planul de coordonare reţele edilitare, semnat de toţi deţinătorii de 
reţele, anexă la CU nr. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1746087/5733; 1763981/8261 


S.C. 


Ol OCT 20*9 

CĂTRE 


Str. nr, * ,jud. 

Spre ştiinţă: 

- Administraţia străzilor 

Str. Domniţa Ancuţa nr.l, sector 1 

- Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6 


(str. Gheorghe Ranetti nr. 15, sector 6) 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746087/13.06.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5733/14.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1763981/14.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8261/19.08.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe 
strada Gheorghe Ranetti nr. 15, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Avizele individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
24.09.2019, s-a constatat că săpătura se execută în 

• carosabil neasfaltat (drum de pământ)/trotuar, iar în vecinătate nu există arbori plantaţi 
în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate, la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului 
la starea iniţială. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1750815,1775107/6437,10825/ 

Către: SC TRACON SRL 

Splaiul Unirii nr. 16, Muntenia Business center, et. 8, 810-812, sector 4 

Direcţia Generală de Infrastructură - Direcţia Urmărire Lucrări Mari de 
Infrastructură 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 



Referitor la lucrarea: Lărgire şos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca şi şos. 
Petricani - descărcarea reţelei de canalizare pluvială - prin Calea Floreasca în Lacul 
Floreasca şi şos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 şi 2, Bucureşti 

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. Asocierii Tracon SRL - Straco 
Grup SRL - Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL cu nr. 437/28.06.2019, 
înregistrată la P.M.B cu nr. 1750815/28.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
6437/01.07.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind defrişarea punctuală a 
arborilor ce împiedică descărcarea reţelei de canalizare pluvială a lucrării: " Lărgire şos. 
Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca şi şos. Petricani - descărcarea reţelei de 
canalizare pluvială - prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca şi şos. Petricani în Lacul 
Plumbuita, sector 1 şi 2", conform Autorizaţiei de construire nr. din 

emisă conform C.U. nr. din şi C.U. nr. din 

vă comunicăm următoarele: 

1) în urma analizării documentelor existente la dosar: 

- Cerere; 

- Autorizaţia de construire nr. din însoţită de planurile anexă 

vizate spre neschimbare, emisă de PMB ; 

- Protocol de plantare nr. din data de emis de ADP sector 2, 

încheiat între Administraţia Domeniului Public sector 2 şi Asocierea Tracon SRL - 
Straco Grup SRL - Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL, înregistrat la 
P.M.B. cu nr. 1775107/23.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10825/24.09.2019 ; 

- Adresa nr. emisă de Direcţia Generală de Infrastructură - 

Direcţia Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură - PMB, înregistrată la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11021/26.09.2019 ; 

- Memoriu justificativ/tehnic; 

- Foto vegetaţie. 

2) a verificării în teren din: 08.08.2019. 

3) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele lucrări: 


do m ao i«m 001 
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Defrişare cu scoaterea rădăcinilor: 

Şos. Petricani dreapta acces către pepinieră, în imediata apropiere a trecerii de pietoni 
situată dinspre magazinul Mobexpert, pe amplasamentul viitoarei lucrării - descărcare 
reţea de canalizare pluvială în Lacul Plumbuita : 

- 8 ex. Platanus sp. (platan) 0 5-6cm, h 5-6m 

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 5-6cm, h 5m 

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor, se vor executa prin 
grija dvs. cu o firmă specializată abilitată, în prezenţa unui reprezentant al 
administratorului legal al terenului (ADP sector 2) pe care se află arborii, care va preluarea 
materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de 
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur. 

Precizăm că executantul lucrărilor este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a 
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea 
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se 
sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. i la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în 
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a lOex. Tîlia, 
tineri cu balot de pământ, circumferinţa tulpinii de 20-28cm măsurată la înălţimea de 
Im de la bază, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, respectând 
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi şi totodată prevederile din 
Protocolul de plantare nr. , încheiat între ADP sector 2 şi Asocierea 

Tracon SRL - Straco Grup SRL - Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL 
înregistrat la P.M.B. cu nr. 1775107/23.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
10825/24.09.2019. 


La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi 
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B în vederea verificării în teren a 
plantărilor în compensare. în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din acelaşi act 
normativ. 

în timpul lucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului 
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor. 

în conformitate cu articol 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, care prevede faptul că „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, 
persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de 
spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde, motiv 
pentru care la finalizarea lucrărilor de înlocuire/îngropare a conductelor de 
termoficare aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, mai exact se va 
semăna iarbă/gazon, iar pentru că stratul de sol nu permite plantarea altor arbori, în 
locul acestora, pe suprafaţa de spaţiu verde cu o lungime de aproximativ 50m se 
vor planta arbuşti fie sub formă de gard viu, fie sub forma tufelor izolate. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DefM&mmT&Qex, arbori 


DIREC 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1751062,1772751,1773247 / 6488,10485,10520 1 7Ă Î&3 


Către: SC TRACON SRL 

Splaiul Unirii nr. 16, Muntenia Business center, et. 8, 810-812, sector 4 

Direcţia Generală de Infrastructură - Direcţia Urmărire Lucrări Mari de 
Infrastructură 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Lărgire şos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca şi şos. 
Petricani - descărcarea reţelei de canalizare pluvială - prin Calea Floreasca în Lacul 
Floreasca şi şos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 şi 2, Bucureşti 


Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. Asocierii Tracon SRL - Straco 
Grup SRL - Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL cu nr. 443/01.07.2019, 
înregistrată la P.M.B cu nr. 1751062/01.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
6488/02.07.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind defrişarea arborilor care 
împiedică execuţia lucrărilor de înlocuiri conducte de termoficare în vederea finalizării 
lucrării: ’’ Lărgire şos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca şi şos. Petricani — 
descărcarea reţelei de canalizare pluvială - prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca şi 
şos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 şi 2", conform Autorizaţiei de construire nr. 
din , emisă în baza C.U. nr. < din şi C.U. nr. 

din , vă comunicăm următoarele: 

1) în urma analizării documentelor existente la dosar: 

- Cerere; 

- Autorizaţia de construire nr. din , însoţită de planurile anexă 

vizate spre neschimbare, emisă de PMB ; 

- Protocol de plantare nr. din data de , emis de ADP sector 1, 

încheiat între Consiliul Local sector 1 - Administraţia Domeniului Public sector 1 şi 
Asocierea Tracon SRL - Straco Grup SRL - Primacons Grup SRL, prin lider SC 
TRACON SRL, înregistrat la P.M.B. cu nr. 1772751/13.09.2019, 
1773247/16.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10485/16.09.2019, 
10520/17.09.2019 ; 


- Adresa nr. emisă de Direcţia Generală de Infrastructură - 

Direcţia Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură - PMB, înregistrată la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11022/26.09.2019 ; 

- Memoriu justificativ/tehnic; 

- Foto vegetaţie. 

2) a verificării în teren din: 08.08.2019. fi BL Hec VA 

°E MEDIU 
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3) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm : 

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor : 

Calea Floreasca stânga-dreapta acces imobil nr. 242, pe toată lungimea acestuia, pe 
amprenta la sol a viitoarei deschideri a canalului în care urmează a se amplasa 
conductele reţelei de termoficare : 

- 6 ex. Platanus sp. (platan) 0 20-25cm, h 5-8m 
• 2 ex. Gledithsia sp. (glădiţă) 0 30cm, h 8-1 Om 
-1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) 0 lOcm, h 6m 
-1 ex. Betula pendula (mesteacăn) 0 15cm, h 8m 

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor, se vor executa prin 
grija dvs. cu o firmă specializată abilitată, în prezenţa unui reprezentant al 
administratorului legai al terenului (ADP sector 1) pe care se află arborii, care va preluarea 
materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de 
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur. 

Precizăm că executantul lucrărilor este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a 
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea 
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se 
sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. i la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în 
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a lOex. Acer 
platanoides, tineri cu balot de pământ, circumferinţa tulpinii de 20-28cm măsurată la 
înălţimea de Im de la bază, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, 
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi şi totodată prevederile 
din Protocolul de plantare nr. din , încheiat între ADP sector 1 şi Asocierea 

Tracon SRL - Straco Grup SRL - Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL şi 
înregistrat la P.M.B. cu nr. 1772751/13.09.2019, 1773247/16.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10485/16.09.2019, 10520/17,09.2019. 

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B, nr. 304/2009 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi 
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P M B. în vederea verificării în teren a 
plantărilor în compensare. în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act 
normativ. 

în timpul lucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului 
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor. 

în conformitate cu articol 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, care prevede faptul că „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, 
persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de 
spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde, motiv 
care la finalizarea lucrărilor de înlocuire/îngropare a conductelor de 
terri&ficare aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, mai exact se va 

JtRL-ţţuin iarbă/gazon, iar pentru că stratul de sol nu permite plantarea altor arbori, în 
11» Ut MEOfU “ 
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locul acestora, pe suprafaţa de spaţiu verde cu o lungime de aproximativ 50m se 
vor planta arbuşti fie sub formă de gard viu, fie sub forma tufelor izolate. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Defrişare: lOex. arbori 



Red; P,RV5exV02.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/difecttajnediu/avize_arborijn_consultare/avize_arborijn_consultare php , pe data de r frX 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



. 

Nr. 1754643,1756266 / 6968,7196 / 

Către .* SC APA NOVA SA — prin dl. — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe 
Drumul Lăpuş nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754643/12.07.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 6968/15.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1756266/18.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7196/19.07.2019, prin care solicitaţi avizul 
de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de de apă şi racord de canal pentru 
imobilul situat pe Drumul Lăpuş nr. 75-77, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP 
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m branşament + 8m racord, 
astfel: 

• din conductele existente în drumul de pământ. Drumul Lăpuş, perpendicular, până 
la aproximativ jumătatea limitei de proprietate 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV 


Simona-Mariana POPJ 


Red:P.R./3ex.-25.09.20) 
http://www.pmb.ra/instrl 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1754646 / 6969 / 


flio&ire 


Către : SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Panduri 
nr. , bloc , sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754646/12.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 6969/15.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Panduri nr. 60-62, 
bloc A+AC, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm 

că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 23m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul şos. Panduri, perpendicular, până la 

aproximativ 3m faţă de limita colţului din stânga al blocului racordat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde aferent blocului şi a arborilor 

aflaţi în platbandă aferentă trotuarului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare {24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbâ/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveole lor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 


toaletare 


Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona- 



Intocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 





Red:P.R./3ex.-25 09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http7/www.pmb.ro/jnstitutii/primaria/directîi/directia_medlu/avize„arborijn ia consultare/avtze_arbori_in_consultare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



■ - ■■ o.t oct-»* --- -- 

Nr. 1754978 / 7015 / 

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Execuţie branşament de apă şi racord de canalizare la imobilul din 
str. Constantin Miile nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754978/15.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7015/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Execuţie branşament de apă şi racord de canalizare la imobilul din 
str. Constantin Miile nr. 12, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m 
branşament + 5m racord, astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Ion Oteteleşeanu, perpendicular, 
până la aproximativ 11m şi 12m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului 
branşat si racordat. 

* i 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii si este valabil 

* 

numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 



DIRECTOR 
Simona-Mariana 


întocmit: 

FfARASCA 


Red:P RJ3ex.-25 09 20l9 - prezentul aviz a fostpostat pe &ite-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1754976,1755449 / 7016,7074 / OCT. 

Către: SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Redimensionare branşament de apă potabilă şi racord de 
canalizare la imobilul din str. Londra nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754976/15.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7016/16.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1755449/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7074/17.07.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Redimensionare 
branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Londra nr. 21, 
sector 1,", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului 
Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 

data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
11m branşament + 9m racord, astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Londra, perpendicular, până la 

aproximativ 3m şi 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor In cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveoleior/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 




Red:P.R./3ex-25.09.2019 - prezentul aviz a tost postat pe site-ul PMB 

îittp://www,pmb ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arborijn_consuttare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1754992/7019/ BvUUlflW 

Către: SC APA NOVA SA — prin dl. — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din 
şos. Mihai Bravu nr. , bl. , sc. , , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754992/15.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7019/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din şos. Mihai 
Bravu nr. 176, bl. 228, sc. A, parter, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii 
nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 

24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul aleii auto şi pietonale din spatele blocului 228 
de pfi şos. Mihai Bravu, perpendicular, până la aproximativ 4m faţă de limita colţului 
dreapta bloc. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde bloc din vecinătatea traseului 
ţucrării.. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării,, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



27.SEP W8 


Red:P R./4ex.-25 09.2019 - prezentul) aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1 754994 / 7020 / 010 CI 

Către : SC APA NOVA SA - prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - S-cfu/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe 
str. Sălăjeni nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754994/15.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7020/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe str. 
Sălăjeni nr. 15 B, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m 
branşament + 8m racord, astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Sălăjeni, perpendicular, până la 

aproximativ 3m şi 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de Im-I.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5 U litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi’ 1 . Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lît.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Ma ' 



întocmit 

Exp. Roxana PARASCA 




2 7. SEP 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1754996/7021 / MOCUW 

Către: SC APA NOVA SA - prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Racord canal pentru imobilul situat pe str. Plaviei nr. , sector 1, 
Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1754996/15.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7021/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Racord canal pentru imobilul situat pe str. Plaviei nr. 31, sector 1, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Plaviei, perpendicular, până la aproximativ 

Im faţă de limita din partea stângă a imobilului racordat. 

• fără afectarea arborelui existent în aliniament din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera ’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandeior/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 



Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sim " ■ ~0PA 



întocmit: 

r " "'RAŞCA 
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Red; P,R,/3ex. 25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1754998 / 7022 / Ol OCT 20W 

Către: SC APA NOVA SA - prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Racord canal pentru imobilul situat pe str. Doamna Stanca nr. 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754998/15.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7022/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Racord canal pentru imobilul situat pe str. Doamna Stanca nr. 19, 
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 8m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Doamna Stanca, perpendicular, până la 
aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a imobilului racordat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular ai 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5 r litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b. 


Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-H“ ’ 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1755493 / 7077 / Ol OCX M** 

Către: SC GRID SITAL SRL - prin d-na - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente, 
pe Drumul Plaiul Şarului şi servitute particulară cu , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755493/16.07.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7077/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente, pe Drumul Plaiul 
Şarului şi servitute particulară cu , sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. 

nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP 
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 159m, astfel: 

• din conducta existentă în Drumul Plaiul Câmpinei, prin drum de servitute, până la 
aproximativ 9m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei iucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV. 
Simona-Mariana POPi 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1755444 / 7078 / 


a mici w r 


Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL - prin d-na 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str 
Pescarilor nr , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755444/16.07.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7078/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Pescarilor nr. 2A-2B, sector 
2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 15m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Vasile Băcilă, perpendicular, până la 
aproximativ 6m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniamentm există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastileior/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEqOT4V P 

Simona-Marianb BOPA % 

J/g 0™ 


întocmit: 

Exp.Jtoşana, PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1755445/7079/ 

o toci am 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL - prin d-na 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str, Dumitru 
Zosima nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755445/16.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7079/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str, Dumitru 
Zosima nr. 5, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 

27.05.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în 

urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime defa, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Dumitru Zosima, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

• în vecinătatea traseului lucrării există lex. Tilia sp.(tei) 0 80cm, h 12-14m, pentru 
care există aviz de defrişare în baza unei solicitări anterioare a proprietarului de la 
imobilul nr. 5. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 
moprrnp pypn/rn/ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1756048/ 7113/ Tit OU- iW 

Către: SC AGAFIA TEHNO LOGISTIC SRL 

Str. Ostrov nr. 15, sector 5 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Covasna nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756048/17.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7113/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Covasna nr. 
23C, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 12m, astfel: 

• din conducta existentă în spaţiu verde bloc, perpendicular, până la aproximativ 14m 

faţă de limita din partea stângă a bisericii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde, a gardului viu existent în jurul 

bisericii. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4. lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Exp. 


întocmit: 

Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


feg gzatt .- — - .... - 

Nr. 1756052 / 7114/ 

Către: SC AGAFIA TEHNO LOGISTIC SRL 

Str. Ostrov nr. 15, sector 5 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul 
Piscul Vechi nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756052/17.07.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 7114/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Piscul 
Vechi nr. 29, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în Drumul Piscul Vechi, drum de pământ, perpendicular, 
până la limita din partea stângă a imobilului branşat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1755942/7121 / CX OCT. ^ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Disescu 
Constantin nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755942/17.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7121/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Disescu 
Constantin nr. 6, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Disescu Constantin, perpendicular, la 
aproximativ 4m faţă de limita din partea stângă a imobilului branşat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1755949 / 7126 / Ol OCX 2(T*9 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Col. 
Ştefan Stoika nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755949/17.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7126/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Col. Ştefan 
Stoika nr. 4, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6,5m, 
astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Col. Ştefan Stoika, perpendicular, până 
la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a imobilului branşat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPĂ 
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Nr. 1765644/9448 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcga de Mediu 

TTUITM -- : ===^= 


D-na 


Spre ştiinţă: 

- Administraţia străzilor 

Str. Domniţa Ancuţa nr.l, sector 1 

- ADP Sector 1 

B-dul Poligrafiei nr. 4, sectror 1 


CĂTRE 

nr. , Bl. , sc. , ap. , sector 1 




(str. Telescopului nr. 28 B, sector 1) 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765644/21.08.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 9448/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Telescopului nr. 28 B, sector 1", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a constatat că săpătura 
se execută în 

• Trotuar numere pare strada Gheorghe Pipu, subtraversare strada Telescopului până la 
trotuar numere pare; 

• Cele două străzi nu prezintă arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate, la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului 
la starea iniţială. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV,, 
Simona-Mariana 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1765513/9453 


S.C. 

Str. 

Spre ştiinţă: 

- Administraţia străzilor 

Str. Domniţa Ancuţa nr.l, sector 1 

- A.D.P. Sector 1 
B-dul Poligrafiei nr. 4 

Referitor la lucrarea : Execuţie branşament de apă potabilă şi racord de 
canalizare pentru imobilul din str. Garofiţei nr. 23, sector 1 


01 OCT 208 


CA TRE 


nr. , Bl. 


, sc. , ap. , sector 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765513/21.08.2019 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr. 9453/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „ Execuţie branşament de apă potabilă şi racord de 
canalizare pentru imobilul din str. Garofiţei nr. 23, sector l ", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului 

tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti şi Avizele individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a 
constatat că lucrarea se execută în 

- în carosabil şi trotuar, fără afectarea vegetaţiei existente în pastila din 
vecinătate ce formează aliniamentul străzii Garofiţei. 

- în apropierea traseului există material dendrologic (1 ex. Prunus domestica 
(prun) 0 4cm, h 3,5m) 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din pastila trotuarului aferent 
branşamentelor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

Pentru arborele existent în vecinătatea traseului, în timpul lucrărilor 
constructorul va lua măsuri de protejare a acestuia prin menţinerea distanţei 
săpăturilor (executate manual) de 1-2 m faţă de arbori/arbuşti, se vor evita depunerea 
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pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea 
ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele deţinătorilor de reţele 
edilitare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “ modelată ” în scopul 
menţinerii distanţei faţa de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi 
secţionat sistemul radicular al acestuia, se va solicita în regim de urgenţă emiterea 
unui aviz de specialitate pentru defrişarea arborelui în cauză. Vă facem cunoscut că 
în cazul în care această distanţă nu se poate respecta nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (6 luni de la 
finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui din aliniament aflat 
în apropierea traseului lucrării (lateral dreapta acces imobil nr. 23, la aproximativ 3m 
faţă de limita proprietăţii dinspre imobilului nr. 25), veţi avea obligaţia înlocuirii 
exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin 
prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea lucrărilor de execuţie 
branşament apă potabilă şi racord canalizare. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi 
sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit. b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV , 



Expetţfln, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
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Nr. 1756621 / 7200/ OCT ZOlS ’ ~ 

Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL 

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 61, cam. 42/1, sector 5 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - S-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Pitar Moş 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756621/18.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7200/19.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Pitar Moş 
nr. 14, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
45m, astfel: 

• din PTS 61 existent în curtea bisericii, prin curtea bisericii, apoi prin trotuarul nr. 
pare al str. Pitar Moş, până la aproximativ 9m faţă de limita din partea stângă a 
imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în curtea bisericii din vecinătatea' traseului 
lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare, 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii si este valabil 

i 

numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1756622/7201 / OLOCUST 

Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL 

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 61, cam. 42/1, sector 5 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dut Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul 
Binelui nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756622/18.07.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7201/19.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Binelui nr. 255, 
sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis 
de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 250m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul nr. pare al Drumului Binelui în zona T3728, 
subtraversează Drumul Binelui, continuă ptin trotuarul nr. impare al Drumului 
Binelui şi prin drum de pământ, până la aproximativ 6m faţă de limita din partea 
dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/aiveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaietare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1756918/7240/ n# 

04. OCT. 2019 

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

Bd. Mărăşeşti nr. 28, sector 4 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Luminişului nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1756918/19.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7240/22.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Luminişului, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 25,5m, 
astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Luminişului, în dreptul imobilului nr. 7, 
prin carosabilul str. Luminişului, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea 
stângă a imobilului branşat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR E 
Simona-Ma 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1756920/7241/ OCT. 70Î9 

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

Bd. Mărăşeşti nr. 28, sector 4 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Bucovăţnr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756920/19.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7241/22.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Bucovăţ, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 85m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Bucovăţ, intersecţie cu str. Oraviţa, 

continuă prin carosabilul str. Bucovăţ, pe partea imobilelor cu nr. pare, până la 

aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului branşat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cete constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitem. 




DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1757209,1759350 / 7283,7542 / Oi Oft fljţo 

Către: SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe 
Splaiul Unirii nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757209/22.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7283/23.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1759350/30.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7542/31.07.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de apă şi 
racord de canal pentru imobilul situat pe Splaiul Unirii nr. 80-82, sector 4, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 4m branşament + 6m racord, astfel: 

• din conductele existente în carosabilul Splaiului Unirii, perpendicular, până la 

aproximativ 2m şi 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 

i 

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 















Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
at execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executa lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
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Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1757300/7285/ 

04. OCT m 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din 
str. Arcului nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757300/22.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7285/23.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. 
Arcului nr. 12, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr. 1155/Z/09.07.2019), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 9m branşament + 8m racord, astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Arcului, perpendicular, până la 
aproximativ 2,5m şi 4,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR £X%&mV^ 

Simona-Mariâtia 

întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1757357/ 7287 / q^ gd 2019 

Către: SC SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL - prin dl. Grecu Petre - solicită 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 




Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Bărăţiei 
nr. , sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757357/22.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7287/23.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Bărăţiei nr. 
41-43, sector 3" conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 90m, astfel: 

• din PT 4140 existent în trotuarul str. Bărăţiei, subtraversează str. Bărăţiei, 
continuă prin trotuarul nr. impare, până la aproximativ 6m faţă de limita din 
partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EX1 
Simona-Marii 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1757654/7311 / 04. OCT 2019 

Către: SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA - prin dl. - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Roşiori 
nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757654/23.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7311/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Roşiori nr. 
33 B, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4, avizul Ministerului Culturii nr. 

), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Roşiori, perpendicular, până la aproximativ 

0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de Im-I.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Ma lana POPA 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1757631 /7314/ ^ ^ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Telescopului nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757631/23.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7314/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
Ştirea luării .Extindere refea de discuţie a gazelor naturale ş, branşamente pe 
str Telescopului, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. „ .. 

9 a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificam nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan^ de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicam ca, in 
urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat ca lucrarea se va 

executa subteran, pe o lungime de 19m, astfel: ... , 

• din conducta existentă în carosabilul str. Telescopului, intersecţie cu str. Nicolae 
Coculescu, prin carosabilul str. Telescopului, până la aproximativ 0,5m faţa de 
limita din partea dreaptă a proprietăţii^ 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. . 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, va facem 

cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialrtate va fi sancţrona a 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, pnvind Normele de protecţie 

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. ■ • «.u 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu şe execut? lucrări dş defrişare şau 

toaletare. * *• 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECLJ. 
Simona-Marian 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1757614/7316 / 0*. OCT 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor ia lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str Coralilor nr şi pe drumul de acces cu IE 272716, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1757614/23.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7316/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Coralilor şi pe drumul de acces cu IE 272716, sector 1", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 86m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Coralilor, perpendicular, până la 

aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 


Bd. Regina EJisabeta nr 47. cod poşta) 050013, sector 5, Bucureşti, România 




















Având în vedere ceîe constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simon " -- 



întocmit: 

Exp , Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1757610 / 7317 / 04. OCI 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Bibanului nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757610/23.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7317/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Bibanului, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 23m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Ştiucii, prin carosabilul str. Bibanului, 
până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului branşat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


ni nnT-MW- . 

Nr. 1757808/7353/ 

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

Bd. Mărăşeşti nr. 28, sector 4 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
şos. Berceninr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757808/24.07.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7353/25.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Berceni nr. 199 şi 199 A, 
sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 16,5m, astfel: 

• din conducta existentă în şos. Berceni, perpendicular, până la limita din partea 
stângă a imobilului branşat. 

• traseul lucrării este prin platbandă. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUT^ 
Simona-Mariana 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1758095 / 7354 / qCT î® 18 

Către: Dl. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Prelungirea 
Ghencea nr. , sector 6, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758095/24.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7354/25.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Prelungirea 
Ghencea nr. 245 A, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 250m, astfel: 

• din PT1383 existent în Drumul Valea Largă (drum de pământ), pe partea imobilelor 
cu nr. impare al Drumului Valea Largă, prin trotuarul nr. impare al Prelungirii 
Ghencea, subtraversează Prelungirea Ghencea, până la limita din partea stângă a 
imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi a vegetaţiei spontane din 
vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 

* 

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea piatbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



fit OCT 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1757924 / 7355 / ^ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea 
Jugului nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757924/24.07.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7355/25.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Jugului nr. 4, sector 1, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 3,5m, astfel: 

• din conducta existentă aerian în Intrarea Jugului, până la aproximativ 3m faţă de 
limita din partea dreaptă a proprietăţii 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă la 
limita de proprietate. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveoielor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 






















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1758138,1758877/ 7357,7482 / 

Către: SC GRID SITAL SRL 

Str. Steluţei nr. 11, sector 1 


04. OCT ZM? 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - S-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea 
Sold. Dobre D. loan nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758138/24.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7357/25.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1758877/26.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7482/29.07.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de gaze 
naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Sold. Dobre D. loan nr. 8, sector 1, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 3m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Intrării Sold. Dobre D. loan, perpendicular, 
până la limita din partea stângă a imobilului branşat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1758309/7413/ ^ OCT, 2019 

Către: SC MARNA SOC COM SERV SRL 

Str. Tâmpa nr. 1, bl. IC, et. 4, ap. 27, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Franceză 
nr. , sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758309/25.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7413/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Franceză 
nr. 62, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 20m, astfel: 

• din PT 468 existent în trotuarul nr. impare al str. Franceză, în apropierea 
intersecţiei cu str. Căldărari, subtraversează str. Franceză, continuă prin 
trotuarul nr. impare al str. Căldărari, până la aproximativ 5m faţă de limita din 
partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Mariana 



întocmit: 

loxana PARASCA 



Red:P.RJ3ex.-27.09.2019 - prtftijtul aviz ajsâ^postal pe site-ul PMB 
http://www.pmb.ro/instltutii/primaria^9MV < 3irectia_mediu/avize_art>oriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.p)ip . pe dala de CCj 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1758230 / 7417 / 0 4. 0 Ct W 

Către: SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Execuţie branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la 
imobilul din str. Ivan Sergheevici Turgheniev nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758230/25.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7417/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Execuţie branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la 
imobilul din str. Ivan Sergheevici Turgheniev nr. 8, sector 1", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m 
branşament + 12m racord, astfel: > 

• din conductele existente în carosabilul str. Ivan Sergheevici Turgheniev, 

perpendicular, până la aproximativ 7m şi 9m faţă de limita din partea stângă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metariaiului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
ai execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera ’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi' 1 . Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execut ă.., lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 




Ol OCT 2019 


Red P R./3ex.-27 09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http //www. pmb.ro/institutii/prim aria/directii/directia_mediu/avize 3 arbori^in_consultare/avize_arboriJn_consurtare.php . pe dala de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1758624/7418/ 

OUClW 

Către: SC APA NOVA SA - prin d-na - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Sachelarie Visarion, 
sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758624/25.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7418/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Sachelarie Visarion, 
sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 507m, astfel: 

• în carosabilul str. Sachelarie Visarion între Aleea Zaranduiui şi cimitir. 

• se avizează execuţia a 21 guri noi de scurgere. 

• se avizează execuţia a 13 cămine noi de vizitare. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simon 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


Ol OCT 7PW 


Red:P.R./4ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http //www.pmb ro/mslitutii/primaria/directii/direclia_mediu/avize_arborijn_consultare/avize_arboriJn_cons uitare, php , pe data de. 


— 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1758626 / 7419 / OCT. M» 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Paul Urechescu, 
sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758626/25.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cunr. 7419/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Paul Urechescu, sector 
2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1 lOm, astfel: 

• în carosabilul str. Paul Urechescu, între str. Gheorghe Baciulescu şi str. 

Gaetano Donizzeti. 

• se avizează execuţia a 2 guri noi de scurgere. 

• se avizează execuţia unui cămin nou de vizitare. 

• se avizează execuţia a 10 racorduri noi. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1760063 / 7587 / 

Către: SC DOMUS SYSTEMS SRL 
Str. Elena Farago nr. 43, sector 6 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 



Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe 
şos. Berceni nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760063/31.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7587/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe şos. 
Berceni nr 94, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 25m branşament +13 racord, astfel: 

• din conductele existente în carosabilul şos. Berceni, perpendicular, până la 
aproximativ 4m şi 7m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Direcţiei Gospodărire Locală sector 4. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-MarianâjT’<$PÂ% 



întocmit: 

?oxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1762179/7881 / 04. OCT 2019 

Către: SC ELECTROTEST SRL - prin dl. Stanescu Bogdan - solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă:PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Deliu 
Constantin , sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762179/07.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7881/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Deliu 
Constantin nr. 11, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP 5), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 150m, astfel: 

• din PTZ 1371 existent în scuarul central de la intersecţia str. Deliu Constantin, 
str. Mihai Stan, str. Nicolae Porojan, str. Sublocotenent Popa, continuă prin 
trotuarul nr. impare al str. Deliu Constantin, până la limita din partea dreaptă a 
imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în scuarul central şi a arborilor crescuţi spontan 
pe str. Deliu Constantin. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicuiar al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicuiar al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
at execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii; să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi’ 1 . Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea ptatbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sin " ' "OPA 



Întocmit: 


Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1709623,1678136 / 1135,10992 / Qg get2013 

Către: Compania Municipală Energetică Bucureşti 

Splaiul Unirii nr. 76, clădirea River Piaza, corp A, et. 1 şi 2, sector 4 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti - 
OBIECTIV 7 - Magistrala I - III VEST - zona Drumul Taberei, sector 6, Bucureşti 

Referitor la adresa dvs. nr. 3806/07.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 
1678136/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10992/08.11.2018, completată cu 
documentaţia dvs. nr. 755/15.02.2019 înregistrată la P.M.B. cu nr. 1709623/15.02.2019 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr. 1135/18.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: " Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului 
Bucureşti" - OBIECTIV 7 - Magistrala I - III VEST - zona Drumul Taberei, sector 6, 
conform Certificatului de urbanism cu nr. din cu prelungirea 

valabilităţii până la data de în urma verificării în teren a traseului lucrării în 

lungime de 950m, a inventarierii materialului dendrologic şi a spaţiilor verzi, domeniul 
public, aflate pe tronsonul Magistrala I - III VEST - zona Drumul Taberei, în data de 
07.03.2019 Direcţia de Mediu a transmis prin adresa nr. 1135,10992- 
1/1709623,1678136/07.03.2019 solicitarea de a încheia protocol de plantare în 
compensare cu administratorul domeniului public pe a cărei rază teritorială se va 
desfăşura proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare, respectiv Administraţia 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană sector 6. 

1) în urma analizării documentelor existente la dosar: 

- Cerere; 

- Certificat de urbanism nr. din . cu prelungirea valabilităţii 

până la data de , însoţit de planurile anexă ; 

- Memoriu justificativ; 

- Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 

Urbană sector 6; 

- Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

- Decizia etapei de încadrare nr. din emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti; 

- Planurile de coordonare, semnate de deţinătorii de reţele edilitare; 


















- Compania Municipală Energetică Bucureşti SA a depus protocolul nr. din 
încheiat între Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
sector 6 şi Compania Municipală Energetică Bucureşti SA, prin adresa nr. 
din data , înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776927/26.09.2019 şi la 

Direcţia de Mediu cu nr. 11034/27.09.2019. 

2) a verificării în teren din: 20.02.2019. 

3) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele 
lucrări: 

DEFRIŞARE; 

(Spaţiu verde - parc - Drumul Taberei 36-38) 

- 1 ml gard viu 

- 3 ex. Fraxinus sp.( frasin ), bitulpinal, 0 30-35 cm, h=10-12 m 

- 1 ex. Fraxinus sp.( frasin ), 0 10 cm, h»4 m, înclinat 

- 1 ex. Gladitsia triachantos sp.(glădiţă), bitulpinal, 0 10 cm, h=3 m 

- 1 ex. Ailantus altissima sp. (fals oţetar), bitulpinal, 0 15-20 cm, h=7 m, în dreptul 

nr. 40 din Drumul Taberei 

TRANSPLANTARE: 

(Spaţiu verde - parc - Drumul Taberei 36-38) 

- 3 ex puiet, 0 7 cm, h=2,5-3 m 

- 1 ex. Catalpa sp (catalpa), puiet 0 7 cm, h=2,5*3 m 

- 1 ex. Acer sp.(arţar), puiet, 0 7 cm, h=2,5-3 m 

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa etapizat, pe măsura 
înaintării lucrărilor, prin grija dvs cu o firmă specializată abilitată, în prezenţa 
administratorului legal al terenului care va prelua materialul lemnos rezultat, pentru a nu 
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene. Predarea amplasamentelor, spaţiile verzi, din 
domeniul public se va face între reprezentanţi ai administratorului legal ai terenului 
(ADPDU sector 6) şi reprezentanţi ai Companiei Municipală Energetică Bucureşti SA. 
în timpul executării lucrărilor constructorul are următoarele obligaţii: 

• să protejeze vegetaţia din cadrul organizărilor de şantier şi arborii din vecinătatea 
traseului, astfel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utilajelor; 

• să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiurilor arborilor din 
vecinătatea lucrărilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestora ; 

• să stropească periodic spaţiile de manevră şi arborii/arbuştii din cadrul organizărilor 
de şantier 

• să respecte obligaţiile din actul de reglementare emis de APM - Bucureşti 

La finalizarea lucrărilor constructorul are obligaţia refacerii spaţiilor verzi afectate 
de execuţia lucrărilor sus menţionate şi recepţionarea lor de către reprezentanţi ai 
administratorului legal al terenului. Menţionăm că beneficiarul lucrărilor este răspunzător 
de supravegherea executării lucrărilor şi de respectarea prevederilor avizului şi a 
tehnologiilor de specialitate privind execuţia defrişărilor şi amenajării spaţiilor verzi, în caz 
contrar aplîcându-se sancţiuni conform art.6 alin. 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în 
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform Protocolului de plantare nr. 

, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. catalpă cu balot de pământ, 
circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de Im faţă de şi înălţime 
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corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie, îmi gard viu, în perioada optimă 
de plantare din toamna anului 2019, în Parc ANL Constantin Brâncuşi, sector 6. 

Transplantarea^ celor Sex. arbori tineri plantaţi recent, se face prin grija Companiei 
Municipală Energetică Bucureşti SA în prezenţa administratorului legal al terenului, 
Companiei Municipală Energetică Bucureşti SA având obligaţia tutotării si udării a 
materialului dendrologic în vederea prinderii a acestuia. 

La finalizarea lucrărilor de plantare, amplasamentul se va preda administratorului 
legal al terenului, încheind un proces-verbal de recepţie, ce va fi înaintat si Direcţiei de 
Mediu. De asemenea conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a 
anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în 
compensare. In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării neavizati 
spre defrişare, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în 
timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va 
evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi 
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Jn cazul în care este secţionat sistemul radicular al arborilor neavizaţi din 
vecinătatea traseului lucrării, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei alte solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic şi nu reveniţi cu solicitări punctuale, sunteţi răspunzători de 
eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în conformitate cu articol 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, care prevede faptul că „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, 
persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de 
spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde, motiv 
pentru care la finalizarea lucrărilor de înlocuire a conductelor de termoficare aveţi 
obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, mai exact se va semăna iarbă/gazon, iar 
pentru că stratul de soi nu permite plantarea altor arbori, în locul acestora, pe 
suprafaţa de spaţiu verde se vor planta arbuşti fie sub formă de gard viu, fie sub 
forma tufelor izolate. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Defrişare - 6 ex. arbori + îmi gard viu 

Transplantat- 5 ex. arbori tineri plantaţi recent 

DIRECT 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1709632,1678132/1136,10990/ Oi OCT 2019 

Către: Compania Municipală Energetică Bucureşti 

Splaiul Unirii nr. 76, clădirea River Piaza, corp A, et. 1 şi 2, sector 4 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti - 
OBIECTIV 2 - Magistrala II SUD - str. Bobocica, sector 3, Bucureşti 


Referitor la adresa dvs. nr. 3804/07.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 
1678132/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10990/08.11.2018, completată cu 
documentaţia dvs. nr. 756/15.02.2019 înregistrată la P.M.B. cu nr. 1709632/15.02.2019 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr. 1136/18.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului 
Bucureşti" — OBIECTIV 2 — Magistrala II SUD — str. Bobocica, sector 3, conform 
Certificatului de urbanism cu nr. din ; cu prelungirea valabilităţii 

până la data de ‘în urma verificării în teren a traseului lucrării în lungime de 

4277m, a inventarierii materialului dendrologic şi a spaţiilor verzi, domeniul public, aflate 
pe tronsonul Magistrala II SUD - str. Bobocica, în data de 11.03.2019 Direcţia de Mediu a 
transmis prin adresa nr. 1136,10990-1/1709632,1678132/11.03.2019 solicitarea de a 
încheia protocol de plantare în compensare cu administratorul domeniului public pe a 
cărei rază teritorială se va desfăşura proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare, 
respectiv Direcţia Administrarea Domeniului Public sector 3. 

în urma analizării documentelor existente la dosar: 

- Cerere; 

- Certificat de urbanism nr. din cu prelungirea valabilităţii 

până la data de , însoţit de planurile anexă ; 

- Memoriu justificativ; 

- Aviz de traseu nr. emis de Primăria sectorului 3 - Direcţia 

Servicii Publice - Serviciul Utilităţi Publice ; 

- Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

- Decizia etapei de încadrare nr. din emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti; 

- Planurile de coordonare, semnate de deţinătorii de reţele edilitare ; 

- Planuri de situaţie scară 1:500; 

- Plan de încadrare în zonă scară 1:2000 ; 

- Foto vegetaţie; 

- Compania Municipală Energetică Bu^^t^A a depus protocolul nr. 

din încheiat între Primă/J^ectorLfţy3, prin Direcţia Administrarea 
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Domeniului Public şi Compania Municipală Energetică Bucureşti SA şi actul 
adiţional nr. 1, cu nr. de ieşire din prin adresa nr. din 

data . înregistrată la P.M.B cu nr. 1777440/30.09.2019 şi la Direcţia 

de Mediu cu nr. 11078/01.10.2019. 

1) a verificării în teren din: 20.02.2019. 

2) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele 
lucrări: 

DEFRIŞARE : 

(în curtea Grădiniţei nr. 255) 

- 4 ml gard viu Thuja 

- 1 ex. Tilia sp. (tei), 0 15 cm, h~4 m 
(în spaţiul verde bloc M3) 

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin), 010-15 cm, h=10 m. bitulpinal 
(în curtea Centrului Sportiv Apolo) 

- 3 ex. Thuja h= 4m 

- 1 ex. Morus sp. (dud) multitulpinal, 0 10-30 cm, h=10 m 

(în curtea Liceului Decebal - traseul existent este suprateran, traseul viitor va fi 
subteran) 

- 2 ex. Populus sp.(plop), 0 15 cm, h=7 m, la limita de proprietate a căminului Liceul 
Decebal 

. i ex. Acer sp.(platan), 0 7 cm, h=3 m, în alveolă - la intersecţia str. Fizicienilor cu 
Calea Vitan 

(în curtea întreprinderii - la ieşirea din CET SUD) 

- 2 ex. Thuja, h= lOm 

- 1 ex. Thuia, uscat 100%, h= 5 m 

- 1 ex. Ailanthus altissima sp. (fals oţetar), 0 10 cm, h^ m 

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş), 0 15-20 cm, h~5 m 
(în curtea căminelor- lateral str. Fizicienilor) 

- 7 ex. Populus sp (plop), 0 60-90 cm, h- 18-20 m, din care 2 ex uscaţi 
(spaţiu verde bloc 9, sc.3, str. Fizicienilor 40) 

- 1 ex. Ailanthus altissima sp. (fals oţetar), 0 8 cm, h-10, tritulpinal 

* 1 ex. Platanus (platan), 0 15-20 cm, h=5 m 

(str. Pascu Nicolae ) 

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş), 010-15 cm, h=5 m 

- 1 ex, Ailanthus altissima sp. (fals oţetar), 0 8 cm, h=10, tritulpinal - în curtea 
Grădiniţei nr. 225 

(str losif Ion - spaţiu verde bloc 6 C 2, $c. 1) 

- 1 ex. Catalpa (catalpa), 0 40 cm, h=12m 

- 1 ex. Prunus sp, (corcoduş), 0 10 cm, h=6 m 

(str Râmnicu Sărat-în trotuarul cu taluz înclinat, în alveole) 

- 15 ex. Fraxinus sp(frasin), 0 10-40 cm, h=10-12 m 

- 1 ex. Morus sp, (dud), 0 15 cm, h=10 m 

- 5 ex. Acer sp (arţar), 0 10-15 cm, h=10 m 

- 1 ex. Salix sp(salcie), 0 10 cm, h=3 m 

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş), 010-15 cm, h=5 m, înclinat 
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(str. George Bogdan Tudornr. 5, spaţiu verde lateral bloc 21 G) 

2 ex. Acer sp (arţar), 0 30-35 cm, h=12-14 m, din care 1 ex. bitulpinal 

- 1 ex. Aesculus hippocastanum sp ( castan), bitulpinal, 0 15-25 cm, h=14 m 
(spaţiu verde bloc 22C -str. George Bogdan Tudor) 

- 2 ex. Acer sp (arţar), 0 25-30 cm, h=12-14 m 

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş), 0 15-20 cm, h=5 m, înclinat, prezintă ciuperci saprofite 

- 1 ex. Popuius sp (plop), 0 25-30 cm, h= 15-16 m 

- 2 ex. Fraxinus sp(frasin), 0 25-30 cm, h=10-12 m 

- 15 ml gard viu lemn câinesc 

(spaţiu verde bloc 33 A- Aleea Sld. Adrian Cârstea nr. 11) 

- 4 ex. Tilia sp (tei), 0 15-20 cm, h=8-10 m 

- 1 ex. Acer sp (arţar), 0 20 cm, h=12-14 m 

- 10 ml gard viu 

TRANSPLANTARE: 

- 8 ex. Platanus sp. (platani) 0 7-10 cm,- în curtea Grădiniţei nr. 255 din bd. 
Energeticienilor nr. 3 

- 9 ex. arbuşti ienupăr târâtor - în curtea Centrului Sportiv Apolo 
Menţionăm că pentru arborii: 

(Spaţiu verde - spaţiu verde blocuri - lângă Piaţa Bobocica - bloc R1 din str. Lt. 
Nicolae Pascu nr. 2 - adiacent bd. Energeticienilor) 

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 22-35 cm, h=8-10 m, din care lex. bitulpinal 
(Spaţiu verde - spaţiu verde blocuri - lângă Piaţa Bobocica - bloc R2 din str. Lt. 

Nicolae Pascu nr. 4 - adiacent bd. Energeticienilor) 

- 1 ex. Morus sp (dud), multitulpinal, 0 15-20cm/tulpină, h=8-10m 

- 2 ex Ailanthus altissima sp. (fals oţetar), 0 12-22 cm, h=3-8m 

- 4 ex. Popuius sp.(plop), 0 30-55 cm, h=7-12 m, din care lex. în declin biologic 

- 1 ex. Tilia sp. (tei), 0 20 cm, h=8-9 m 

a fost emis, anterior prezentei, avizul de defrişare nr. 1772404/10493/19.09.2019, ca 
urmare a semnalării avariei de către Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice 
Bucureşti - Direcţia Termoenergetică, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772404/13.09.2019 şi 
Direcţiei de Mediu cu nr. 10493/16.09.2019, zonă de defrişare care corespunde cu un 
segment/tronson al lucrării de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului 
Bucureşti"- OBIECTIV 2 - Magistrala II SUD-str. Bobocica, sector 3. 

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa etapizat, pe măsura 
înaintării lucrărilor, prin grija dvs. cu o firmă specializată abilitată, în prezenţa 
administratorului legal al terenului care va prelua materialul lemnos rezultat, pentru a nu 
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene. Predarea amplasamentelor, spaţiile verzi, din 
domeniul public se va face între reprezentanţi ai administratorului legal al terenului (DADP 
sector 3) şi reprezentanţi ai Companiei Municipală Energetică Bucureşti SA. 

în timpul executării lucrărilor constructorul are următoarele obligaţii: 

• să protejeze vegetaţia din cadrul organizărilor de şantier şi arborii din vecinătatea 
traseului, astfel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utilajelor; 

• să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiurilor arborilor din 
vecinătatea lucrărilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestora ; 

• să stropească periodic spaţiile de manevră şi arborii/arbuştii din cadrul organizărilor 
de şantier 

• să respecte obligaţiile din actul de reglementare emis de APM - Bl 
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La finalizarea lucrărilor constructorul are obligaţia refacerii spaţiilor verzi afectate 
de execuţia lucrărilor sus menţionate şi recepţiona rea lor de către reprezentanţi ai 
administratorului legal al terenului. Menţionăm că beneficiarul lucrărilor este răspunzător 
de supravegherea executării lucrărilor şi de respectarea prevederilor avizului şi a 
tehnologiilor de specialitate privind execuţia defrişărilor şi amenajării spaţiilor verzi, în caz 
contrar aplicându-se sancţiuni conform art.6 alin. 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în 
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform Protocolului de plantare nr. 

din şi actului adiţional nr. , aveţi obligaţia plantării a 76 ex. tei, 

mesteacăn, stejar, platan, castan cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 
20-28cm, măsurată la înălţimea de Im faţă de şi înălţime 
corespunzătoarecircumferinţei în funcţie de specie, 29ml gard viu, în perioada optimă 
de plantare din toamna anului 2019 - primăvara anului 2020, pe raza sectorului 3, în acest 
protocol sunt incluşi si cele 10 ex. arbori defrişaţi ca urmare a avizului de avarie 
nr. 1772404/10493/19.09.2019. 

Transplantarea a celor 8ex. arbori şi 9ex. arbuşti, se face prin grija Companiei 
Municipală Energetică Bucureşti SA în prezenţa administratorului legal al terenului, 
Companiei Municipală Energetică Bucureşti SĂ având obligaţia tutotării şi udării a 
materialului dendrologic în vederea prinderii a acestuia. 

La finalizarea lucrărilor de plantare, amplasamentul se va preda administratorului 
legal al terenului, încheind un proces-verbal de recepţie, ce va fi înaintat şi Direcţiei de 
Mediu. De asemenea conf. art. 9 alin, 5 din H.C G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a 
anunţa Direcţţa de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în 
compensare în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din acelaşi act normativ 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării neavizaţi 
spre defrişare, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în 
timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va 
evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi 
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care este secţionat sistemul radicular al arborilor neavizaţi din 
vecinătatea traseului lucrării, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei alte solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
meta rial ului dendrologic şi nu reveniţi cu solicitări punctuale, sunteţi răspunzători de 
eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în conformitate cu articol 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şt 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, care prevede faptul că „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, 
persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi’*. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de 
spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde, motiv 
pentru care la finalizarea lucrărilor de înlocuire a conductelor de termoficare aveţi 
obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, mai exact se va semăna iarbă/gazon, iar 
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pentru că stratul de sol nu permite plantarea altor arbori, în locul acestora, pe 
suprafaţa de spaţiu verde se vor planta arbuşti fie sub formă de gard viu, fie sub 
forma tufelor izolate. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Defrişare - 66 ex. arbori + 29ml gard viu 
Transplantat — 8 ex. arbori + 9 ex. arbuşti 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simt 



întocmit: 

Exd. Roxana PARASCA 




Red:PR,/4ex.-03.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb ( ro/institutii/primaria/directii/dîrectia_mediu/avize_art)orijn_consultare/avize_art)orijn_consultare.php , pe data de , 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1709626, 1 678134/11 37,10991 / Q 9. 0CT. 2013 

Către: Compania Municipală Energetică Bucureşti 

Splaiul Unirii nr. 76, clădirea River Piaza, corp A, et. 1 şi 2, sector 4 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
PS5 - Admninistraţia Domeniului Public Sector 5 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti - 
OBIECTIV 6 - Magistrala Progresu - Ferentari, sector 5, Bucureşti 


Referitor la adresa dvs. nr. 3805/07.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 
1678134/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10991/08.11.2018, completată cu 
documentaţia dvs. nr. 757/15.02.2019 înregistrată la P.M.B. cu nr. 1709626/15.02.2019 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr. 1137/18.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: "Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului 
Bucureşti" - OBIECTIV 6 - Magistrala Progresu - Ferentari, sector 5, conform 
Certificatului de urbanism cu nr. din cu prelungirea valabilităţii 

până la data de , în urma verificării în teren a traseului lucrării în lungime de 

6305m, a inventarierii materialului dendrologic şi a spaţiilor verzi, domeniul public, aflate 
pe tronsonul Magistrala Progresu - Ferentari, în data de 13.03.2019 Direcţia de Mediu a 
transmis prin adresa nr. 1137,10991-1/1709623,1678136/13.03.2019 solicitarea de a 
încheia protocol de plantare în compensare cu administratorul domeniului public pe a 
cărei rază teritorială se va desfăşura proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare, 
respectiv SC Amenajare edilitară şi Salubrizare SA sector 5. 

în urma analizării documentelor existente la dosar: 

- Cerere; 

- Certificat de urbanism nr. din cu prelungirea valabilităţii 

până la data de însoţit de planurile anexă ; 

- Memoriu justificativ; 

- Aviz de traseu nr. emis de Primăria sectorului 5 - 

Administraţia Domeniului Public sector 5 ; 

- Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

t 1 

- Decizia etapei de încadrare nr. din emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti; 

- Planurile de coordonare, semnate de deţinătorii de reţele edilitare ; 

- Planuri de situaţie scară 1:500 ; 

- Plan de încadrare în zonă scară 1:2000. 

- Compania Municipală Energetică Bucureşti SA a depus protocolul nr. din 

, încheiat între SC Amenajare edj^^^galubrizare SA şi 


maaw aa ff 
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Compania Municipală Energetică Bucureşti SA, prin adresa nr. din data 
, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776926/26.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11035/27.09.2019 

1) a verificării In teren din: 20.02.2019, 26.02.2019 

2) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea 

spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
celor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele lucrări: 

DEFRIŞARE : 

Defrişare: 

(Spaţiu verde bloc 1 din str. Mihail Sebastian nr. 116) 

- 4 ex. Thuja sp.(tuia), 0 20cm, h lOm 
(Spaţiu verde bloc 5 din str. Aurel durea nr. 2) 

- 4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0 10-15cm, h 8-1 Om 

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) 0 7cm, h 6m 
(str. Mihail Sebastian nr. 88, în incinta terenului) 

- 1 ex. Populus sp.(plop), 0 45-50cm, h=20m 

- 1 ex. Fraxinus sp.( frasin ), 0 40cm, h=15m 

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0 15-20cm, h 10m 
(teren cantina Vulcan - str. Mihail Sebastian nr. 72) 

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0 lOcm, h 3m 

- 1 ex, Prunus cerasifera (corcoduş) 0 lOcm, h 3m 
(Spaţiu verde bloc S 32 din str. Mihail Sebastian nr. 9) 

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) 0 10-15cm, h 4m, înclinat 

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0 20cm, h 8-1 Om 
(Spaţiu verde bloc 81 B din Calea Rahovei nr. 291) 

- 1 ex. Acer sp.(arţar), 0 30cm, h=3m, toaletat 

- 2 ex. Fraxinus sp.( frasin ), 0 25cm, h 6-7m, lex. trunchi înclinat, dezrădăcinat 

- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) 0 20cm, h 6-7m 
(Spaţiu verde McDonald's din Calea Rahovei) 

- 2 ex. Betula pendulla sp.(mesteacăn), 0 30cm, h=5m 
(Spaţiu verde biserică din str. Bărbătescu Vechi nr. 1) 

- 5 ex. Gladitsia triachantos sp.(glădiţă), 0 10-20cm, h=15m 
(Spaţiu verde din faţa PT 6 Ghirigii) 

- 4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0 10-15cm, h lOm 
(Spaţiu verde bloc din str. Spătaru Preda nr. 17) 

- 2 ex. Morus sp, (dud), 0 30cm, h=3-5m, cu scorburi 
(Spaţiu verde bloc 12, scara 1 din str. Florea Blejan nr. 1) 

- 1 ex. Tilia sp. (tei), 015 cm, h=4 m 
TRANSPLANTARE: 

(în faţa locului de joacă al terasei Oasts din str. Mihail Sebastian) 

- 4 ex. Thuja sp.(tuia), h 50cm 

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa etapizat, pe măsura 
înaintării lucrărilor, prin grija dvs. cu o firmă specializată abilitată, în prezenţa 
administratorului legal al terenului care va prelua materialul lemnos rezultat, pentru a nu 
bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene. Predarea amplasamentelor, spaţiile verzi, din 
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domeniul public se va face între reprezentanţi ai administratorului legal al terenului şi 
reprezentanţi ai Companiei Municipală Energetică Bucureşti SA. 

în timpul executării lucrărilor constructorul are următoarele obligaţii: 

• să protejeze vegetaţia din cadrul organizărilor de şantier şi arborii din vecinătatea 
traseului, astfel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utilajelor; 

• să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiurilor arborilor din 
vecinătatea lucrărilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestora ; 

• să stropească periodic spaţiile de manevră şi arborii/arbuştii din cadrul organizărilor 
de şantier 

• să respecte obligaţiile din actul de reglementare emis de APM - Bucureşti 

La finalizarea lucrărilor constructorul are obligaţia refacerii spaţiilor verzi afectate 
de execuţia lucrărilor sus menţionate şi recepţionarea lor de către reprezentanţi ai 
administratorului legal al terenului. Menţionăm că beneficiarul lucrărilor este răspunzător 
de supravegherea executării lucrărilor şi de respectarea prevederilor avizului şi a 
tehnologiilor de specialitate privind execuţia defrişărilor şi amenajării spaţiilor verzi, în caz 
contrar aplicându-se sancţiuni conform art.6 alin. 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009. 

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în 
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform Protocolului de plantare nr. 
din , aveţi obligaţia plantării a 36 ex. arbori tineri cu balot de pământ 

circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de Im faţă de şi 
înălţime, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, pe raza sectorului 5, 
respectiv unităţi de învăţământ, scuaruri şi locuri de joacă pentru copii. 

Transplantarea a celor 4ex. arbuşti, se face prin grija SC Amenajare edilitară şi 
Salubrizare SA şi Primăria sectorului 5, având obligaţia tutotării şi udării a materialului 
dendrologic în vederea prinderii a acestuia. 

La finalizarea lucrărilor de plantare, amplasamentul se va preda administratorului 
legal al terenului, încheind un proces-verbal de recepţie, ce va fi înaintat şi Direcţiei de 
Mediu. De asemenea conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a 
anunţa Direcţţa de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în 
compensare. în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării neavizaţi 
spre defrişare, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în 
timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va 
evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi 
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care este secţionat sistemul radicular al arborilor neavizaţi din 
vecinătatea traseului lucrării, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei alte solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic şi nu reveniţi cu solicitări punctuale, sunteţi răspunzători de 
eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în conformitate cu articol 5, litera h, din Legea nr. 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu 


24/2007 
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ulterioare, care prevede faptul că „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, 
persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii! să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de 
spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveoielor/spaţiu verde, motiv 
pentru care la finalizarea lucrărilor de înlocuire a conductelor de termoficare aveţi 
obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, mai exact se va semăna iarbă/gazon, iar 
pentru că stratul de sol nu permite plantarea altor arbori, în locul acestora, pe 
suprafaţa de spaţiu verde se vor planta arbuşti fie sub formă de gard viu, fie sub 
forma tufelor izolate. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Defrişare - 36 ex. arbori 

Transplantat- 4 ex. arbuşti 

DIRECTOR EXECUTIV, 



9 4. OCT. 208 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1760114/7596/ 


Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5 


O 

o 


o 

o 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str Sold. 
Croitoru Vasile nr , sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760114/31.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7596/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Sold. 
Croitoru Vasile nr. 2 G, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor şi ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 30.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 274m, astfel: 

• din PTZ 731 existent în spatele blocului 9 A din str. Sold. Croitoru Vasile nr. 10, prin 
carosabilul, trotuarul blocului, apoi prin trotuarul din aleea lateral stânga bloc, 
continuă prin trotuarul nr. Pare al str. Sold. Croitoru Vasile, până la aproximativ 3m 
faţă de limita din partea stângă a imobilului alimentat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătate din spaţiu verde bloc sau a 
arborelui din aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Exp.Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1760562 / 7692 / 0 OCT. 20)9 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Lăstarului nr , sector 4, Bucureşti 


O 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760562/01.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7692/02.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str Lăstarului nr 40 A, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
30.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în str. Lăstrarului (drum de servitute de pământ), 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrtsare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 



O 

o 


u 
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Direcţia de Mediu 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Nr. 1763586/8111 


Dl. 

Str. 


CĂTRE 
pentru Dl. 

nr. , Bl. , sc. , ap. , sector 


Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament energie electrică pe strada Panait Istrati nr. 16, 
sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763586/13.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8111/14.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Executare branşament reţea electrică în vederea alimentării cu 
energie electrică a imobilului situat pe str. Panait Istrati nr. 16, sector 1", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele 
edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a 
constatat că săpătura se execută în trotuar pe o lungime de aproximativ 15ml , trotuar fără 
plantaţie de aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate, la finalizarea lucrării având 
obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

~^frocrar- . . . . —— - 



Nr. 1763990/8258 


CĂ TR E 

S.C. MIRALINSTAL COMPANYS.R.L. 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public Sector 5 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sectorul 5 

Referitor la lucrarea; Extindere conductă gaze naturale şi branşament pe strada Neptun 
nr. 9 D, sector 5 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763990/14.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8258/19.08.2019prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere conducta de gaze naturale şi branşament pe str. Neptun nr. 
9 D, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de 
deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 02.10.2019, s-a constatat că săpătura se execută în 
carosabil, cu trotuar fără plantaţie de aliniament pe o lungime de 27ml. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate, la finalizarea lucrării având 
obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit 

ExpeftDfa. Cristina ENACHE 


Red E.C. M ex. 02.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directit/directia_mediu/avize_arboriJn_consultarB/avize_arboriJn_consultare.php , pe data de 



r 


71 















o 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1763994/8263 

09. OCT. 2019 

CĂTRE 

S.C. MIRALINSTAL COMPANY S.R.L. 
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



O 


cj 


Referitor la lucrarea: Extindere conductă gaze naturale şi branşament pe strada Barajul 
Argeş nr. 8, sector 1 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763994/14.08.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 8263/19.08.2019 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere conducta de gaze naturale şi branşament pe str. Barajul Argeş nr. 8, sector 
J", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate 

şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele 
edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a 
constatat că săpătura se execută pe o lungime de 214ml astfel: 

• carosabil neasfaltat (drum de pământ) al Intrării Vârful Plaiului, iar în vecinătate nu 
există arbori plantaţi în aliniament 

• ocoleşte proprietatea nr. 14, prin stânga intrând pe proprietatea de la nr. 8 situată pe 
str. Barajul Argeş, iar pe traseul lucrării nu există vegetaţie. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate, la finalizarea lucrării având 
obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii. 


DIRECTOR 
Simona-Mi 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1763992 / 8265 / 


o a oct m 


Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1 


o 

o 


o 

o 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Lăpuş nr , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763992/14.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8265/19.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Lăpuş nr 75-77, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 23.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 65m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Lăpuş (drum de pământ), 
perpendicular, până la aproximativ mijlocul limitei de proprietate. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXi 
Simona-Mariat, 


i». 
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ŞIP 


întocmit: 

Exd. Roxana PARASCA 


< 


Red;P.R73ex.-04 10.2019 - prezentul aviz a f«t poslat pe site-uî RMB 

http'7/www.pmb.ro/institutii/primaria/dinectii/dîrectia_mediu/avize_arborijn_consultafe/avize_art)orijn_consuttare.php , pa dala de 


°Cţ 




r -i I 


8d. Regina ESsabeta nr 47 cod costal 050013. sector 5. Bucureşti România 





















o 

o 


o 

o 




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


O 



Nr. 1763996/8266 0 9. QCl 2013 

CĂ TR E 

S.C. M1RALINSTAL COMPANY S.R.L. 
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector } 


Referitor la lucrarea: Extindere conductă gaze naturale şi branşament pe str. Nicolae Nicoleanu 
(Şos. Bucureşti - Târgovişte nr. 42), sector 1 


Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1763996/14.08.2019 şi Ia Direcţia 
de Mediu cu nr. 8266/19.08.2019 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere conducta de gaze naturale şi branşament pe str. Nicolae Nicoleanu (Şos 
Bucureşti - Târgovişte nr. 42),sector I", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
din > a planurilor anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare 
reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 25.09.2019, s-a constatat că săpătura se execută pe o lungime de 140ml astfel: 

• din carosabilul str. Nicolae Nicoleanu cu subtraversarea carosabilului până în interiorul 
proprietăţii în dreptul blocurilor B4-A8 

• branşamente se vor realiza pe proprietatea din Şos. Bucureşti — Târgovişte nr. 42 , 
pentru fiecare bloc în parte, iar în vecinătate nu există arbori plantaţi 

• pe strada Nicolae Nicoleanu există arbori situaţi (solitar) în plantaţia de aliniament pe 
care nu îi afectează 

Menţionăm că pentru vegetaţia existentă în vecinătatea traseului, în platbanda str. 
Nicoleanu, în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic 
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) de 1-2 m faţă de arbori/arbuşti, se vor evita 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor/vegetaţiei arbustifere şi 
rănirea/ruperea ramurilor arborilor/arbuştilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate, la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului 
la starea iniţială. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 

Simona-Man 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1697925,1762419 / 229,7945 / j ^ qq] fl);g 

Către: SC MONTAJ ELECTRIC SRL 

Bd. Metalurgiei nr. 234-236, sector 4 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Racordare la reţeaua electrică a locului de consum permanent 
HALA amplasat în Bucureşti, sector 4, str. Luică nr. 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697925/14.01.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 229/15.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1762419/08.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7945/09.08.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Racordare la reţeaua 
electrică a locului de consum permanent HALA amplasat în Bucureşti, sector 4, str. Luică 
nr. 178-180", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
205m, astfel: 

• din PTAB 4948 existent în str. Odei, subtraversează str. Odei, subtraversează 
str. Odei, continuă prin parcarea din str. Odei, subtraversează str. Pogoanele, apoi 
prin str. Odei (drum de pietriş), până la aproximativ 2m faţă de limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din vecinătatea PT-ului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării» veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1705672,1760693 / 766,7757 / * l OCT. 20-9 

Către: SC BEF UGHT ENERGY SRL - prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa 
str. Gheorghe Ranetti nr. , sector 6, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1705672/05.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 766/06.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1760693/02 08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7757/05.08.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie 
electrică a imobilului cu adresa str. Gheorghe Ranetti nr. 15, sector 6", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU 
sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 200m, astfel: 

• din PT 5069 existent în trotuarul nr. pare al str. Gheorghe Ranetti, 
subtraversează str. Gheorghe Ranetti, continuă prin troturul nr. impare al str. 
Gheorghe Ranetti, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1738942,1763835 / 4716,9402 / VVQGl 
Către: STUDIO PLUS RESIDENCE - prin d-na 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe 
Aleea Tomeşti nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr. 1738942/22.05.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 4716/23.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1763835/13.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9402/21.08.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branşament de apă şi 
racord de canal pentru imobilul situat pe Aleea Tomeşti nr. 10 A, sector 4, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 28m branşament + lOm racord, astfel: 

• din conductele existente în carosabilul Aleii Tomeşti, prin carosabil, până la 
aproximativ 9m şi 15,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă şi părculeţ din vecinătatea traseului 
lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distantelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera'h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Si 'OPA 



întocmit 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1754710 / 69^/ J lOCUMI -- 

Către: SC ENERCONSTRUCT SRL 

Str. Caraiman nr. 63, sector 1 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Calea 
Floreasca nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754710/12.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 65?D/15.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Calea 
Floreasca nr. 159-165, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 1632m, astfel: 

• din PT 10429 existent în trotuarul str. Teheran (adiacent imobilului cu IE 209932), 
prin trotuarul nr. pare al str. Teheran, subtraversează str. Lt. Av. (uliu Tetrat, 
continui prin trotuarul nr. pare al str. Teheran, subtraversează str. Cpt. Av. Gh. 
Mărăşoiu, prin trotuarul nr. impare al str. Av. Popa Marin, subtraversează str. Lt. Av. 
Şerban Petrescu, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Av. Popa Marini 
subtraversează str. Av. Popa Marin la intersecţie cu str. Lt. Av. Radu Beller,' 
continuă prin trotuarul nr. impare al str. Lt. Av. Radu Beller, pe care o 
subtraversează în dreptul intersecţiei cu bd. Mircea Eliade, continuă prin trotuarul 
adiacent parcului Floreasca, prin aleea de acces a imobilului, până la aproximativ 
11 m faţă de limita din partea stângă a propietăţii. 

• se manşonează în trotuarul str. Serg. Constantin Şomoioc, în dreptul imobilului cu 
IE 239663 (fără afectarea imobilului), continuă prin trotuarul nr. impare al str. Serg. 
Constantin Şomoioc, subtraversează str. Serg. Constantin Şomoioc la intersecţie 
cu Calea Floreasca, continuă prin trotuarul nr. pare al Căii Floreasca, 
subtraversează str. Radu Captariu, continuă prin trotuarul nr. pare al Căii 
^?.^ easca ’ SLJ btraversează str. Stroe Postelnicul, continuă prin trotuarul nr. pare al 
Căii Floreasca, subtraversează str. Grădiştea Floreştilor, prin trotuarul nr. pare al 
Căii Floreasca, subtraversează str. Johann Strauss, prin trotuarul nr. pare al Căii 
Floreasca, subtraversează str. Ghiţă Pădureanu, prin trotuarul nr. pare al Căii 
^?f easca ’ subtraversează Calea Floreasca, continuă prin trotuarul nr. impare al 
Căii Floreasca pân< la intersecţie cu bd. Mircea Eliade pe care îl subtraversează, 
continuă prin trotuarul nr. pare al bd. Mircea Eliade, prin aleea de acces a 
imobilului, până la aproximativ 11m faţă de limita din partea stângă a propietăţii. 
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• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a 
arborilor aflaţi în platbandă şi aliniament aferenţi trotuarelor traseujui. 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m~1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 

Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrăm, săpătură 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai dup obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul i idicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 

meteo nefavorabile. . . , _ ., 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 



al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice^ şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOL 
Simona-Wărian* 


t 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1758590/7421 / î1 OCT 20=9 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Razelor 
nr , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758590/25.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7421/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Razelor 
nr 19, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Hulubiţei, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR^ (EXECUTIV, 
SimonP-Mariariă POPA 

/?* 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1758859 / 7480 / 11 OCT 20? 

Către: Dl. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe 
str. Epureşti nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758859/26.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7480/29.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe 
str. Epureşti nr. 10, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m racord 
+ 4m branşament, astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Epureşti, perpendicular, până la 
aproximativ 2,5m şi 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTi 
Simon 





întocmit . 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1760022/7584 ; 1772694/10478 \ IU Ci ” 

CĂTRE 

D-na 

Str. nr. , ap. , sector 1 

Spre ştiinţă: 

- Administraţia străzilor 

Str. Domniţa Ancuţa nr.l, sector 1 

- ADP Sector 1 

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

(Str. Mihai Viteazul nr. 84 A, sector 1) 

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1760022/31.07.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7584/01.08.2019, completată prin adresa înregistrată la P.M.B cu nr. 
1772694/13.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10478/16.09.2019, prin care solicitaţi aviz 
de specialitate privind executarea lucrării ” Branşament energie electrică pentru imobilului 
din str. Mihai Viteazul nr. 84 A, sector 1", în conformitate cu documentaţia depusă la dosar 
(C.U. nr. din 27.06.2019, a planurilor anexate. Memoriu tehnic şi 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti şi avizele individuale semnate de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.10.2019, s-a constatat că săpătura se 
execută în trotuarul numerelor pare ale străzii Mihai Viteazul, din stâlpul situat în stânga acces 
imobil nr. 84 A până la limita de proprietate a imobilului, trotuar care prezintă plantaţie de 
aliniament, dar în zona de branşare nu există vegetaţie ; 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate, la finalizarea lucrării având 
obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECT0&EXECUTIV, 
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Direcţia de Mediu 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Nr. 1760064 / 7585 / TYlflTW 

Către: SC DOMUS SYSTEMS SRL 

Str. Elena Farago nr. 43, sector 6 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Execuţie hidrant exterior racordat la reţeaua publică de apă în 
Aleea Dobrina nr 1-2, sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760064/31.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7585/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Execuţie hidrant exterior racordat la reţeaua publică de apă în Aleea 
Dobrina nr 1-2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 20/1 II D" din 07.02.2019, 
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 13364/24.06.2019 emisă 
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, astfel: 

• în carosabilul Aleii Dobrina, ia aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a 
pieţei şi se branşează la conducta de apă existentă. 

• lăţimea săpăturii este de 0,6-0,7m, iar adâncimea de 1,2-1,5m. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


Red:P.RJ3ex.-07,10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www-pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arborijn_consultare.php + pe data de .... 


Bd Reoina Eiisabeta nr 47 cod oostal 050013 sector 5 Bucureşti Românie 


















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1760582 / 7693 / \ \ QCT 20*9 

Către: SC E-DISTRIBUTIE MUNSTENIA SA - prin d-na _ solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică în vederea alimentării imobilului 
din Intrarea Lt. Av. Marcel Andreescu nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760582/01.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7693/02.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică în vederea alimentării imobilului din 
Intrarea Lt Av. Marcel Andreescu nr. 40, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr - _ , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Pian de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 30m, astfel: 

• din LEA JT existent în dreptul imoblilului nr. 47 din Intrarea Lt. Av. Marcel 
Andreescu, subtraversează Intrarea Lt. Av. Marcel Andreescu, continuă prin 
trotuarul nr. pare al Intrării Lt. Av. Marcel Andreescu, până la limita din partea 
dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea existent în aliniament în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicuiar al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicuiar al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform HC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1760825/7753/ 20=9 

Către: Dl. - prin dl. 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Devierea reţelei de apă potabilă pentru eliberarea 
amplasamentului imobilului situat pe str Baciului nr , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760825/02.08.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7753/05.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Devierea reţelei de apă potabilă pentru eliberarea amplasamentului imobilului situat 
pe str Baciului nr 55 , sector 2" conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data 
de 30.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 150m, 
astfel: 

• lucrarea se execută prin domeniul public, str. Baicului/str. Dimitrie Grozdea şi pe 
domeniul privat din incinta proprietăţii din str. Baicuiui nr. 55/str. Dimitrie Grozdea 
nr. 10. 

• „lucrările efectuate nu vor afecta în niciUh fel spaţiile verzi” conform memoriului 
tehnic al proiectului. 

• conform C.U. nr. 

- „se va crea servitute în favoarea C.G.M.B - administrator APA NOVA Bucureşti 
SA pentru fâşia de teren pe care urmează a se amplasa noua conductă”. 

- „proiectul de deviere pentru eliberarea amplasamentului din str. Baicuiui nr. 55 se 
va corela cu devierea ce se va realiza pe amplasamentul imobilului din str. Dimitrie 
Grozdea nr. 10 A". 

• pe str. Baicuiui nu există vegetaţie în aliniament, iar pe proprietate există vegetaţie 
spontană şi arbori izolaţi, care nu au putut fii inventariaţi nefiind permis accesul pe 
proprietate în vederea efectuării constatărilor. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendroiogic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, litb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea cdhdiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcjia de Mediu 


NrTl760818/7754/ 1TUL[ m 


Către: DL 


- prin dl. 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Devierea reţelei de apă potabilă pentru eliberarea 
amplasamentului imobilului situat pe str. Dimitrie Grozdea nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1760818/02.08.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7754/05.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Devierea reţelei de apă potabilă pentru eliberarea amplasamentului imobilului situat 
pe str. Dimitrie Grozdea nr. 10 A , sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr- emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 30.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 150m, astfel: 

• lucrarea se execută prin domeniul public, str. Baicului/str. Dimitrie Grozdea şi pe 
domeniul privat din incinta proprietăţii din str. Baicului nr. 55/str. Dimitrie Grozdea 
nr. 10. 

• „lucrările efectuate nu vor afecta în niciun fel spaţiile verzi" conform memoriului 
tehnic al proiectului. 

• conform C.U. nr. 

- „se va crea servitute în favoarea C.G.M.B - administrator APA NOVA Bucureşti 
SA pentru fâşia de teren pe care urmează a se amplasa noua conductă”. 

- „proiectul de deviere pentru eliberarea amplasamentului din str. Dimitrie Grozdea 
nr. 10 A se va corela cu devierea ce se va realiza pe amplasamentul imobilului din 
str. Baicului nr. 55". 

• pe str. Dimitrie Grozdea nu există vegetaţie în aliniament, iar pe proprietate există 
vegetaţie spontană şi arbori izolaţi, care nu au putut fti inventariaţi nefiind permis 
accesul pe proprietate în vederea efectuării constatărilor. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendroiogic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
ai execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1760739, 1716462 / 7756,1777 / ' u - 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin d-na 

- solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Stoica 
Ludescu nr. , sector 1, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1716462/07.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1777/08.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1760739/02.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7756/05.08.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Stoica Ludescu nr. 35, sector 1", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului 

tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
2m, astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul str. Stoica Ludescu nr. 35, perpendicular, până la 

aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în apropierea stâlpului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de frişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1760778/7758/ 


HrBffHFS 


Către: D-na - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Sinaia 
nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760778/02.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7758/02.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Sinaia 
nr. 54-56, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de 52m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul Alei Sinaia, subtraversează str. Sinaia, continuă 
prin trotuarul nr. impare al str. Dobrici, până la aproximativ 1,5m faţă de limita 
din partea stângă a imobilului alimentat. 

• în vecinătate există vegetaţie în platbandă, pe Aleea Sinaia. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular ai acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 
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Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr, 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Direcţia de Mediu 


Nr. 1760915/7759/ n O ' 

Către: SC ELECTRICA RACORD INSRAL SRL 

Calea Rahoveinr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - S-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului din str. Retortei nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760915/02.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7759/05.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului din str. Retortei nr. 51, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15m, 
astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul str. Retortei, până la limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1760942 /7761 / ' ^ DU. 2IH 

Către: SC APA NOVA SA - prin d-na Caria Mehedinteanu 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr.1, sector 1 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 

Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de apă potabilă pe str. Dumbrava Nouă 
(între str. Mihail Sebastian şi str. Făt Frumos), sector 5, Bucureşti 

Referitor ta cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760942/02.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7761/05.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „înlocuirea reţelei publice de apă potabilă pe str. Dumbrava Nouă 
(între str. Mihail Sebastian şi str. Făt Frumos), sector 5", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz de traseu favorabil emis de 
ADP sector 5), vă comunicăm că Direcţia de Mediu a emis avizul nr. 

4549,1453/1629220,1603203/06.07.2019, conform C.U. nr. 

, cu lungimea traseului lucrării de 1020m, având în vedere că lucrarea se 
execută conform C.U. nr. , cu prelungirea valabilităţii până 

la data de , pe acelaşi traseu, se avizază favorabil, astfel: 

• tronson între CVIex - Nod 3, cu conductă din fontă pe str. Dumbrava Nouă (între 
str. Mihail Sebastian şi SRP Petre Ispirescu), tronson alee între SRP Petre 
Ispirescu şi str. Făt Frumos. 

• tronson între Nod 4 - Nod 5 cu conductă PEID pe str. Moţoc. 

• tronson între Nod 5 - Nod 6 - CV3ex cu conductă PEID pe aleea între str. Moţoc şi 

SRP Petre Ispirescu. 

• arterele de apă proiectate se vor poza în carosabil, pe aleile dintre blocuri şi se vor 
lega cu artera PREMO în nodul 3, str. Făt Frumos, respectiv ieşire din SRP Petre 
Ispirescu şi conducta de distribuţie din str. Făt Frumos. 

• traseul conductei între Nod 15 şi Nod 16 se execută prin spaţiu verde bloc P21C1 
din str. Cobadin nr. 2, fără afectarea arborilor tineri. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a 
arborilor aflaţi în aliniament aferent trotoarelor traseului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia Înlocuiri; exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
ai execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului Înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/aiveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



ICUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


08. OCt 2019 

Red P R./4ex, 0? 10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb ro/institutiî/primaria/directii/directia„mediu/avize_arborijn_consuttare/avize_arborijn_consultare.php „ pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1761163/7791 / QCt 209 

Către: SC APA NOVA SA - prin d-na 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Execuţie racord de canalizare la imobilul din str. Duetului nr. 
sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761163/05.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7791/06.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Execuţie racord de canalizare la imobilul din str. Duetului nr. 94, 
sector 1 ”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului 
Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 

data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
8m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Duetului, perpendicular, până la 
aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


http7/www.pmb.ro/ifistitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_art)oriJn_consuîtare/avi2e_art)oriJn_consuttafB php , pe data 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1761160 / 7792 / 11 OCT 20 9 

Către: SC APA NOVA SA - prin d-na 

$tr. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe str. 
Craiova nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761160/05.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7792/06.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe str. 
Craiova nr. 3 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m 
branşament + 7m racord, astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Craiova, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m şi 1,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 




întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


Red P.R73ex.-07.10.2019 - pribertltil aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpJAwww.pmb.ro/institutii/primana/directîi/difectia_mediu/avize_artH)riJn_consultare/avize_arborijn_consultare.php * pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1761154/7793/ 


^ i oa m 


Către: SC APA NOVA SA - prin d-na 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Separare consum de apă potabilă pentru imobilul situat pe 
str. Rondă nr. corp , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1761154/05.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7793/06.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Separare consum de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Rondă 
nr. 45, corp A, parter, ap. 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în 

urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 2m, astfel: 

• din branşamentul existent în carosabilul şi trotuarul str. Rondă, printr-un tel, 
până la aproximativ 6m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaietare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 

Simona-M, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


Red:P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe ste-uî PMB 

http:/Awww. pmb.ro/institutii/pnmaiia/directii/directia_mediu/avize_arborijn_consuttare/avize_arborijn_consuitare.php . pe cWa de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1763052 / 8043 / 1 \ OCT 20 ii 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi racord de 
coalizare pentru imobilul situat pe bd. Expoziţiei nr. (fost str. Căblucet nr. ), 
sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763052/12.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8043/13.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi racord de 
coalizare pentru imobilul situat pe bd. Expoziţiei nr. 4 A (fost str. Căblucet nr. 68), sector 1, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m branşament de 
incendiu + 9m branşament de apă + 25m racord, astfel: 

• racordul se execută din conducta existentă în carosbilul bd. Expoziţiei, prin 
subtraversare, perpendicular, până la aproximativ 8,5m faţă de limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

• branşaentele se execută din conducta existentă în trotuarul bd. Expoziţiei, până la 
aproximativ 12m şi 14m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


08.0CUW 


Red P R./3ex.-07 10.2019 - prezentul avi 2 a fost postai pe site ut PMB 

http;tfwww, pmb.ro/institutii/prima ria/directiî/dtrectia_medîu/avize_arbori în_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1764187/8267/ 


1.1 O CI 


Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA - prin dl. 
exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


- solicită ridicarea 


Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică în vederea alimentării imobilului 
din str. Barbu Brădescu nr. 36, sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764187/14.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8267/19.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică în vederea alimentării imobilului din 
str. Barbu Brădescu nr. 36, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.08.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m, astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul str. Silvia, perpendicular, până la aproximativ Im 
faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

■ în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



f^DîRECŢIA 
,5 DE MEDIU 


^'4-9MÂN^: 


DIRECTOR EXECI 


întocmit: 

PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1764983 / 9418 / U O CI M 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Racordării, pentru imobilului cu nr. din şos. Chitilei, sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764983/20.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9418/21.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Racordării, pentru imobilului cu nr. din şos. Chitilei, sector V, conform 

documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 23.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 51 m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Matei Corvin, intersecţie cu str. Racordării, 

prin carosabilul str. Racordării, pe partea imobilelor cu nr. impare, până la 

aproximativ lOm faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente platbandă din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera’h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



08. OCT. 20(9 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1773222 /10518 / O& J&W 

Către; S.C. KRISTAL REAL ESTATES.R.L 
( Str. Tohani nr.2, bl. 33, sc. 3, ef.5, ap.111) 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament apă, racord de canalizare şi branşament incendiu 
pentru imobilul situat pe strada Bd. Metalurgiei i 0, sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1773222/16.09.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 10518/17.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Branşament apă, racord de canalizare şi branşament incendiu pentru imobilul situat pe 
strada Bd. Metalurgiei nr.61D, sector 4, Bucureşti ", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

din 11.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor 
Bucureşti nr. 09.09.2019/ aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4), 
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa astfel: 

• realizare branşament pentru nevoi igienico sanitare (PEID 63x5,7 mm) şi cu 
lungimea de 8m, cu legătură la reţeaua publică de apă potabilă De 225 mm PEID 
amplasată în carosabilul din Drumul Jilavei. 

• Realizare branşament apă pentru refacerea rezervei intangibile cu Dn lOOmm 
pentru stingerea incendiilor cu lungimea de 8m fiind racordată la conducta publică 
de apă potabilă aflată pe Drumul Jilavei 

• realizare racord de canalizare executat din tuburi PEID 225x8,6 mm, SDR 26 cu 
lungimea de 22 m, cu legare la reţeaua publică de canalizare DnlOO cm B 
existentă în Bd. Metalurgiei. Căminul de racord proiectat va fi amplasat la o 
distanţă de 2m de limita de proprietate a imobilului de la nr. 

61D 

• Pe bd. Metalurgiei există o platbandă cu de aprox. 1,5m, în care există arbori şi 
vegetaţie. 
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în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de 
axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va 
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care sa nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de 
protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii distanţei 
faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al 
acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de 
specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului 
dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi 
avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea 
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare „pentru 
protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au 
următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi”. Prin urmare este 
interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform 
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1758584/7422/ 

Către: AVI PROD GRUP SRL ■ Str. Ghiocei nr. 11, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, 
str. Măguricea nr. , sector 1" 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758584/25.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7422/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, 
str. Măguricea nr.24, sector V, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15m, 
astfel: 

• din conducta existentă în spaţiul verde bloc 130 din Str. Măguricea nr.35-37, 

continuă prin carosabil şi trotuarul numerelor pare, până la aproximativ 2m faţă de 

limita din partea dreaptă a proprietăţii 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi spaţiu verde bloc. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 


Bd. Regina Elisabeta k, 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 









Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1759268/7506/ 

Către: SC BEP UGHT ENERGY SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Cremeniţa nr. , sector 2 




Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1759268/29.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7506/30.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie 
electrică a imobilului cu adresa str. Cremeniţa nr. 98-100, sector 2", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. . a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare. Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 270m, astfel: 

• din PT existent în Str. Cremeniţa, continuă prin trotuarul numerelor impare al 

str. Cremeniţa, până la aproximativ 23m faţă de limita din stânga a proprietăţii. 

• în aliniamentul stradal situat în trotuarul numerelor impare există vegetaţie. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXEgggV, 

Stmona - 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1759543/7544/ 




Către: SC EURO GAZ CONSTRUCT SRL 

Str. Abus nr. 20, sector 1 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Cooperativei nr. , sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1759453/30.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7544/31.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Cooperativei, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 36m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Lavei, prin trotuarul nr. pare al Drumului 

Cooperativei (trotuar cu pietriş şi iarbă), până la aproximativ 0,5m faţă de limita din 

partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea sălciei tinere, plantată recend, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 


L 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1760066 / 7586 / 




Către: SC DOMUS SYSTEMS SRL 

Str. Elena Farago nr. 43, sector 6 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Execuţie hidrant exterior racordat la reţeaua publică de apă în 
str. Baia de Aramă nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760066/31.07.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 7586/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Execuţie hidrant exterior racordat la reţeaua publică de apă în str. Baia 
de Aramă nr 1, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, astfel: 

• în carosabilul din faţa blocului MR 7 situat pe str. Cărei nr. 15, lângă accesul auto a 
punctului termic şi se branşează la conducta de apă existentă. 

• lăţimea săpăturii este de 0,6-0,7m, iar adâncimea de 1,2-1,5m. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde bloc MR 7 din str. Cărei nr. 15. 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 

minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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îucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1760147 / 7588 / ? 5 Gfir ^ 

Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL 

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică prin branşament electric subteran 
pentru imobilul din str. Nicolae Caramfil nr. (parc Bordei), sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760147/31.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7588/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică prin branşament electric subteran 
pentru imobilul din str. Nicolae Caramfil nr. 2 (parc Bordei), sector 1, conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 50m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul şos. Nordului (lângă parcul Herăstrău), 
subtraversează str. Nicolae G. Caramfil, până la CF proiectată în incinta parcului 
Bordei. 

• fără afectarea vegetaţiei platbandă şi din parcul Bordei din vecinătatea traseului 
lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr, 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

VI 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1760164 / 7590 / * 

Către : SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Redimensionare branşament de apă potabilă pentru imobilul situat 
pe str. Callimachi nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760164/31.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7590/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Redimensionare branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe 
str. Callimachi nr. 15, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Callimachi, perpendicular, până la 

aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în pastilă din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arborelui aflat în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sim 'PA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr 1760131 / 7591 / /5 - Wt2dft 

Către: SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA - prin d-na 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică prin branşament electric pentru 
imobilul din str. Simion Bămuţiu nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. t înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760131/31.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7591/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică prin branşament electric pentru 
imobilul din str. Simion Bămuţiu nr. 11 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 23m, astfel: 

• din LEA JT existent în dreptul imobilului cu nr. 14 din str. Simion Bămuţiu, 

subtraversează str. Simion Bămuţiu, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Simion 

Bămuţiu, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Si >OPA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



nocnos 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1760128/7592/ 15,001201$ 

Către ; SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA - prin d-na 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Bujorului 
nr. , sector 1, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760128/31.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7592/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Bujorului nr. 20-24, 
sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
45m, astfel: 

• din CD existentă în str. Nuferilor (drum de pământ/pietriş), continuă pe partea 
imobilelor cu nr. pare a str. Nuferilor, până la aproximativ 3m faţă de limita din 
partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 

minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condipi de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 

t 

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, litb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



ii ocnaş 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1760162/7589/ 


Î5 OCI2019 


Către : SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Execuţie branşament de apă potabilă la imobilul din str. Lipscani 


, corespondent cu str. Gabroveni nr. , sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B, cu nr. 1760162/31.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7589/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Execuţie branşament de apă potabilă la imobilul din str. Lipscani nr. 
72-74, corespondent cu str. Gabroveni nr. 35-37, sector 3", conform documentaţiei depuse 


(C.U. nr. 

Clasarea Notificării nr. 


, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
3m, astfel: 

• din conducta existentă în str. Gabroveni (stradă de piatră), până la aproximativ 
2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii si este valabil 

9 

numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 



întocmit: 


Red:P.R73ex.-09.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1760295/7688; 17648067937^^0^ 


CĂTRE 

S.C. PROSPER GAZ S.R.L. 

B-dul Basarabia nr. 69, Bl. A 16 a, sc. 1, ap. 6, sector 2 


Spre ştiinţă: 

-Administraţia străzilor 
Str. Domniţa Ancuţa nr.l, sector 1 
-Administraţia Domeniului Public Sector 1 
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pe str. Ştirbei Vodă nr. 
sector 1 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760295/01.08.2019 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr. 7688/02.08.2019, completată cu documentaţia 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764806/19.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
9373/20.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „construire branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 
Ştirbei Vodă nr. 38, sector 1 ", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti şi Avizele individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a constatat că 
săpătura se execută în carosabil, la limita trotuarului care prezintă plantaţie de 
aliniament, însă primul arbore al aliniamentului este situat la aproximativ 3m de 
limita branşamentului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de lm-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. Menţionăm că pentru vegetaţia 
existentă în vecinătatea traseului, aliniamentul învecinat branşamentului, în timpul 
lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin 
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) de 2m faţă de arbori, se vor evita 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi 
rănirea/ruperea ramurilor acestuia prin manevrarea utilajelor din dotare. 


n^TT^nl 


















Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la 
condiţii meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia 
finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea 
traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi 
sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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Direcţia de Mediu 



Nr. 1761410/7834/ )S 0C j w 

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL - Str. Caraiman nr. 63, sector 1 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Intrarea Blaj 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761410/06.08.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7834/07.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Intrarea Blaj nr. 1, sector 1", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale 
ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 165m, astfel: 

• din PTS 1601 existent în dreptul imobilului cu nr. 63 din str. Grigore Alexandrescu, 
subtraversează str, Grigore Alexandrescu, continuă prin trotuarul nr. pare al str. 
Grigore Alexandrescu, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Vasile Alecsandri, prin 
trotuarul nr. impare al str. C-tin Coadă, subtraversează str. C-tin Coadă, continuă 
prin trotuarul nr. pare al str. C-tin Coadă, prin trotuarul nr. impare al Intrării Blaj, 
până la aproximativ 14m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defr işare sau toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTO 
Simona 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1762180 / 7882 / 

Către: SC ELECTROTEST SRL - prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică şi spor de putere a imobilului 
situat pe str. Doamnei nr. , sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762180/07.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7882/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică şi spor de putere a imobilului situat 
pe str. Doamnei nr. 21, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul 
Ministerului Culturii nr. 1292/M/18.07.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 30m, astfel: 

• din PT1652 existent în dreptul imobilului cu nr. 19 din str. Doamnei, prin 
trotuarul nr. impare al str. Doamnei, până la aproximativ lOm faţă de limita din 
partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau 

toaietare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




DIRECTOR 


întocmit: 

PARASCA 


Red P.R73ex.-10.10.20 1 Tfr jr +a*e«*Kn aviz a fost postat pe sile-ul PMB ^ 

http:yAvww.pmb.ro/institutH/primaria/directii/directia_mediu/avize_arlKinJn_consulta re/avtze_art>onjn_cortsultare,php , pe data de. 


FM Reoioa Eksabeta nr 47 cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 



































PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 



Nr. 1762183/7883/ |& 0 CI2019 

Către: SC ELECTROTEST SRL - prin dl. 


- solicită ridicarea 


exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul 


, sector 1, Bucureşti 


Regimentului nr. 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762183/07.08.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7883/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Regimentului nr. 73, lot 


2/1/1, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 


, a 

emisă de 


Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 133m, astfel: 

• din PTA 3129 aerian, prin trotuarul nr. impare al Drumului Regimentului, 
subtraversează drumul de servitute, până la limita din partea dreaptă a limitei de 
proprietate. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveoelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însotit de avizul Administraţiei Domeniului Public sector 1. 



întocmit: 


http://www.pmb ro/instrtutil/primaria/directii/directia.mediu/avize^arborijn^nsultare/avize.arborijn^c 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1762076 / 7886 / 1 I- ZW 


Către: SC R&D QUALITYINSTAL GAZ SRL - prin d-na 
solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
şos. Bucureşti-Târgovişte nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762076/07.08.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7886/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 
26, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Dirijorului, perpendicular, până la 
aproximativ 15m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu pământ. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
\dministraţiei Domeniului Public sector 1. 




întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


Red;P,R /3ex1010.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpJ/www.pmb ( ro/institutri/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.php , pe data de 


I I % li 


Bd. Reotna Eisabeta nr 47 cod postai 050013, sector 5, Bucureşti, România 

















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1762664 / 7950 / 15. OCT 2919 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762664/07.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7950/09.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei nr. 
317, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m, 
astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul şos. Chitilei, perpendicular, până la 

aproximativ 0,3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în platbandă de aliniament din vecinătatea 

traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arborelui aflat în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 
Exp. Roxane 


RAŞCA 



n ocnw 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1763151 /8047 / 15. OCT. 2019 

Către: SC SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL - prin d-na - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a fântânii arteziene situată la 
intersecţia bd. Constantin Brâncoveanu cu str. Luică, sector 4, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763151/12.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8047/13.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: .Alimentare cu energie electrică a fântânii arteziene situată la 
intersecţia bd. Constantin Brâncoveanu cu str. Luică, sector 4”, conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 130m, 
astfel: 

• din CS existentă în spaţiu verde bloc 111/7 din str. Luică nr. 45, continuă prin 
trotuarul nr. impare al str. Luica, până la noul CS montat la intersecţia str. Luică cu 
bd. Constantin Brâncoveanu, conform plaurilor anexă la C.U. nr. 459R/1736810 din 
14.06.2019. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde şi a arborilor aflaţi vecinătatea 
traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că Tn căzui în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
Inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastiielor/alveoleior/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

)PA 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1763403 / 8059 / 15 , Oft 2013 

Către; SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. CaroI 
Knappe nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763403/12.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8059/13.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. CaroI 
Knappe nr. 11, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Carol Knappe, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR 


întocmit: 

Hoxant) PARASCA 

/ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1763404 / 8060 / ^ OCT 2019 

Către : SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Costache Aristia nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1763404/12.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8060/13.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Costache 
Aristia nr. 22, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în 

urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Costache Aristia, perpendicular, până 
la aproximativ 4,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR E, 
Simona-Ma 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


_ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1763406 / 8061 / f & U LI ZJU ^ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



O 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Gen. Eremia Grigorescu nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763406/12.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8061/13.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 20, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. 1135/2/04.07.2019), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 3,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Gen. Eremia Grigorescu, 
perpendicular, până la aproximativ 0,1m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXŞG&TIV, 
$imona~Mari#j& POPQ 


wr. / 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 




S.C. AVIPROD GRUP S.R.L. 

Str. Ghiocei nr. ÎI, sector 2 


Spre ştiinţă: 

- Administraţia străzilor 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

- Administraţia Domeniului Public Sector 1 

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector î 

Referitor la lucrarea: Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe Şos. 
Străuleşti (subtraversare), drum de acces, sector 1, 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763605/13.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8112/14.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe Şos. Străuleşti nr. 
115 B, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Avizele individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
25.09.2019, s-a constatat că săpătura se execută în carosabil neasfaltat (drum de pământ), pe 
o lungime de aproximativ 150ml până în dreptul lotului 3 al proprietăţii de la numărul 
cadastral 115, iar în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate, la finalizarea lucrării având 
obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Red E C / 4 ex. 09 10 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http www.pmb.ro/instit uti i/pn mana/direct i L 1 direct iajncdi u/avize arbonjn.. consul tare/a vize arbori Jn_ consultare php , pc data de 




I I ^4-tTI 























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1764178/8260 15.0CIM19 

CĂTRE 

S.C. GINICON S.R.L. - Str. Costache Negri nr. 21, sector 5 
adresa corespondenţă str. Modestiei nr.62, sector 1 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pe strada Petru şi Pavel 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., Înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764178/14.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8260/19.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Branşament gaze naturale pentru imobilul nr. 44 A str. 
Petru şi Pavel, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

din 27.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic. 
Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti şi Avizele individuale emise de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a constatat că lucrarea 
se execută pe un traseu care pleacă din carosabilul străzii Petru şi Pavel, străbate 
platbanda de aliniament din apropierea imobilului şi continuă prin trotuarul 
corespunzător numerelor pare până la limita imobilului alimentat, fără afectarea 
vegetaţiei existente în platbandă. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului 
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 
de reabilitare a reţelei de distribuţie gaze naturale. La finalizarea lucrărilor aveţi 
obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea de iarbă/gazon pe zona 

platbandei afectată de săpătură. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 

toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECT&lti; 
Simon 



Jtftocmit 

Cristina ENACffl^ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



iSocnaw 

Nr. 1765736 / 9466 / 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Dr. Constantin 
Severeanu nr. , sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765736/21.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9456/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Dr. Constantin 
Severeanu nr. 4, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil 
emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
27.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul str. Dr. Constantin Severeanu, perpendicular, 
până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXj 
Simona-Mari 



întocmit: 

Exp. ^o xanaP ARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 17*6463 / 9570 / 1 


Către: S.C BEP UGHT ENERGY S.R.L 

Solicită ridicarea exemplarului de la registratură 

Spre ştiinţă: 

• Administraţia străzilor 

Str. Domnita Ancuia nr. 1, sector 1 

• Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în Bd. luliu 
Maniu , 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P M.B. cu nr. 1766483/23.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9570/26.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în Bd. 
luliu Maniu nr.220”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 

01.07.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. 1/19.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 6,), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 09.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o 
lungime de 385m, astfel: 

• Branşament electric din PT3308 situat intre blocul C de pe bd. luliu Maniu nr.188 şi 
blocul 312 situat pe strada Apele VII, lucrarea străbate carosabilul până în 
bulevardul luliu Maniu, pe partea numerelor pare, străbate strada Mărgelelor 
continuând pe partea numerelor pare a bd. luliu Maniu până în proximitatea 
spaţiilor comerciale aflate la numărului 220. 

• între blocul C situat la nr. 188 şi CI situat la nr. 190, ambele aflate pe bd. luliu 
Maniu, s-a constatat existenţa unui arbore (Acer) plantat într-o alveolă. De 
asemenea pe partea numerelor pare a bulevardului, pe tot parcursul traseului 
lucrării există arbori plantaţi în alveole. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 

fată de axul arborilor de 1m-1.5m. conform prevederilor SR 8591/1997 Reţete edqiţare 

subterane ■ Condiţii de amolaşiare. 
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Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale In jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastiielor/aiveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4 lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1768437/9874/ 

1 5 oci m 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL 
Prelungirea Ghenceanr. 25, cam. 8-10, sector 6 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
intr. Anestinelor nr. , sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768437/30.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9874/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
intr. Anestinelor, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 7,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Intrării Anestinelor, în dreptul imobilului cu 
nr. 4, până în dreptul imobilului branşat. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcpa de Mediu 



tLfletas: 

Nr. 1769053/9910/ 


Către: SC DSF PROJECT REŢELE SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Gura Siriului (subtraversare), str. Poştaşului nr. şi proprietăţi particulare, 
sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769053/02.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9910/03.09.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Drumul Gura Siriului (subtraversare), str. Poştaşului şi proprietăţi particulare, sector 3", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 312,5m, astfel: 

• din conducta existentă între terenurile cu nr. cadastrale IE 232358 şi IE 229641 
(drum de servitute), subtraversează Drumul Gura Siriului, continuă prin 
carosabilul str. Poştaşului pe partea imobilelor cu nr. impare, până la 
aproximativ 28m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul jrviz^^re termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR E0tcU£ 

Simona-Martfrna. 

întocmit: 

Exp. Roxana RARASCA 

Red: P.R73ex.-10.10.201a fost postat pe sile-til PMB 

http://www.pmb.rO/institutitfprimaria/directii/directiajnediu/avize_arboriJnj:onsuitarB/avize_arboriJn_consultare.php , pe data de 
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Direcţia de Mediu 


Nr. 1769967 / 9990 1 Zi 0Ct2i)% 

Către: E-Distribuţie Muntenia S.A 

Solicită ridicarea exemplarului de ia registratura PMB 


Spre ştiinţă: 

• Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr. 1, sector 1 

• PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi 
Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Grapei 
i , sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769967/04.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9990/05.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Grapei nr. 
12, sector 5, Bucureşti", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 

01.07.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

'22.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 200m, astfel: 

- Din PT 2284 situat pe Intrarea Ciuboţica Cucului, în apropierea nr. 17, străbate 
trotuarul numerelor pare, traversează carosabilul Străzii Ciuboţica Cucului, continuă prin 
trotuarul numerelor pare până la imobilul aflat pe strada Grapei nr. 12 

în dreptul imobilului situat la nr. 15 pe Strada Ciuboţica Cucului se află un arbore 
lipit de gardul proprietăţii, pe domeniul public. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
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lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 

întocmit: 




Red: AAJSex.-10.10,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ui PW8 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/dtrectia_mediij/avize_arbori in consultare/avize_arbon_in_ consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1775621 /10869/ , r 

2 \}$ 

Către: SC ENERGCONSTRUCT SRL 
Calea Floreasca nr. 141-143, et. 3, Sector 1 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

ADP Sector 1 

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Visarion 
' , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775621/24.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10869/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Visarion nr. 
8, sector 1, Bucureşti", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. . din 

05.08.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

21.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,/ 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1 şi Administraţia Străzilor Bucureşti, avizul Ministerului Culturii nr. 

12.02.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
09.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 165m, 
astfel: 

• Din PTS 732 amplasat pe trotuarul numerelor pare din Piaţa Romană (Clădirea 
ASE) se subtraversează str. Căderea Bastiliei şi continuă prin trotuarul numerelor 
pare a bd. Lascăr Catargiu, până la firida amplasată la imobilul cu numărul 8 de pe 
str. Visarion. 

• Pe bulevardul Lascăr Catargiu, pe partea numerelor pare, există aliniament de 
aprox. 1,5 m lăţime, în care sunt plantaţi arbori. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distantelor minime 

fată de axul arborilor de 1m-1.5m. conform prevederilor SR 8591/1997 Reţete edilitare 

subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 


Bd. Regna EJisabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Teh 021.30555.00 

htlp 7/www.pmb ro 




















altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit: 

Exp, Anca Alexandru 

*u~ 


f i ocum 


DIRECTOR EXECUTIV p 



Red:AA/5ex.-10.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www.pmb.ro/înstitutii/primaria/dirBctii/directja_mediu/avize_art)oriJn_consultare/avize_art)orijn_consultare.php „ pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


Nr.17756S1/10872/ ,5.0Clm 

Către: S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L 

Str. Voroneţ nr. 12, blocD7, scara 1, Et. 4, ap. 12, Sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament apă şi racord canalizare pentru imobilui situat în 
strada Aiud sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775651/24.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr 10872/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „ Branşament apă şi racord canalizare pentru imobilui situat în strada 
Aiud nr. 77, sector 1, Bucureşti ”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

i din 27.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. '/12.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti/ 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
avizul favorabil emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 10.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa astfel: 

• Branşamentul de apă va avea diamnetrul Dn 30 mm, cu o lungime de lOm şi se va 
racorda la conducta publică de apă potabilă existentă pe strada Aiud, conductă ce 
trece prin dreptul imobilului situat la nr. 77. 

• Racordul de canalizare va avea o lungime de 9m şi va colecta şi evacua apele 
uzuale în reţeaua publică de canalizare menajeră existentă pe strada Aiud. 

în dreptul imobilului situat pe str. Aiud nr.77 există o platbandă cu vegetaţie (iarbă) 
cu laţimea de aprox. Im, alipita de trotuar, şi un arbore lipit de gardul proprietăţii, aflat la 
cca. 4 m de limita din dreapta. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
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altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolel or/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

întocmit: 

Exp. 




n ocmj 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1778261/11139/ 

f 5. OCX 2013 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: „Branşament electric subteran pentru racordare la reţeaua 
electrică de distribuţie a locuinţei din Municipiul Bucureşti, Sector 1, Drumul 
Regimentului i" 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778261/01.10.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11139/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament electric subteran pentru racordare la reţeaua electrică de 
distribuţie a locuinţei din Municipiul Bucureşti, Sector 1, Drumul Regimentului nr. 38-42", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 09.08.2019, a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 09.2019 emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 09.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 46m, astfel: 

• Din postul de transformare 3148 amplasat pe Drumul Regimentului în trotuarul 
numerelor pare, traseul continuă până în dreptul imobilului situat în Drumul 
Regimentului nr. 38-42, la limita din stânga a proprietăţii. 

Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau 
arbuşti, regăsindu-se doar vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 
















Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1778357/11146/ l5>oCI î019 

Către : S.C PROSPER GAZ S.R.L 
Bd. Basarabia nr. 69, bl. Al6a, sc. 1, ap.6 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Racord de gaze naturale pentru imobilul situat în Drumul 
Lăpuş Sector 1 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778357/01.10.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11146/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „ Racord de gaze naturale pentru imobilul situat în Drumul 
Lăpuş nr. 121, Sector 1”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

< din 26.07.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 
Clasarea Notificării nr. < emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
09.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, astfel: 

• realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, 
cu lungimea de 3m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul 
de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în Drumul 
Lăpuş nr.121. 

Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori 

sau arbuşti. 

» 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 
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Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV , 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direc(ia de Mediu 

Nr. 1764570 / 9377 / 1 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din Aleea 
Sinaia nr. , sector 2, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764570/19.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9377/20.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din Aleea 
Sinaia nr. 2, bl. 81, sc. 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Aleii Sinaia, perpendicular, până la 
aproximativ 6,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde bloc din vecinătatea traseului 
lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condipi de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având Tn vedere ceie constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
ai execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1765666 / 9449 / 1 ft OCT. 2019 

Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL 

Bd. Ghencea nr. 24, bl. C88B, parter, sector 6 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Lucrare structurală de interconectare pentru optimizarea 
funcţionalităţii sistemului MP pe str. Câmpia Libertăţii, str. Liviu Rebreanu, Drumul 
Murgului, alei şi spaţii verzi aferente, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 
SRD 11, sector 2 şi 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765666/21.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9449/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Lucrare structurală de interconectare pentru optimizarea 
funcţionalităţii sistemului MP pe str. Câmpia Libertăţii, str. Liviu Rebreanu, Drumul 
Murgului, alei şi spaţii verzi aferente, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 
SRD 11, sector 2 şi 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi PS 3), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2036m, astfel: 

• din bd. Camil Ressu (subtraversare), prin Drumul Murgului, str. Liviu Rebreanu, 
str. Câmpia Libertăţii, str. Baba Novac (subtraversare), bd. Basarabia 
(subtraversare parţială), alei şi spaţii verzi ale blocurilor 55, 55A, 54A, 54, 51, 51B, 
imobilul cu nr. 9 din str. Liviu Rebreanu. 

• conducta Dn 200 MP se va cupla la conducta MP PE Dn 200mm existentă pe 

bd. Camil Ressu - PC 1 (în dreptul imobilului cu nr. 16 din bd. Camil Ressu) şi la 

conducta MP PE Dn 200mm existentă pe bd. Basarabia - PC 2 (intersecţia cu 
str. Câmpia Libertăţii). 

• se vor monta vane de sectorizare. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a 
arborilor aflaţi în piatbandă şi aliniament aferenţi trotuarelor traseului. 

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta 

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare şi 

anume că în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendroiogic. în timpul lucrărilor constructorul va 


Bd. Regina Efisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 










lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi răni rea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metariaiuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1 765702 / 9451 / 1 a OCT 2019 

Către / SC ARCHIBO CONSULTING SRL — prin dl. — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 
Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Devierea reţelei publice de apă potabilă în vederea eliberării 
amplasamentului imobilului situat pe str. Postăvarul nr. , sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765702/21.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9451/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Devierea reţelei publice de apă potabilă în vederea eliberării 
amplasamentului imobilului situat pe str. Postăvarul nr. 13, sector 3" conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de lOOm, astfel: 

• din conducta existentă în spaţiu verde bloc E 50 din str. Postăvarului nr. 11, prin 
trotuarul si carosabilul str. Postăvarului, prin carosabilul str. Codrii Neamţului, până 
în părculeţul/spaţiu verde bloc 8 din Aleea Tudor Ion nr. 1. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente blocurilor şi a arborilor 
aflaţi în alinaiment. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Administraţiei Străzilor Bucureşti. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
i >OPA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1 766749 / 9627 / 101 OCX 2019 

Către: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 

Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, E-mail:office@adp2-bucuresti.ro 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: „Racordare la reţeaua electrică pentru Parcul Rodica, Str. Ziduri între Vii 
, sector 2„ 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1766749 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 9627/27.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Racordare la reţeaua electrică pentru Parcul Rodica, Str. Ziduri între Vii nr. 90-92, 
sector 2„ conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr. 

), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 240m, 
astfel: 

• Din trotuarul str. Ziduri între Vii, viz-a-viz de nr.68, prin trotuarul nr. impare, până 
în parcul Rodica, la o distanţă de aproximativ 1,5 faţă de limita gardului. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

• La limita parcului se află 2 exemplare arbori. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 
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Merespecîarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.CGM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 

toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1767130 / 9687 / ' 

Către: SC EL-MONT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Arh. Ion Mincu nr. 3, sector 1, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1767130/27.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9687/28.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Arh. Ion Mincu nr. 3, sector 1", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 160m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul nr. pare al str. Maior Alexandru Câmpeanu, 
subtraversează bd. Ion Mihalache, continuă prin trotuarul din spaţiu dintre bd. Ion 
Mihalache şi str. Clucerului, subtraversează str. Clucerului, continuă prin trotuarul 
nr. impare âl str. Arh. Ion Mincu, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”, Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de frişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



Red:P.R./4ex.-15 10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http //www pmb.ro/institutii/primaria/directii/directta_mediu/avlze_art)ori_in_consuUare/avize_arboriJn_consultare.php t pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1767354 / 9688 / ] g ggţ 

Către ; SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
drumul de acces fără denumire din prelungirea str. Mărului, paralel cu liniile CF (IE 
206927), pe str. Mărului pentru imobilul cu nr. şi pe drumul de sen/itute cu IE 

210971, sector 3, Bucureşti 

Referitor ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767354/27.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9688/28.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
drumul de acces fără denumire din prelungirea str. Mărului, paralel cu liniile CF (IE 
206927), pe str. Mărului şi pe drumul de servitute cu IE 210971, sector 3", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 116m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Mărului, prin carosabilul str. Mărului pe 
partea imobilelor cu nr. impare, prin drumul de servitute (drum de pământ), până 
la aproximativ lOm faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană, 
în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECT 

Simon 


Red P R 
http7/www 



întocmit: 

Exp. Boxana RARASCA 


entul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1767577/9693/ 


tfc OCH» 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Calea 
Griviţei nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767577/27.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9693/28.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Calea Griviţei 
nr. 459, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Căii Griviţei, perpendicular, până la 
aproximativ 3,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Red:P.RV3ex.-14.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 

http7/www.pmb,ro/institutii/primaria/directii/dirBCtia_mediu/avi2e_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.php , pe daGj 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1767818/9753/ 1 a OCT. 2019 

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

Bd. Mărăşeşti nr. 28, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 7, sector 4 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Splaiul Unirii nr. , proprietate particulară, sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767818/28.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9753/29.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Splaiul Unirii, proprietate particulară, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 34m, 
astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Splaiului Unirii la intersecţie cu str. 

Tăbăcarilor, prin carosabilul Splaiului Unirii, până la aproximativ 0,5m faţă de limita 

din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, litb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 



îjiiwrai 


Red.P RJ3ex -14 10.201 & - prezervu aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 

http://www.pmb ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consLiltare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1 767993 / 9755 / 1 a OCT. 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Emanoil 
Porumbaru nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767993/28.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9755/29.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Emanoil 
Porumbaru nr. 78, sector 1 ", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. 1161 /Z/09.07.2019), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 9m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Emanoil Porumbaru, perpendicular, 
până la aproximativ 0,1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mi 

■%* 
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Bd. Reoina Elisabeta nr 47 cod costal 050013, sector 5 Bucureşti, România 























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


Nr. 1767999,1632854 / 9764,5028 / 

oct a® 

Către: DL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului nr. din 

str. Austrului, sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1632854/12.06.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 5028/13.06.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1767999/28.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9764/29.08.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie 
electrică a imobilului nr. din str. Austrului, sector 2, conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. CU nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m, astfel: 

• din cablul existent în carosabilul str. Austrului, perpendicular, până la limita din 
partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOf 
Simom 

Ys 


HJTIV, 


întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1768339 / 9835 / 18. Oft 2019 

Către: SC GRID SITAL SRL 

Str. Steluţei nr. 11, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Episcopul Vulcan nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768339/29.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9835/30.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Episcopul 
Vulcan nr. 7, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în 

urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 9m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Episcopul Vulcan, perpendicular, până la 

aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în pltbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera 'h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi**. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1769171 /9954/ 




Către: SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Calea 
Călăraşi nr. , sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769171/03.09.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 9954/04.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Calea Călăraşi nr. 142, parter, 
ap. 1, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Căii Călăraşi, perpendicular, până la 
aproximativ lOm faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există o pastilă cu iarbă. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastileior/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona~i 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1769347,1770269,1774139 / 9955,10057,10665 I IR OCT 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gemeni 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769347/03.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9955/04.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1770269/05.09.2019, 1774139/18.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr. 10057/06.09.2019, 10665/19.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gemeni 
nr. 6, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7,5m, 
astfel: 


• din conducta existentă în carosabilul str. Gemeni, perpendicular, până la 
aproximativ 1,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR ^ 
Simona-Marifa 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Către : SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6 


Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 

Referitor ia lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Culesului nr. , sector 3, Bucureşti 


Referitor ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768431/30.08.2019 şi ia Direcţia 
de Mediu cu nr. 9868/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Culesului, 
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
57m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Culesului, în dreptul imobilului cu nr. 72, prin 
carosabilul str. Culesului, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu flori. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTO 
Simona-tfiaria 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1769969/9988/ 




Către S.C E-Distributie Muntenia S.A 

Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4 f sector 1 

Referitor la lucrarea: „Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 1, Strada Durău 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769969/04.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9988/05.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 1, Strada Durău nr.43" conform 

documentaţiei depuse (C.U. nr.din.a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. I .emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 130m, astfel: 

• Din cutia de secţionare existentă pe strada Mitropolit Varlaam, alfată în apropierea 
imobilului cu nr. 51, subtraversează pe partea numerelor pare a străzii Mitropolit 
Varlaam, subtraversează strada Brânarul şi continuă pe partea numerelor pare, 
intrând pe strada Durău pe partea numerelor impare până la imobilul situat la 
numărul 43 

• în proximitatea traseului lucrărilor există vegetaţie şi arbori planţaţi în platbanda 
(aprox. Im lăţime) situată la limita trotuarului cu carosabilui şi vegetaţie în alveole. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
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radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezenţii/ avjzjjisţe^valabil numai însoţii de avizul Ministerul Culturii $t 

Identiţătij Naţionale, având în vedere faşţul că amplasamentul se află în Parcelare a 

Bazileşcu aflată pe //sta Monumentelor Istorice din 2004. reactualizată. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1769968/ 9989 ^ 

Către: S.C E-Distribuţie Muntenia S.A 

Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B~dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa în str. 
Episcopul Vulcan 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769968/04.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9989/05.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa în str. 

Episcopul Vulcan nr.7” conform documentaţiei depuse (C.U. nr.din.a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 160m, 
astfel: 

• Din cutia de secţionare existentă alimentată din PT 87, aflată pe strada Fabrica de 
Cărămidă, subtraversează strada Fabrica de Cărămidă până pe trotuarul 
corespunzător numerelor impare, subtraversează strada Aninoasa şi continuă pe 
partea numerelor pare urmând să subtraverseze strada Episcop Vulcan şi să 
străbată trotuarul numerelor impare până în dreptul imobilului situat la nr. 7, la noua 
cutie de distribuţie. 

• în proximitatea traseului există vegetaţie şi arbori plantaţi în plantbandăţaprox. 1- 
1,5m lăţime) aferentă trotuarelor străzilor Fabrica de Cărămidă şi strada Episcop 
Vulcan. 


în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 


Bd. Regina EJisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.305.5500 
httpJ/www pmb.ro 
























radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de_defrisare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţii de avizul Ministerul Culturii §L 

Identităţii Naţionale, având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea 

Bazileşcu aflată oe lista Monumentelor Istorice din 2004. reactualizată . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1769966/9991 / 


fTO!» 


Către: S.C E-Distribupe Muntenia S.A 

Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: „Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului 
rezidenţial din Şoseaua Bucureşti-Târgovişte - ■ 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769966/04.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9991/05.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului rezidenţial 

din Şoseaua Bucureşti-Târgovişte nr.99-101”, conform documentaţiei depuse {C.U. 

nr., a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• Realizare racord la reţeaua electrică din linia electrică subterană Les 20kV 
Mogoşoaia aflată pe şoseaua Bucureşti-Târgovişte, până la un PT nou situat în 
dreptul imobilului aflat pe Şoseaua Bucureşti-Târgovişte nr.99-101. 

• Pe Şos. Bucureşti-Târgovişte, în dreptul imobilului situat la nr.99-101 există o 
platbandă cu de aprox. 1,5m, în care există arbori şi vegetaţie. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în căzut în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spatiilor veizi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Execuţia lucrării în zona arborilor se va face numai în prezenţa unui 
reprezentant al Direcţiei de Mediu, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu 
cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcjia de Mediu 


Nr. 1769965/9992/ 


ia OCT.2019 


Către: E-Distribuţie Muntenia S.A 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: „Extindere reţea electrică de distribuţie pentru alimentarea 
ansamblului rezidenţial din strada Pieţii / 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769965/04.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9992/05.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică de distribuţie pentru alimentarea ansamblului 

rezidenţial din strada Pieţii nr.88", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 220m, 
astfel: 

• Din Postul de Transformare 524 situat în dreptul imobilului cu numărul 115 de pe 
strada Bârlogeni, subtraversează carosabilul intrând pe partea numerelor pare a 
străzii, continuând prin trotuar până la intersecţia cu strada Moldovei unde va 
străbate trotuarul numerelor impare, subtraversând intersecţia cu strada Pieţii până 
la noua firidă de distribuţie ce va fi montată în dreptul imobilului situat pe Str. Pieţii 
nr. 88. 

• Pe traseul lucrărilor există vegetaţie şi arbori planţaţi în platbandaţaprox. Im lăţime) 
situată la limita trotuarelor cu carosabilul stăziilor Bârlogeni şi Moldovei. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 
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în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular al 
metanolului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr, 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastifelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionate 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sa u 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz 

Prezentul av,z este valabil mima/ însoţit de avizul Min isterul Culturii s[ 
Identităţii Nationajeţ având în vedere faptul că amplasamentul se affă în Parcelarea 

Bazilescu affafa oe liste Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată. 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1762786 / 8032 / 2 2 OCl 2019 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Târgu Cărbuneşti (str. Consecvenţei nr. ), sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762786/09.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8032/12.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Târgu Cărbuneşti (str. Consecvenţei nr. ), sector 5", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 10m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Brătilă, până la aproximativ Im faţă de 
limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR 


întocmit: 

oxana PARASCA 


Red,P,RJ3e*,-1710.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
http;//www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_art)oriJn_consultare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1767920 / 9752 / 


f nrcnenr 


Către : SC GRID SITAL SRL 

Str. Steluţei nr. 11, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Horaţiu 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767920/28.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9752/29.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Horaţiu 
nr. 13, sector 1”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5, avizul 
Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 

pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 3m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Horaţiu, perpendicular, până la alimita 
din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaietare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Simona-Ma 


întocmit: 

PARASCA 


Red P.R,/3ex,-17 10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe slte-ul FMS 
httP/Avww. pmb. ra/instilutii/primaria/directii/direclia_mediu/avize_art)ori 


in 


.consultare/avrize 


arbori 


fir 


^P 

„consultare, php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1767678/9754/ 


22. OCt 2019 


Către : SC R&D QUAUTYINSTAL GAZ SRL 

Str. Olimpului nr. 49 A, sector 4 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Frederic Chopin nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767678/28.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9754/29.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Frederic 
Chopin nr. 30 B, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de 8m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Frederic Chopin, perpendicular, până 
Ia aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Red P.R./3ex.-17,10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www. pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_med ju/avize_arborijn_consultare/avize_art)orijn_consultare.php , pe dala tDe 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. zz oct a» 

Către: S.C. E-distribuţie Muntenia S.R.L 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: „Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a locuinţei din 
Municipiului Bucureşti, sector 1, str. loan Bianu > 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 6 6002/2&062&tfei ia 
Direcţia de Mediu cu nr. ?R5f}/29.â$.20/9 , prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a locuinţei din 
Municipiului Bucureşti, sector 1, str. loan Bianu nr.56", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr.78/5TEIDD/B/5122 din 12.03.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 
Clasarea Notificării nr. 16062/30.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1 / avizul favorabil emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, astfel: 

• Din cutia de distribuţie CD 515 existentă, aferentă PT 166, până la un bloc de 
măsurare şi protecţie tip BMPT 50A care va fi amplasat la limita de proprietate a 
beneficiarului, prin trotuarul numerelor pare al străzii loan Bianu. 

Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau 
arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon dacă este cazul. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

















Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H C.G M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
i POPA 



întocmit: 

Exp. Ane u 



i a oci m 


Red:AA/5ex.-1710.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1768430 / 9867 / 22rtlLTftfaf 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Murguţa nr. , aleea de acces bloc 13, spaţiu verde bloc 11, sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768430/30.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9^67/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Murguţa, aleea de acces bloc 13, spaţiu verde bloc 11, sector 6", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor, avizul emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 67m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Viforului, prin carosabilul str. Viforului, prin 
spaţiu verde bloc 11 din str. Murguţa nr. 8, apoi prin carosabilul str. Murguţa, până la 
aproximativ Im faţă de limita din dreapta proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde bloc 11 din str. Murguţa nr. 8 şi 
platbanda din faţa imobilului branşat. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 


Bd Regina EBsabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 












Precizăm că în căzu! în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi' 1 . Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se ex e cută lucrări de defrişare sau 
toaietare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Jr " -ASCA 



1 8, OCT 20W 
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Direcţia de Mediu 



Nr. /-SS39CJ/9933 ZZ OCT 20» 

Către: S.C. E-Distribuţie Muntenia S.R.L 
( solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: „ Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie 
electrică a ansamblului rezidenţial din Municipiului Bucureşti, sector 6, Str. 
Dezrobirii t" 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu rvr.ş\ 
la Direcţia de Mediu cu nr.9 9ff3 Î05‘09.20'f$gt\n care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie 
electrică a ansamblului rezidenţial din Municipiului Bucureşti, sector 6, Str. Dezrobirii 
nr. 144”, conform documentaţiei depuse (C.U. din24.06.2019, a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. * Z2.07.2019 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 360m, astfel: 

• Din postul de transformare 4971 existent pe strada Cetatea de Baltă, continuă 
pe partea numerelor pare, subtraversează intrând pe strada Dâmboviţei pe 
partea numerelor impare străbătând trotuarul până la intersecţia cu strada 
Dezrobirii, unde traseul continuă pe partea numerelor impare, până la imobilul 
situat la numărul 144, la limita din stânga a acestuia, în firida de distribuţie şi 
contorizare tip FDCP. 

în proximitatea traseului există vegetaţie şi arbori plantaţi în platbanda aflată la 
limita trotuarului cu carosabilul. Pe toate cele 3 străzi străbătute de traseu există 
platbandă cu arbori, iar lângă PT 4971, în faţa acestuia la aprox. 2m se află un 
arbore în alveolă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, 
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din 
teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul 
lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va 
evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi 
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 
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în cazul in care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul 
menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi 
secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la 
condiţii meteo nefavorabile 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la 
finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in 
apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi 
suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele 
spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu 
verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi 
sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul avjz este valabil numa£ însotit &£. avizul Ministerul Culturii §1 

Identităţii Naţionale, având în vedere faptul că amplasamentul se află parţial în 
SIT 34 aflat pe Lista Siturilor Arheologice din Municipiul Bucureşti la poziţia 
31-MilitarbCâmpu Boja, şi pe Lista Monumentelor Istorice din 2004, 
reactualizată 


Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



î 8. OCT 2019 

Red:AA./5ex.-17.10.2019 - prezentul aviz a fosl postat pe siîe-ul RMES 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


22. OCX 20» 

Nr. 

Către: S.C. E-Distribuţie Muntenia S.R.L 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: „Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie 
electrică a ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 6, Prelungirea 
Ghencea f" 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr./^G 09. 20<@ş\ 

la Direcţia de Mediu cu nr .y$$4/0$0Q20l9 t prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie 
electrică a ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 6, Prelungirea 
Ghencea nr.161B", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. *7 din 

01,07.2019 r a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

15.07 2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor 
Bucureşti/ADP sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime 
de 325m, astfel: 

• Din Postul de transformare 1383 aflat pe Drumul Valea Largă, situat vis-a-vis 
de proprietatea aflată la nr. 20, traseul lucrării porneşte pe partea numerelor 
impare a drumului, subtraversează şi continuă prin trotuarul numerelor pare a 
str Prelungirea Ghencea, urmând să subtraverseze prin foraj Prelungirea 
Ghencea, până la limita din partea stângă a proprietăţii aflate la nr. 161B. 

în apropierea traseului, pe Drumul Valea Largă există vegetaţie spontană, iar în 
dreptul imobilului situat pe Prelungirea Ghencea 161B există 2 arbori la limita din 
stânga a proprietăţii. 
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in timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, 
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din 
teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul 
lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va 
evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi 
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată’ 1 în scopul 
menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi 
secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la 
condiţii meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la 
finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în 
apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi 
suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil 
condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şt completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele 
spaţiilor verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu 
verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi 
sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 














PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr T^Wo^jWpioJM] 


îl OCI2019 


Către: MD ELECTRIC PROJECT S.R.L 


Str. Fabricii nr. 53, ap. 53 
(prin domnul lonuţ Dumitru) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Traian , sector 2, Bucureşti" 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P,M.B. cu nr.'f?'Wtf£?/o6.O9.2049 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr,-lOfSo ^3? prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 

executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Traian 
139-141, sector 2, Bucureşti”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. n 

06.12.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

* ««-n 3m j S ă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare ic^cic edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 30m, astfel: 

• Din CS existent pe strada Traian, în dreptul imobilului cu nr.143, traseul lucrării 
continuă prin trotuar pe partea numerelor impare până în dreptul imobilului situat la 
nr.139-141, la limita din stânga, până la noua firidă de distribuţie. 

• în apropierea traseului există material dendrologic, respectiv 2 arbori plantaţi în 
alveole, în dreptul imobilului situat la nr. 139-141 şi nr. 143. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată’’ în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.CG-MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz 

Prezentul aviz Î§îi valahii numai însoţit de avizul Ministerul Cujţurij şi 

Identităţii Naţionale, având în vedere faptul că amplasamentul se află în „Zone 
Protejate"-19 Nerva Traian. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1764668 / 9372 / ^ W& 

Către: D-na Niţă Ecaterina - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul 
Piscu Cerbului nr. 26-28, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. t înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764668/19.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9372/20.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul 
Piscu Cerbului nr. 26-28, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

din 28.03.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării 6.05.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 14m, 
astfel: 

• din LEA JT existent în dreptul imobilului nr. 26-28 din Drumul Piscul Cerbului, până 

la aproximativ 20m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă, vegetaţie spontană. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condipi de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şl rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vâ facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
af execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, litb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



21 oct m 

Red:P RV3ex -21 10.2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

http //www.pmb ro/înstitutiî/primflrta/direclWdireclia _mediu/avi 2 e_ 8 rt>oriJn_consuttare/avize - 0 rt>onjnjconsiiltare ptip . pe data de 


Bd Regtfia Bsabeta nr 47 cod poştal 050013 sector S, Bucureşti România 
Tel 021 305.55 00 

hnrvftuAMv <vr>h m 


















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


. .. -a-MtMip- . 

Nr. 1768418 / 9869 / 

Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL 
Str. Bascovnr. 8-12, sector 5 


Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
Şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Lacul Bucura nr. 60, sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768418/30.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9869/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Lacul Bucura, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. din 

11.03.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

j emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 29m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Buturugilor, prin carosabilul str. Lacul 
Bucura, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTĂ 
Simo 



întocmit: 

Exp. Romana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr" 1768428 / 9870 / 2 ^ 0 

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
bd. Geniului (subtraversare) şi pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa 
bd. Geniului nr. 46-48, sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768426/30.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9870/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
bd. Geniului (subtraversare) şi pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa 
bd. Geniului nr. 46-48, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. 
din 04.10.2018. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificam nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 316m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul bd. Geniului, prin subtraversare, până la 
aproximativ 15m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii şi pe aleile de 
acces aferente imobilului. 

■ în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă ce 
se subtraverseazâ (nu se afectează). 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se ex ecută lucrări de defrişare sau 

toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcfia de Mediu 



Nr. 1768429 / 9871 / 




Către: SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Splaiul Independenţei nr. 2, sector 5, Bucureşti 




Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768429/30.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9871/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Splaiul Independenţei, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
din 22.02.2019. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificam nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 49,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Dr. Dumitru Răuceanu intersecţie cu 

Splaiul Independenţei, prin carosabilul Splaiului Independenţei, până la aproximativ 

Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de Im-I.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condlpi de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având In vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
ai execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/aiveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de_ defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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JS. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

flgQjlt 1 Direcţia de Mediu 
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Nr. 1768440 / 9872 / 


Către: SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Prelungirea Ghencea nr. 245 A şi pe drum de servitute cu IE 230101, sector 6, 
Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768440/30.08.2019 şi ia Direcţia 
de Mediu cu nr. 9872/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Prelungirea 
Ghencea şi pe drum de sen/itute cu IE 230101, sector 6", conform documentaţiei depuse 
(C.U. r din 08.03.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. 9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 70m, astfel: 

• din conducta existentă în Prelungirea Ghencea, prin subtraversare, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii şi pe drumul de 
acces al imobilului (drum de pământ). 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şl 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1768439 / 9873 / 25. OCT 2019 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6 

Spre ştiin(ă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Dumitru Vasilenr. 26 A, sector 5, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768439/30.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9873/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Dumitru Vasile, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. — j din 

06.12.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea iNouiicarii nr. 

i emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 13,8m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Dumitru Vasile în dreptul imobilului cu nr. 

28, prin carosabilul str. Dumitru Vasile, până la aproximativ 4m faţă de limita din 

partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane . Condlpl de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rânirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat 
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după 
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metariatului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”, Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, iit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrărl de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 


OP A 
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Nr. 1768434 / 9875 / 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

2J0TOCI2019 


Către: SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Semănătorului nr. 4, sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768434/30.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9875/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Semănătorului, sector 5" conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 

21.01.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
: ) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 25m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Sergent Turturică, ia intersecţie cu str. 
Semănătorului, prin carosabilul str. Semănătorului, până la aproximativ 0,2m 
faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 




Către: SC ATF POWER DESIGN S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Executare branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi 
realizarea unui racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Pipera nr. 44, 
sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768681/30.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9876/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Executare branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi 
realizarea unui racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos . Pipera nr. 44, sector 2, 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 27.05.2019, a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. “ 3 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, In urma 
verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
execute subteran, pe o lungime de 13m branşament + 13m hidrant de incendiu + 16m 
racord, astfel: 

• branşamentul şi hidrantul de incendiu se execută din conducta existentă în 
carosabilul str. Gara Herăstrău, până la aproximativ 2,5m şi 3m faţă de limitei din 
partea stângă a proprietăţii. 

• racordul de canal se execută din conducta existentă în str. Gara Herăstrău, până la 
aproximativ 23m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului lucrării, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 

minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condlpi de amplasare . 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut câ în cazul în care este secţionat sistemul radicular ai 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm câ în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveofelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, iit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1769040 / 9908/ 




Către: SC EVAM CONSTAU SRL - prin dl. Paul Moldovan - solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 


Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe Drumul 
Gura Arieşului nr. 71, sector 3, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769040/02.09.2019 şl la Direcţia 
de Mediu cu nr. 9908/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe Drumul Gura Arieşului, 
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 01.07.2019, a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. 3 emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
295m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Arieşului, prin carosabilul 
Drumului Gura Arieşului, apoi prin drumul de servitute (drum de pământ) cu nr. 
cadastral IE 227023, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea Iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şl conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

3 rmen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1770381/10056/ ^ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nicolae 
Caramfii nr. 89, sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770381/05.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10056/06.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nicolae 
Caramfii nr. 89, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
din 14.05.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

• emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, avizul Ministerul Culturii nr. ), vă comunicăm 

că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Nicolae Caramfii, intersecţie cu 
Intrarea Poiana, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simonadmtiaa POPA 



E) ţg. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1770432/10126/ ^ 0 Ct2UlS 

Către: MD ELECTRIC PROJECT SRL 
(bd. Regiei nr. 6D, et.2, ap.Axa Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Petricani nr. 50D, sector 2, Bucureşti ” 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770432/06.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10126/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petricani 
nr. 50D, sector 2, Bucureşti ", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. n 

1B.07.201 9, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

3 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor Bucureşti), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
55m, astfel: 

• Realizare branşament electric din CS-1 existentă pe str. Neagotă colţ cu Petricani 
continuă pe partea numerelor pare a străzii Petricani până la un CS aflat ia limita 
din stânga a proprietăţii situate ia nr. 50D. 

• în proximitatea traseului lucrărilor există platbandă cu vegetaţie {limita trotuarului 
numerelor pare cu imobilele) 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată* în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
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radicuîar al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuîar al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având In vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastflelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectaraa celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va f* sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art,4, lit b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1770417/10131/ ZJBTDCT. Zflft — 

Către: S.C. MD ELECTRIC PROJECTS.R.L 
(Bd. Regiei nr. 6D, gt. 2) ip- AX.fi 


Spre ştiinţă: -Administraţia străzilor 

Str. Domnea Ancuţa nr.1, sector 1 


-PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea De viere reţea electrică în vederea eliberării amplasamentului din 
bd. TheodorPalladynr.51, sector3" 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770417/06.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10131/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: tt Deviere reţea electrică în vederea eliberării amplasamentului din bd. 
Theodor Pallady nr.51, sector 3" conform documentaţiei depuse (C.U. nr 
din 16.07.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Pian de 
coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, ADP sector 3), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1300m, astfel: 

• Noua reţea se va amplasa subteran, în trotuarul numerelor impare al bd. Th. 
Pallady, între strada Pericle Papahagi şi imobilul cu IE 232541 şi se va manşona la 
reţeaua existentă, în dreptul imobilului cu IE 223316 aflat pe bulevardul Theodor 
Pallady pe partea numerelor impare continuând prin trotuarul bulevardului până în 
dreptul proprietăţii aflată la nr. 51. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m. conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 
















Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în caz\ în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5. litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şl 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastileior/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se .exec ută lucrări de defriaare_aau 
ţoale tare- 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1770697/10133/ 




Către: SC ENERQCONSTRUCT SRL 

(Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Reşiţa nr.4, 
sector 4, Bucureşti” 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770697/06.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10133/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alintare cu energie electrică a imobilului din str. Reşiţa nr.4, sector 
4, Bucureşti", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. s din 04.06.2019, a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. J emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare/ 
Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Direcţia Gospodărire Locală-Serviciul Monitorizare şi Control- Servicii Spaţii Verzi sector 
4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren Tn data de 16.10.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 75m, astfel: 

• Realizare branşament electric subteran cu pozare din PTZ 1758 existent pe aleea 
Ucea pe un traseu ce străbate trotuarul aferent, continuă prin trotuarul din Str. 
Coştila, pe partea parcărilor publice, traversând str. Coştila până la imobilul aflat pe 
strada Reşiţa nr. 4, la o cutie de secţionare DS 4558 aflată pe proprietatea 
beneficiarului 

• în apropierea traseului există material dendrologic, respectiv un arbore Tn alveolă 
pe aleea Ucea, şl vegetaţie în aproprierea parcării de pe strada Coştila, vis-a-vis de 
proprietatea de la nr.4 de pe Str. Reşiţa. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, Tn dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
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altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radlcular al acestora, defrişarea arborilor In cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr, 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protectfe a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV , 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1770712/10134/ IHULLJIHH 

Către: S.C. ANUTA /. MARIAN-DAIANA S.R.L 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB, prin domnul Năstase Claudiu) 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea U. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucra re a:„ Red im ensionare branşament apă potabilă pentru ansamblul 
rezindenţial din Municipiul Bucureşti, Sector 6, Strada Zinca Golescu nr.45” 

Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P M.B. cu nr. 1770712/06.09.2019 şi ia 
Directa de Mediu cu nr. 10134/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: u Redimensionare branşament apă potabilă pentru ansamblul 
rezindenţial din Municipiul Bucureşti, Sector 6, Strada Zinca Golescu nr.45", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. din 14.05.2019, a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. ' J emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de ADPDU sector6), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în dala de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o 
lungime de lOm, astfel: 

• Branşamentul de apă va avea diametrul Dn 30 mm şi se va racorda la conducta 
publică de apă potabilă existentă pe strada Zinca Golescu până în dreptul 
imobilului situat la nr.45. 

• Noul branşament se va executa prin înlocuirea pe acelaşi traseu a 
branşamentului. 

• La limita din dreapta a proprietăţii situate la nr. 45 se află un arbore. 

Tn timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de 
axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Tn timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 
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In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” In scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate, 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
Inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şt 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice şl 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spatiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastlleior/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii §[ 

Identităţii Naţionale, având fn vedere faptul că amplasamentul se află In Parcelarea 
Grant, înscrisă pe Usta monumentelor istorice. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1770717/10135/ 




Către: E-DIstribupe Muntenia S.A. 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: H Racordare ia reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului 
rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 2, Strada Pargarilor nr.68” 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr.1770717/06.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10135/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării:, ^Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului rezidenţial 
din Municipiul Bucureşti, sector 2, Strada Pargarilor nr.68” conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. ' 26.07.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 58m, 
astfel: 

• Din postul de transformare PT 903 aflat pe strada Pârgarilor traseul lucrărilor 
continuă pe partea numerelor pare a străzii până la imobilul situat la nr. 68. 

Lucrarea se execută pe un traseu care străbate trotuarul, în acesta aflându-se 
arbori plantaţi în alveole. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8S91/1997 Raţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicuiar al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată'* în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicuiar al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şl conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandeior/pastilelor/alveotelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, litb 

Menţionăm că în baza acestui aviz pu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1772668/10476 / 24'OCl 2019 

Către : SC ENNERGIES CONS 
(Str. Puţul cu Tei nr.53) 


Spre ştiinţă: -ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

-Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
Bulevardul Dinicu Golescu nr.38 


Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energergie electrică Galerie Comerdală-parter corp 
C3, situat pe stşs* Bucureşti- T ârgovişte nr.50, sector 1, Bucureşti” 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772668/13.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10476/16.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energergie electrică Galerie Comerdală-parter corp 
C3, situat pe so$» i Bucureşti-Tărgovişte nr.50, sector 1, Bucureşti", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. 1 din 14.05.2019, a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. > emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor Bucureşti, ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data del 5.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 60m, astfel: 

• Lucrarea se va realiza prin două racorduri subterane care se vor manşona în 
trotuarul şoselei Odăi, pe partea numerelor impare, cu subtraversarea carosabilului 
perpendicular pe imobilul beneficiarului, nr. 50 Corp C3 din Şoseaua Bucureşti- 
Tărgovişte. 

• Pe trotuarul numerelor impare a şoselei Odăi, în proximitatea manşonării celor 
două racorduri există un arbore cu înălţimea de lOm, multitulpinal. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
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distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi in limpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
detonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespeclarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, litb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezefyfijf pufz este valabil numa[ însoîit de avizul C.N.A.I.Rf Compania 
Naţională de A dministrare a Infrastructurii Rutiere) 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona -Maria n a POPA 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1774184 /10671 / 25 OCT. 2019 

Către: SC FLORENTINA TRANS SRL - prin dl. Cătălin Tertlu- solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spatii Verzi 
şi Parcuri - Str Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str Petre Ispirescu nr 109 A, sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774184/18.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10671/19.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str Petre Ispirescu nr 109 A, sector 5", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. j din 04.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor şi ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data 
de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 265m, 
astfel: 

• din PT 3512 existent în vecinătatea blocutui P 64 din str. Dornească nr. 2, prin 
trotuarul de acces al blocului P 64, continuă prin trotuarul nr. pare al str. 
Domeasca, subtraversează str. Petre Ispirescu, continuă prin trotuarul nr. pare al 
str. Petre Ispirescu, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor din 
vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condlpl de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că In cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
ai execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5 , litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi’ 1 . Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform HC.G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sa u 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



O 

O 



- solicită ridicarea 


Nr. 1737113,1776013 / 4336,10937 / ^ 2019 

Către: SC APA NOVA SA - prin d-na 
exemplarului de la registratura PMB 

Referitor la lucrarea: Realizarea unui foraj de mare adâncime pentru captarea apei din 
subteran în bd. Dimitrie Pompeiu nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1737113/16.05.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 4336/17.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1776013/25.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10937/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul 
de specialitate privind executarea lucrării: „Realizarea unui foraj de mare adâncime pentru 
captarea apei din subteran în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 19, sector 2", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , cu prelungirea valabilităţii până la data de 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Decizia Etapei de încadrare nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz Gospodărire a Apelor, emis de Apele 
Române), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 50m, astfel: 

• se execută un foraj hidrogeologic <H=210m) cu caracter de explorare-exploatare în 
incinta staţie de pompare Nord din Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 19. 

• în vecinătatea lucrării şi amplasamentului nu există arbori plantaţi, există iarbă. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are tşn»££ude valabilitate 1 an de la data emiterii. 

^SciPUiir' 

DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Mariana PO. 


X.-24.10.201 £r- prej 



întocmit: 

.Rpxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1749491,1769343 / 6244,9953 / 29. OCT. 2019 

Către: Deck Computers International SRL- prin d-na 


solicită 


ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: „Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Thomas 
Masaryk nr. , sector 2, Bucureşti” 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749491/26.06.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 6244/27.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1769343/03.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9953/04.09.2019, prin care solicitaţi avizul 
de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situat pe str. 
Thomas Masaryk nr. 11, sector 2, Bucureşti", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 


, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 


nr. 


individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15m, astfel: 

• Realizare branşament subteran energie electrică pentru imobilului situat în str. Thomas 

Masaryk nr. 11, prin manşonare în trotuarul numerelor pare, subtraversând 
carosabilul şi trotuarul adiacent imobilului alimentat, până la noul PT amplasat în 
incinta imobilului alimentat. 

• Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau 

arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, iit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1755817,1770307 / 7129,10058 / 7£t OCŢ ^ 

Către: D-na 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe 
str. Sălăjeni nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755817/17.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7129/18.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1770307/05.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10058/06.09.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de energie 
electrică pentru imobilul situat pe str. Sălăjeni nr. 22 , sector 1 ", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 2m, astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul str. Sălăjeni, în dreptul imobilului cu nr. 22, prin 

trotuarul str. Sălăjeni, până la limita din partea stângă a proprietăţii 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de Im-I.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată’ 1 în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 


Bd Regina EHsabeta nr 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, România 


l45vl 4ll 



















Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice, şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea piatbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucră ri de defrişare sau 

toaletare. s 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1764969/9419; 1782586/11579; 1784240/11868/ y Q nn 

^ ocrrn 

CĂTRE 

S.C. ANTOPRESTACTIV S.R.L. 
B-dul Ghencea nr. 24, Bl. C 88 B, sector 6 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor 

Str. Domniţa Ancuţa nr.l, sector 1 


Referitor la lucrarea: Lucrare structurală de interconectare pentru optimizarea funcţionalităţii 
sistemului MP pe B-dul Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie şi Calea Rahovei, sector 3, 
Bucureşti 


Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764969/20.08.2019 şi Ia Direcţia de 
Mediu cu nr. 9419/21.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 
1782586/14.10.2019, 1784240/18.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11579/15.10.2019, 
11868/21.10.2019 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Lucrare 
structurală de interconectare pentru optimizarea fimcţionalităţii sistemului MP pe B-dul Tudor 
Vladimirescu, Calea 13 Septembrie şi Calea Rahovei, sector 5, Bucureşti", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. din 22.01.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de 

coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 10.10.2019, s-a constatat că săpătura se execută în carosabil, limitrof 
trotuarului care nu prezintă plantaţie de aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate, la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului 
la starea iniţială. 

Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele care au stat la 
baza instrumentării solicitării, iar pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 





















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1765739/9455 29. OCT. 2019 

CĂ TR E 

E- Distribuţie Muntenia S.A. prin S.C. Best Electroproiect S.R.L. 

Str. Justiţiei nr. 58-60, ap. 4, sector 4 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 

B-dul Poligrafiei nr. 4 , sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament electric subteran pentru racordare la reţeaua 
electrică de distribuţie a ansamblului rezidenţial pe strada Avionului nr. 34, sector 1 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765739/21.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9455/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament electric subteran pentru racordare la reţeaua electrică de 
distribuţie a ansamblului rezidenţial pe strada Avionului nr. 34, sector 1", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. ' din 04.07.2019, a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. 10.07.2019 emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de 
reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
17.10.2019, s-a constatat că săpătura se execută în trotuar pe o lungime de aproximativ 
3 5 ml, trotuar fără plantaţie de aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate, la finalizarea lucrării având 
obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele care au 
stat la baza instrumentării solicitării, iar pentru orice modificare apărută ulterior emiterii 
prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei 
lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direc(ia de Mediu 



Nr. 1765738/9457 OCf. 2019 

CĂ TR E 

E- Distribuţie Muntenia S.A. prin S.C. Best Electroproiect S.R.L. 

Str. Justiţiei nr. 58-60, ap. 4, sector 4 

Spre ştiinţă: 

ADP Sector 1 

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament energie electrică pe strada Petru Maior nr. 8, sector 
1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765738/21.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9457/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Executare branşament reţea electrică în vederea alimentării cu 
energie electrică a imobilului situat pe str. Petru Maior nr. 8, sector 1", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. din 26.06.2019, a planurilor anexate 

şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. i emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele 
edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.10.2019, s-a 
constatat că săpătura se execută în trotuar pe o lungime de aproximativ 20ml , trotuar fără 
plantaţie de aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate, Ia finalizarea lucrării având 
obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele care au 
stat la baza instrumentării solicitării, iar pentru orice modificare apărută ulterior emiterii 
prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei 
lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1765899/9522; 1785580/12006 2 <]riJ Cl. W$ 



CĂTRE 

S.C. ANTOPRESTACTIV S.R.L. 

B-duI Ghencea nr. 24, Bl. C 88 B, sector 6 

Spre ştiinţă: 

- Administraţia străzilor 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

-Administraţia Domeniului Public Sector 1 

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Dezafectare conducte şi branşamente OL, joasă presiune şi realizare 
branşamente noi din conducta existentă medie presiune de pe B-dul Aviatorilor, între str. 
Muzeul Zambaccian - B-dul Mircea Eliade, sector 1 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765899/22.08.2019 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr. 9522/23.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată 
la P.M.B. cu nr. 1785580/23.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
12006/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Dezafectare conducte şi branşamente OL, joasă presiune şi realizare branşamente noi 
din conducta existentă medie presiune de pe B-dul Aviatorilor, între str. Muzeul Zambaccian - B- 
dul Mircea Eliade, sector 1 ", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. i din 

09.08.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de 
coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2019, s-a constatat că lucrarea se 
execută în carosabil/trotuar, pe care există plantaţie de aliniament, fără afectarea 
vegetaţiei existente în pastilele aliniamentului de arbori din vecinătatea 
branşamentelor. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din pastilele aliniamentului aferente 
branşamentelor, în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor care se vor executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren, de l,5-2,5m faţă de 
arbori, se interzice depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului 



fu n, 




ram 
















arborilor şi/sau rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “ modelată ” în scopul 
menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei se 
secţionează sistemul radicular al arborelui/arborilor (stânga-dreapta branşament), se 
va solicita punctual, în regim de urgenţă, emiterea unui aviz de specialitate pentru 
defrişarea arborelui/arborilor în cauză. Vă facem cunoscut că în cazul în care această 
distanţă nu se poate respecta nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse 
la condiţii meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (6 luni de la 
finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori din aliniamentele 
aflate în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora . 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei 
lucrărilor menţionate. 

Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele 
care au stat la baza instrumentării solicitării, iar pentru orice modificare apărută 
ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte 
de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi 
sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit. b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1765895/9523 


mttii 


CĂTRE 

S.C. ANTOPRESTACTIV S.R.L. 
B-dul Ghencea nr. 24, Bl. C 88 B, sector 6 


Spre ştiinţă: 

- Administraţia străzilor 

Str. Domniţa Ancuţa nr.l, sector 1 

- Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale) 

Bulevardul Dinicu Golescu 38, sector 1 

- Regia Naţională a Pădurilor Romsilva 

Strada Petricani nr. 9 A, sector 2 

Referitor la lucrarea: Lucrare structurală de sectorizare reţea întregire sistem distribuţie Şos. 
Odei şi Aleea Teişani, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765895/22.08.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 9523/23.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Lucrare structurală de sectorizare reţea întregire sistem distribuţie Şos. Odei şi Aleea Teişani, 
sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 11.03.2019, a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), 
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2019, s-a constatat că 
săpătura se execută în carosabil şi trotuar fără plantaţie de aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate, la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului 
la starea iniţială. 

Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele care au stat la 
b aza instrumentării solicitării, iar pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




















o 


o 



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1769014/9909/ 29. OCT 2019 

Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL — prin dl. — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
drumul de acces adiacent imobilelor cu IE 200335, IE 200332, IE 201918, IE 203166, 
pe terenul cu IE 203167 şi pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa 
bd. Timişoara nr. , sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769014/01.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9909/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
drumul de acces adiacent imobilelor cu IE 200335, IE 200332, IE 201918, IE 203166, pe 
terenul cu IE 203167 şi pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa bd. Timişoara nr. 
101 T, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de ADPDU 
sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 537m, astfel: 

• din conducta existentă în drumul de servitute, în dreptul imobilului cu IE 215031, 
pe drumul de acces adiacent imobilelor cu IE 200335, IE 200332, IE 201918, IE 
203166, va avea CT în dreptul imobilului cu IE 203167 şi o ramificaţie pe terenul 
cu IE 203167, IE 203175 şi va avea CT în dreptul scării 1. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 


Bd. Regina Efisabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5 Bucureşti, România 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV ; 




n 


75.QCT.WB 


Red :P.R,/3ex,-24.10,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http //www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_niediu/avize_art)orijn_consultare/avize_art)orijn_consultare.php , pe data de 


rw Rpoma nr 47 md metal 050013 sector S Bucureşti România 










PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1 768945 / 991 3 / * 9- O CI 2019 

Către: Dl. 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Cerceluş 
nr. , sector 3, Bucureşti" 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768945/02.09.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 9913/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Cerceluş nr. 30, sector 3, 
Bucureşti", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. • a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 3, avizul Ministerului Culturii nr. 

), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• Extindere reţea electrică din LEA Cerceluş situat în dreptul imobilului cu nr. 32, 
continuă pe un traseu ce străbate trotuarul numerelor pare ai str. Cerceluş, până la 
noul BMPT montat în incinta imobilului de pe str. Cerceluş nr. 30. 

• Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau 
arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrăr i de defrişare sau toaletare. 

Prezentul avi 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1768759/9914/ 29. OCT. 2019” 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 

Referitor la lucrarea: „Extindere branşament de apă potabilă la imobilul din 
str. dr. Nicolae Vicol nr. , sector 5, Bucureşti" 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768759/02.09.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 9914/03.09.2019. prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere branşament de apă potabilă la imobilul din str. dr. Nicolae Vicol nr. 9, 
sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. . a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 5, Aviz Ministerul Culturii nr. ). 

vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat 
că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 29m, astfel: 

• Branşament de apă potabilă, cu legătură la reţeaua publică de apă potabilă Dn lOOmm 
existentă pe str. Dr. Nicolae Vicol, pe un traseu care subtraversează parţial carosabilul 
şi trotuarul străzii, până la căminul pozat în incinta imobilului situat la nr. 9. 

• Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau 
arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se ex e cută lucrări de defrişare sau toaletare . 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1769395/9956/ 2R OCT 2019 
Către: DL 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: „Realizare branşament de apă şi racord canalizare pentru imobilul 
situat în str. Axinte Uricariu nr. , sector 1” 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769395/03.09.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 9956/04.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Realizare branşament de apă şi racord canalizare pentru imobilul situat m str. Axinte 
Uricariu nr. 11, sector V, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de re(ele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), va comunicam >. m 
urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat ca lucrarea se va 

executa subteran, astfel: 

. Branşamentul de apă se va avea o lungime de 9m şi se va racorda la conducta p 
de apă potabilă aflată pe str. Axinte Uricariu, până în dreptul imobilului situat la nr. 11. ^ 

. Racordul de canalizare va avea o lungime de 7m şi va colecta şi evacua apele uzate m 
reţeaua publică de canalizare existentă pe str. Axinte Uricariu. 

. Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti, 

lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt. . . 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 pnvin 
Normele de protecţie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, va facem cunoscut 

avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiala. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 

spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în beza acestui aviz nt, se execută lucrări de defrişare sau ţoa tojaie. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTOR E 
Simona-Maria 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1769925 / 9987 / O CI 2019 

Către: SC GINICON SRL - Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2 

Referitor la lucrarea; „Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe str Ion 
Porumbăceanu şi str Ricinului nr , sector 2, Bucureşti” 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769925/04.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9987/05.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe str Ion 
Porumbăceanu şi str Ricinului, sector 2, Bucureşti", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 2, aviz Primăria Sectorului 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 42,7m, astfel: 

• Extindere conductă gaze naturale GN RP PE 100SDR 11 Dn 125mm, din 
conducta existentă pe strada Ion Porumbăceanu, unde are punct de conexiune, 
conducta va fi montată subteran prin carosabilul str. Ricinului până în dreptul 
imobilului cu nr. 94, str. Ricinului. 

• în proximitatea traseului lucrărilor se află o pastilă cu gard viu. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defriş are sau 
toaletare . 

Prezentul ayi^f^ ţermen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EX0UTIV^k 

Simona-Mari întocmit: 



Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1770426/10123/ OCUO19 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ion 
Vladnr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770426/0 £09.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 10123/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ion Vlad 
nr. 3-5, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de lOm, astfel: 

• Realizare branşament din PE100 SDR11 Dn32mm, din conducta existentă pe 
strada Vlad lori, subtraversând carosabilul până aprox. 23m faţă de limita din 
stânga a proprietăţii 

• Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau 
arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială^ 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrăr i de defrişare sau 


toaletare . 

Prezentu 
DIRECTOR E 
Simona-Maria §a 



rmen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit: 

Exfj^Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1770445/10125/ 29. Oft 2019 

Către: E-Distribuţie Muntenia - prin 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: „Branşament electric pentru imobilul situat în strada Grigore Moisil 
nr. , sector 2, Bucureşti” 


O 


O 






Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770445/06.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10125/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situat în strada Grigore Moisil nr. 
28-30, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 30m, astfel: 

• Din cutia de secţionare tip DS4522/2 amplasată pe str. Grigore Moisil, vis-a-vis de 
proprietatea dezvoltatorului, subtraversează str. Grigore Moisil şi continuă prin 
trotuarul numerelor pare al străzii, până la noul FDCP proiectat la limita din stânga 
a imobilului situat la nr. 28-30. 

• în apropierea traseului există vegetaţie în aliniament stradal precum şi o platbandă 
verde în vecinătate. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b, 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1770427/10129/ 

Către : MD ELECTRIC PROJECT SRL - prin dl. 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. 
Cărăuşilor nr. , sector 2, Bucureşti 




Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770427/06.09.2019 şi ta 
Direcţia de Mediu cu nr. 10129/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Cărăuşilor 
nr.21-23, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de 
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 270m, 
astfel: 

• Din PT 2867 aflat pe trotuarul numerelor pare al aleii Cislău, continuă prin trotuarul 
numerelor impare al str. Fântânica, subtraversează str. Cărăuşilor şi străbate 
trotuarul numerelor impare până la noul BMPT amplasat în incinta imobilului, la 
limita din stânga a proprietăţii de la nr. 21-23. 

• în apropierea traseului există vegetaţie în spaţiile verzi ale blocurilor din vecinătatea 
traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de Im—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Exp . Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1771219/10326/ OCUÎIIS 

Către: SC EVAM CONSTAL SRL - prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petre S. 
Aurelian nr. , sector 1, Bucureşti 


O 

O 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771219/10.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10326/11.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petre S. 
Aurelian nr. 23, sector V\ conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Petre S. Aurelian, perpendicular, până la 

aproximativ lOm faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din dreptul imobilului. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condipi de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIREC 7 
Simona 



întocmit: 

i RAŞCA 



25. OCT 2019 


Red:P.RV3ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe srie-uF PMB 

http://www.pmb.ro/institutij/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbon in consultare/avize^arbori_in_cons uitare php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





II DCI 2015 


Nr. 1771342/10327/ 

Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Drumul Cheile Turzii nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771342/10.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10327/11.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Drumul Cheile Turzii nr. 169, sector 4", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. . a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale a|e 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 115m, astfel: 

• se manşonează în cablul existent pe şos. Olteniţei pe parte nr. pare, continuă prin 
trotuarul' nr. pare al şos. Olteniţei, apoi prin trotuarul nr. jmpare al Drumului Cheile 
Turzii, până la aproximativ 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament pe şos. Olteniţei. ^ 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 

Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 

manevrarea utilajelor din dotare. ^ . .. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată în scopul menţinem 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 

meteo nefavorabile. . . . _ 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. -— 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



25. OCT 2019 


Red:P.R/3ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1771566/10368/ 2 9, GCT 2013 

Către: DL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament electric subteran în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Aldeni nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771566/11.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10368/12.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament electric subteran în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Aldeni nr. 51, sector V, conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 29m, 
astfel: 

• din cablul existent în trotuarul nr. impare al str. Aldeni la intersecţie cu bd. Petrila, 
prin carosabilul nr. impare al str. Aldeni, până la limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului lucrării, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 

minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera ’h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi 4 '. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm câ în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Simona-i 


OPA 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



25. OCT 2018 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1771591 /10369/ 2019 

Către: SC ENERCONSTRUCT SRL 

Str. Caraiman nr. 63, sector 1 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Domei 
nr. , sector 1, Bucureşti 


o 

o 


o 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771591/11.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10369/12.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Domei 
nr. 79-81, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că lucrarea 
se va executa subteran, pe o lungime de 245m, astfel: 

• din PT 1012 existent în spaţiu verde bloc din Calea Griviţei nr. 403, prin spaţiu 
verde bloc din Calea Griviţei nr. 403, apoi prin trotuarul aleii din spatele blocurilor 
din Calea Griviţei nr. 403 şi 401, prin trotuarul nr. impare al str. Dornei, până la 
limita din partea stângă a proprietăţii şi pe proprietate până la noul PT proiectat. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor de pe 
traseului lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazuî în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandeior/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
Eucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



25.0CT20W 


Red :P.R./4ex,-24 10,2019 - prezenM aviz a fost posiaţ pe sHe-uJ FMS 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1 772255 / 1 0435 / OCT. 2019 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dreptăţii 
nr , sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772255/12.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10435/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str Dreptăţii nr 
, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 120m, astfel: 

• din cutia de secţionare existentă în str. Dreptăţii nr. 133, prin trotuarul nr. impare al 
str. Dreptăţii, subtraversează str. Dreptăţii, continuă prin trotuarul nr. pare al 
str. Dreptăţii, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă şi pastile din vecinătatea traseului 
lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suport ea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit: 

Exp. Roxana RARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr 1772262 /10436 / 

Către: SC ATf POWER DESIGN S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Traian 
nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. t înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772262/12.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10436/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Traian 
nr. 131, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 115m, astfel: 

• din cutia de distribuţie nouă care va înlocui cutia CD 668, din dreptul imobilului cu 
nr. 140 din str. Traian, prin trotuarul nr. pare al str. Traian, subtraversează str. 
Traian, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Traian, până la limita din partea 
dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii; să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisa reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de de f rişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şt este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit: 




25. OCT 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1772263/10437/ 


tsrBm m 


Către : SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


o 

o 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului SD3 - Salubritate şi 
Dezăpezire S3 SRL - punct de lucru str. Releului nr. (Splaiul Unirii FN), sector 3, 
Bucureşti 


o 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772263/12.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10437/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului SD3 - Salubritate şi 
Dezăpezire S3 SRL - punct de lucru str. Releului nr. 4 (Splaiul Unirii FN), sector 3", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate 

şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor şi PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
700m, astfel: 

• din PA 1455 existent pe str. Ilioara, prin trotuarul nr. impare al str. Ilioara, apoi prin 
trotuarul nr. impare al str. Malva, continuă prin trotuarul nr. pare al bd. Nicolae 
Grigorescu, până la noul PT montat la intersecţia bd. Nicolae Grigorescu cu Splaiul 
Unirii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate, 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelo r/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simom " *-A 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1772670/10477/ 2& OCT 2019 

Către: E-Distributie Muntenia SA 
(Bulevardul Mircea Vodă nr.30, sector 3, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: „Branşament electric pentru imobilul situat în str. Alden i, Lot 
1, casa 1, sector 1, Bucureşti” 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772670/13.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10477/16.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situat în str. Aldeni nr. 38, Lot 1, 
casa 1 ”, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. î din 1 a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 40, astfel: 

• Din LEA JT aferentă PTA7353, situată lângă gardul imobilelor de la nr.41 şi 43, 
traseul continuă prin trotuarul numerelor impare şi străbate carosabilul străzii Âldeni 
până în dreptul proprietăţii de la nr. 38, la limita din stânga. 

• în dreptul imobilelor situate la nr. 41 respectiv 43 se află o platbandă verde în care 
este plantat un arbore 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată’' în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



2 5. OCt 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1770429/10128/ 




Către: MD ELECTRIC PROJECT- prin dl. 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: „Racordare la reţeaua electrică a imobilului situat pe 
şos. Colentina nr. , sector 2, Bucureşti” 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770429/06.09.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 10128/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Racordare la reţeaua electrică a imobilului situat pe şos. Colentina nr. 489A, sector 2, 
Bucureşti", conform documentaţiei depuse {C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, 
pe o lungime de 7m, astfel: 

• Din Lea JT existent în şoseaua Colentina, pe trotuarul numerelor impare, în 
apropierea imobilului de la nr. 487, traseul străbate trotuarul nr. impare până în 
dreptul imobilului situat la nr. 489, noul BMPT fiind amplasat la limita din stânga a 
proprietăţii. 

• în proximitatea lucrărilor efectuate nu există vegetaţie sau material dendrologic ce 
poate fi afectat. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut 
avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 
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Direcţia de Mediu 



Nr 12161 / ' ? ? m im ' — = 

Completare la: 1767641/9694,7192,10365/12.09.2019 


Către: DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ 
Direcţia Urmărire Lucrări Mari Infrastructură 

prin TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREŞTI 

Str. Baba Novac nr. 9, sector 3 

Spre ştiinţă: Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti 

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 8 B, sector 1 


Referitor la lucrarea: Eliberare de amplasament (defrişări arbori, devieri şi reamplasări 
reţele edilitare, sistematizare la sol şi evacuare ape pluviale) în vederea construirii 
Pasajului D-na Ghica, sector 2, Bucureşti 


Ca urmare a Actului adiţional nr. 1 la Protocolul nr. 12360/12.09.2019, încheiat între 
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti şi Direcţia Generală Infrastructură - 
Direcţia Urmărire Lucrări Mari Infrastructură prin Trustul de Clădiri Metropolitane 
Bucureşti, înregistrat de către Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti cu 
LI0.2019 şi înregistrat de către Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti cu 
nr.C’ .10.2019, transmis şi înregistrat la Direcţia de Mediu cu nr. 12161/28.10.2019, 
avizul de specialitate emis de către Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de Mediu cu 
nr. 1767641/9694,7192,10365/12.09.2019 se modifică după cum urmează: 

Paragraful existent în avizul nr. 1767641/9694,7192,10365/12.09.2019: 

„Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în 
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 660ex. arbori 
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la 
înălţimea de Im faţă de sol şi înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de 
specie şi 168ml gard viu, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de 
utilităţi, astfel : 515 ex arbori în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, 
respectând Protocolul de plantare nr. 12360 din 12.09.2019, încheiat între ALPAB şi 
Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti şi înregistrat la Direcţia de Mediu cu n’r. 
10434/12.09.2019 şi diferenţa de 154ex. arbori în cursul anului 2020, cu obligaţia 
reprezentanţilor trustuiui/constructorului de a prezenta o anexă a prezentului protocol în 
care se vor specifica locaţiile, speciile şi caracteristicile materialului dendrologic ce 
urmează a se planta. Anexa protocolului se va prezenta la Direcţia de Mediu în cel mai 
scurt timp de la data emiterii, fără a depăşii data de finalizare a lucrărilor de construire.” 
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Se înlocuieşte conform Protocolului nr. 12360/12.09.2019 şi Actului adiţional 
nr. 1 la Protocolufnr, 12360/12.09.2019, astfel: 

"Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în 
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 660ex. arbori 
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la 
înălţimea de Im faţă de sol şi înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de 
specie şi 168ml gard viu, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de 

utilităţi, astfel: A 

- în obiectivul Parcul Tineretului se vor planta 315 arbori, pana la data de 

28.10.2019. 

- restul arborilor, în număr de 345 exemplare, urmează a fi plantaţi în cursul 
anului 2020, în locaţiile stabilite, conform prevederilor din Protocolul nr 
12360/12.09.2019 şi Actului adiţional nr. 1 la Protocolul nr. 12360/12.09.2019.” 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp . Ing Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rorrtania 2019 eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


- solicită 


Nr. 331,1972/1699558,1718548/ O Z MAI M _ 

Gătre : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - pentru 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinjă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

electrică a im °Mului situat pe Drumul Plaiul 

Direcţia , de e Medij a cu e n r r r 331Cl6l î 2^?9 St comptetată M CN documentatf 9 ^ 58/18 t 01 - 201S 

CU nr. 1718548/14.03.2019 si la nîrprHs nf iS5- CU documenta ţ |a înregistrata la P.M.B. 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării^ Alimen^ 1503 ' 20 ™' prin care 

Clasarea Notificării nr. enîhă dTÎLSta’®'®“ emoriului tehn 'c, 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare au i, rt ^ 9 ţ pantru Protec t' a Mediului 
comunicăm că, tn urma *" p )>• »ă 

lucrarea se va executa subteran, pe o lungi™ de gom astfef 12 04 ' 2019 ' s - a constatet «• 

Plaiul^âmnin^M 0 * !! rept !? f T obilului cu nr - cadastral IE 243684 pe Drumul 
laiul Campinei (drum de pământ), prin Drumul Plaiul râmnina; rL» j. 

nr. pare, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii P P partea 

ssŞSSsSeSSF» «« « 

solicitării ^zub^c^ula^^nte^d^începCTsa'execuţi lucxârilol^ "* "« 0bli9a!ia 
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială 

conforma r rt S 4fM a b e dinAnex™ n îa°H a c g'm'euÎ' vlubm» 8 specia,itate va «'sancţionată 
spaţiilor verzi de pe .ertoyMunicipiu^Bucurei 3 ° 4/2 °° 9 ' PriVi " d N ° rme,a da protep * a a 

to a letare e nll0nâm ° â aCe8,ui aviz DU se execută r.,^ „ de defrl „re 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 
DIRECTOR EXECUm 
Simona-Mariana RdiPA 

1 

hH " P rezef,tu ’ aviz a fost postat pe site-ul PMB 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

/ ' V $/ întocmit: 

i ExfrJ&ten&PARASCA 

K» “'rr ■''• /3ex -- 24 04 ' 2019 - prezemul aviz a fost postat pe site-ttl PMB 

- "• J "* l **“ l **'*'*" t ^^ . pe da* de. vjr 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


MAI 201$ 


Nr. 1134,1976/1709701,1718532 I. 


romanla2019.eu 

fitţjJb'ViRiifri' J jri^ili “X«r«"■ 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L. 

Prelungirea Ghencea nr.25, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4. sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Amiciţiei sector 1, 
Bucureşti " 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO 
CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1709701/15.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.l 134/18.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1718532/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1976/15.03.2019, cerere prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării :”Branşament de gaze naturale pe str. Amiciţiei 
sector 1, Bucureşti”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr ” 

din 24.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de 
acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. , Memoriu tehnic, 

Clasarea notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, prin 
pozarea subterană a unei conducte din PE 100 SDR11 Dn 32 mm şi lungime 5 m, precum şi 
post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de gaze naturale propus va fi racordat în 
conducta de gaze naturale Dn IlOmm existentă în carosabilul din str. Amiciţiei, iar traseul 
branşamentului propus va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului alimentat, 
la aprox 4m de limita de proprietate dreapta a acestuia. 
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2, Urmare a verificării efectuate pe teren In data de 03.04.2019 s-a constatat faptul că 
nu există vegetaţie pe traseul lucrărilor sau în proximitatea acestuia. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire 
şi în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. ” din 24.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4. lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Red:D.V.V 3ex722.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 

http7/www.Dmb.ro/institutii/Drimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 1578 /1714413/J-2.MALZ0JS# 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 

Bdul Banu Manta nr. 12, Mansarda, apt.5, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Barajul Argeş , sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST 
ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1714413/28.02.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.1578/01.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Barajul Argeş 
nr. 8, sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism .._ din 

06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare autentificat cu ’ Memoriu justificativ, Aviz Comisia Tehnică de 

Circulaţie , Aviz de traseu .. ... emis de Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Aviz Primăria Sectorului 1 Bucureşti, Clasarea notificării 
nr.24125/19.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea electrică din PT 4073 (existent pe terenul cu IE 233060) 
pe un traseu ce va străbate terenul cu IE233060, subtraverseazâ str. Barajul Argeş, va continua 
prin trotuarul nr. par, de la str. Epocii şi până în dreptul imobilului cu nr. 8, (unde se va amplasa 
noul PT) traseul canalizaţiei electrice (cca 80m) va trece prin carosabilul str. Barajul Argeş. 
Lungimea totală a traseului canalizaţiei va fi de 172m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.04.2019 s-a constatat că în 
trotuarul nr. pare din str. Barajul Argeş (de la imobilul alimentat până la str. Epocii), există 8 ex. 
Fraxinus sp.(frasin) cu diametrul de 70-80 cm, h=15m, situate în trotuarul cu lăţime de aprox 
1,0m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele: 

- în proximitatea arborilor existenţi în proximitatea traseului, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 


I rh II 


RH Rpntna nr Al mrt nnqfal ORTOIIR cpctnr S Rnnimqti România 









• in timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
acestora. 

in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Dacă in timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 985R/1678088 din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 
planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 





RedrD.V../ 3ex./23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

htt£]://www.Dmb.ro/institutii/primaria/directii/directia medjy/avize_arbori in consultare/avize^arbori in consultare.ohio 
pe data de ... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 1856/1717056/........ 

Mal 28 v 


CĂTRE, 

EAST MEDITERRANEAN COMP AN Y S.R.L. 

Strada Căpitan Juverdeanu nr.91, sector 2, Bucureşti 

în atenţia Domnului Dumitru Gheorghe 


Spre ştiinţă: 

O CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

i 1 1 i 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada 
Toamnei r l, sector 2 , Bucureşti ” 

Ca urmare a cererii depuse de EAST MEDITERRANEAN COMPANY S.R.L., înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1717056/11.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1856/12.03.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului 
din strada Toamnei nr , sector 2", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.09.2018 

emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de 
vânzare aut. cu nr. , Autorizaţie de Construire nr. ” din 14.11.2017 privind 

edificare construcţie, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Sector 2, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud 
Reţele, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom, NetCity, plan de încadrare în zonă), lucrarea 
constă în: 

• realizare branşament electric prin pozarea subterană a unui cablu JT, 3x150+95N, 
de lungime L=25m, pozat pe un traseu ce porneşte din trotuarul aferent imobilului cu nr. 39 din 
str. Ardeleni, traversasează carosabilul str. Ardeleni până la trotuarul nr. pare, va continua prin 
acest trotuar până în dreptul imobilului cu nr. 134 din str. Toamnei, la FDCP (firida de distribuţie, 
contorizare şi protecţie) ce va fi montată conform planului anexă la CU nr. Traseul se 

va realiza în domeniul public şi va avea lungimea de 25 m. Branşamentul electric se va poza în 
pământ în şanţ deschis, în profile existente, la adâncimea de 0,8m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 20.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nersspectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 




întocmit. 
Şef Serviciu Avize şi 
Daniela VOIN 



corduri 

SCU 


Red:D.V.,/ 3ex./23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hn&://www i pmb ro/institutii/primaria/directii/jCiirectla_mediu/avize arbori_in consultare/avize arbori in consultare.Eha 
pe data de ... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
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Nr. 1895/1717754/, 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A 

f 

prin 

S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L. 



Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a situată pe B-dul C-tin Brâncoveanu , sector 4, 

Bucureşti” 

9 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. 
ELECTROCONS PROIECT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1717754/12.03.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 1895/13.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea 
lucrării: ” Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a " jată 

pe B-dul C-tin Brâncoveanu nr sector 4, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

16.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Autorizaţie de Construire nr. privind executarea în regim 

de urgenţă a lucrărilor de construire pentru extindere reţea electrică în vederea alimentării cu 
energie electrică a l situată pe bulevardul C-tin Brâncoveanu nr.lA, sector 4, Aviz de 

traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4, Clasarea 

notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de 

coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- realizare branşament electric execuţia unui racord electric de medie tensiune din 
PTZ 497, existent în spatele blocului nr.5 din Şos. Olteniţei nr Traseul racordului electric 
propus are 70ml şi traversă aleea din spatele blocului nr. 5, apoi prin lateralul acestuia, straversă 
aleea de circulaţie dintre imobilul cu nr. 140 şi nr.136 din Şos. Olteniţei până la PT nou ce este 
amplasat în din B-dul Constantin Brâncoveanu, la limita de 

proprietate a acesteia, cu acces din domeniul public. Traseul este executat numai prin alei şi 
trotuare. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.04.2019 s-a constatat că traseul 
nu afectează spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar ia 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-fylăţiana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



RedrD.V.,/ 3ex./23*04.2019 - prezenţii! aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://wvAv. i ^.b.m^nstitutji/pnnrtaria/directii/dîrecţra_mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.ohn 
pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1938/1718435/ 




Către: SC DANUBIO WIND SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registatura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Racord la conducta de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Soldat Gheorghe Buciumat nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718435/13.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1938/14.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Racord la conducta de canalizare pentru imobilul situat pe str. Soldat 
Gheorghe Buciumat nr. 26-28, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de lOm, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul Intrării Gheorghe Buciumat, subteran, 
perpendicular, până la aproximativ 28m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 


toaletare . 

Prezentul aviz are termen de vale 


1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariaria POl 






r 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Red :P.R./3ex.-23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directla_mediu/avizfi_arboriJn_consuttare/avlze_arboriJn_consultare.php , pe dsta do 
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ExpsRoxana PARASCA 


% 



I 


Bd Reoina EKsabeta nr 47 cod oostaJ 050013. sector 5. Bucureşti. România 















c? 





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



— n-wLm 


Nr. 1969/1718516/ 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL - prin 
exemplarului de la registratura PMB 


- solicită ridicarea 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Jandarmeriei nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718516/14.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1969/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Jandarmeriei nr. 3 F, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţşle edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm 
ck^TfTţfnna verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se 
v^i executa pe o lungime de 134m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Jandarmeriei din dreptul drumului 

de servitute, prin drumul de servitufe, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din 

partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşa re nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Si 



întocmit; 

PARASCA 



Red P R73ex -23 04.2019 - prezentul aviz a Tost postat pe sîte-uF PME 

http://www.pmb. ro/institutu/pnmana/directii/directia_medru/avtze_arborijn_con$ultare/avize_arborîJn_consuFtare.php . pe data de .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rgmoQlagnaeu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


_ \l L i»iAl. ^ __ 

Nr. 1971/1718796/ 

Către: SC DOMUS SYSTEMS SRL - prin - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor ia lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Baia de Aramă 
nr. , sector 2, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718796/14.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1971/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Baia de Aramă nr. 1, 
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de lOm, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Baia de Aramă, subteran, perpendicular, 

până la aproximativ 34m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente la limita de proprietate, din domeniul public, în 

vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat ai 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

(O 


întocmit: 
Exp. Roxana 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

F*t«*npo ftomy*» kj Contaj thM tucfwn» 


Nr. 1974/1718780/ 

Către: SC GINICON SRL 




Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Busolei 
nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718780/14.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1974/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Busolei 
nr. 14, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o 
lungime de 9m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Busolei, perpendicular, până 
la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaietare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIVsf&Wdk 
Simona-Mariana POP** 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

V kiv'ni .J 


Nr. 2114/1719769/ 


G L MAL 2019 


Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL - prin - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP), pe 
str. Oaşului (între imobilul cu nr. 65 de pe str. Oaşului si str. Nazarcea), str. Oaşului (între 
str. Nazarcea şi imobilul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str. Retortei (între str. Oaşului 

O şi imobilul cu IE 223961) cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11, 
sector 1, Bucureşti 




O 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719769/19.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2114/30.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP), pe 
str. Oaşului (între imobilul cu nr. 65 de pe str. Oaşului si str. Nazarcea), str. Oaşului (între 
str. Nazarcea şi imobilul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str. Retortei (între str. Oaşului şi 
imobilul cu IE 223961) cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11, sector 1", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele, aviz de traseu emis de ADP 
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 1984m, astfel: 

• conductele proiectate PE 100 SDR 11 Dn 125mm, Dn 90mm pe str. Oaşului (între 
imobilul cu nr. 65 de pe str. Oaşului si str. Nazarcea), str. Oaşului (între str. Nazarcea 
şi imobilul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str. Retortei (între str. Oaşului şi imobilul 
cu IE 223961), se vor lega la conductele: PE Dn 125mm RP existentă pe str. 
Vertişoara (PCI), PE Dn IlOmm RP existentă pe str. Costeşti (PC2), PE Dn 125mm 
RP existentă pe str. Grohotişului (PC3), OL 4 RP existentă pe str. Harghita (PC4), 
OL 4 RP existentă pe str. Dârza (PC5), PE Dn 125mm RP existentă pe str. Oaşului 
(PC6)* PE Dn 125mm RP existentă pe str. Nezarcea (PC 7 şi PC8), şi va avea cap 
terminal în dreptul imobilului cu nr. 169 de pe bd. Bucureştii Noi. 

• branşamentele (141, conform planului de coordonare reţele edilitare şi memoriului 
tehnic) existente se vor înlocui şi se vor cupla la conductele noi. 

• lucrările se execută subteran, în carosabil si trotuar. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării. 
Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta 

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare şi anume 
că în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 


RH Ronina Fltţahnto nr 47 mrl nn^tal OSDOI'I wfnr^ Riinirp^H Rnmânia 










distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fî sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIR 

Sitr 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 2189/1721115/ 


aPW w 9 


CĂTRE, 

S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A 
prin 

S.C. BESTELECTRO PROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Branşament energie electrică pentru imobilul situat în str. 
Piatra Morii sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. 
BESTELECTRO PROIECT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1721115/21.03.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.2189/22.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea 
lucrării: " Branşament energie electrică pentru imobilul situat în str. Piatra Morii nr , sector 1, 
Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

28.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. Aviz tehnic de racordare nr. 

şi Fişa de soluţie nr. emise de E-distribuţie 

Muntenia, Aviz de traseu nr 

/11.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize 
individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- realizare branşament electric prin montarea unui cablu tip 3x10+6C, pe un traseu de 
6 m pe domeniul public. Branşamentul electric propus va fi alimentat din LEA existentă pe stâlpul 
montat în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 24 din str. Piatra Morii, prin trotuar, până la BMPT 
ce va fi montat în incinta imobilului alimnentat. Cablul va fi pozat în pământ, la adîncimea de 0,9m 
în trotuar. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că 
lucrările nu afectează spaţii verzi, arbori sau arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaietare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iii b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PFBMĂFBA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


O 2. MAI 208 


iDmanta2019.eu 


Nr. 11429,1937/1684202,1718433/. 


CĂTRE, 

S.C. DANUBIO WINDS.R.L. 

prin 

S.C. EDIL PROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULU11 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament de apă potabilă şi racord canalizare pentru 
imobilul din str. Sld. Gheorghe Buciumat i , sector 1" 

Ca urmare a cererii depusă de S.C. DANUBIO WIND S.R.L. prin S.C. EDIL 
PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1684202/26.11.2018 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr.11429/27.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1718433/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu nr. 1937/14.03.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: " Branşament de apă potabilă şi racord 
canalizare pentru imobilul din str. Sld. Gheorghe Buciumat , sector 1 ”, vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
nr. din 16.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis 

de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de 

Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” S.A., avize individuale emise de deţinătorii 
reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity 
Telecom, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă nou, din PEID cu De 40 mm şi 
lungimea de 9m, care se va racorda la reţeaua publică de apă (PEID De 125mm) 
existentă în carosabilul din str. Sld. Ghe. Buciumat. Traseul branşamentului propus va 
traversa carosabilul până la căminul de branşament ce va fi montat în incinta imobilului, 
aproape de limita de proprietate. 

■ realizare racord de canalizare din tuburi PVC 250 mm şi lungime 12 m, din 
căminul de racord ce va fi amplasat în incinta imobilului, la limita de proprietate a acestuia 
până la reţeaua de canalizare publică (din PVC Dn 315 mm) existentă în carosabilul din 
str. Sld. Ghe. Buciumat, cu legătură prin intermediul căminului existent în carosabil. 
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2 . Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat 
că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare , iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatu! 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINE 0 '"' 11 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romgnia201?.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1577, 2232, 3471 /1714209,1721464 


CĂTRE 

ASOCIEREA TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD - TRIADA PRODIMPEX S.R.L. 

Strada Turturelelor nr. 11 A, sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Strada Intr. Odobeşti nr. 5-7, scetor 3, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Lucrări de reabilitare a colectoarelor principale de canalizare 
A0 fi BO, tronson B06” 

Ca urmare a cererii depusă de dumneavoastră şi înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1714209/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1577/01.03.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721464/22.03.2019 şi la Direcţia de Mediu nr. 
2232/25.03.2019 şi nr. 3471/24.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind 
executarea lucrării: ” Lucrări de reabilitare a colectoarelor principale de canalizare AO şi 
B0, tronson B06-situat în Splaiul Unirii între intersecţia cu str. Nerva Traian şi intersecţia 
cu str. Foişor”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
07.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Certificat de Urbanism din 09.08.2016, Acord de mediu 

., revizuit la data de 30.01.2013 şi la data 12.09.2018, plan de încadrare 
în zonă), lucrarea constă în : 

■ Reabilitarea colectorului principal general adiacent Râului Dâmboviţa, B0, 
tronsonul B06, tronson situat pe Splaiul Unirii între str. Nerva Traian şi str Foişorului. 

Lucrările pentru reabilitarea colectorului principal pe tronsonul B06 constau în 
refacerea interioară a conductei prin realizarea protecţiei împotriva coroziunii, reabilitare 
prin torcretare şi prin etanşare rosturi; 

Se vor realizare gropi de lansare, pentru intrarea şi ieşirea utilajelor pentru 
reabilitarea colectoarelor de apă uzată, conform planului anexă la Certificatul de 
Urbanism. Gropile de lansare, de intrare sau ieşire a utilajelor, sau orice alte săpături 
realizate în vederea reabilitării colectorului vor fi realizate exclusiv pe partea carosabilă, 
fără afectarea trotuarelor; 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat 
că pe trotuarele din proximitatea lucrărilor de reabilitare a colectorului, pe tronsonul 
menţionat, există aliniamente stradale sub formă de alveole în care sunt plantaţi arbori 
cu diametrele trunchiurilor între 30-50cm. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr,304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate, 

în timpul execuţiei lucrărilor se v-a respecta distanţa de 1,0 m fată de trunchiul 
arborilor.conform SR 8591/97 Reţele tehnico edilitare. Condiţii de amplasare. 

... , ^ , __ w de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze 

caile de acces şi fără afectarea spaţiilor verzi sau a arborilor 

Manevrarea utilajelor din dotare, parcarea, gararea şi lucrărilor de organizare de 
şantier se vor efectua fără afectarea spaţiilor verzi sau arborii din proximitatea lucrărilor. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr.107R/15153 07.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


RedrD.V../ 3exV25.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site*ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI S2^la2019.!|U 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2115/1719922/ 


o s. ron 


Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: 

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de apă potabilă pe Aleea Stănilă, sector 3, 
Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719922/19.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2115/20.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „înlocuirea reţelei publice de apă potabilă pe Aleea Stănilă, sector 3, 
conform documentaţiei depuse (C.U. din 06.06.2017, cu prelungirea 

valabilităţii până la data de 06.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea 
Notificării n . / emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
pe o lungime de 220m, astfel: 

• pe aceaşi traseu cu cel existent, prin foraj orizontal, din conducta existentă în 
carosabilul str. Rotundă, la aproximativ 14m faţă de limita bordurii din partea dreaptă 
a scuarului verde/părculeţ, prin carosabilul str. Rotundă, spaţiu verde bl. H8 din 
Aleea Rotundă nr. 2, spaţiu verde bl. H10 din Aleea Stănilă nr. 6,^spaţiu^verde bloc 
H7 din Aleea Stănilă nr. 5, carosabilul şi parcările Aleii Stănilă, până pe aleea 
pietonală dintre bl. H7 din Aleea Stănilă şi bl. M31 din str. Lunca Bradului nr. 6. 

• se avizează execuţia a 3 branşamente noi şi 2 hidraniţi de incendiu noi. 

• branşamentele se execută prin spaţiul verde al blocurilor, iar hidranţii în carosabil şi 
trotuar. 

• noua conducta este din PEID (polietilenă) şi se poate modela astfel încât să nu se 
afecteze materialul dendrologic din vecinătatea traseului lucrării. 

• lucrarea se face fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din vecinătatea 
traseului lucrării, deoarece este destul spaţiu între arborii din spaţiul verde al 


blocurilor. . ...... 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectăm distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 

Reţele edilitare subterane. Condipi de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 
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in cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţa de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm câ în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentruorice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
gazon, iarbă. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defri şare sau 
toaletare. - - 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI forj^nia^ngşeu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



__ U MAI. 2M - - - — 

Nr. 2118/17T995l7 

Către: SC GENERAL MPMIMPEXSRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Plutaşilor 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719951/19.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr 2118/20.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea SiX^erif de gaze naîurafe pentru imobila, situa, pe str. Plutaş 
nr. 49 sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. > 

AwnM^perv^R^e^^ediuii^ucureş^wîzele/arardurile indhiiduaie ale deţinătorilor 
Kle' SaTal “l emis de ADP sector l. av.zul Minis.eruUt, Cu turn nr 
914/S/09.07.2018), vă comunicăm că, în urma verificam efectuate pe ţ 
12 04 2019 s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungim , • 

. 'din conducta existentă în carosabilul str. Plutaşilor perpendicular, pana la 
aproximativ 0,1m faţă de limita din partea dreapta a proprietăţii. 

• fără afectarea veqetaţiei existente în platbandă. , 

n timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectă™ 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 

d^/^asare^ arborj | or din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executaManual ^sauMizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care sa nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
alfo?mSSfuml tmnchiului arborilor ş i rănirea/ruperea ramurilor arbonlor pnn 

^"Tcazu! 1 tn cL"a^ de branşam nu poate fi 'modelă' în scopul menţinerii 

distantei fată de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi s “' l0 "^' ste ™ 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 

aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. , .. . . 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarJului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 

mete ° PreciSmcă în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilorî se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
Si ve? avea obligaţia înlocui* exemplarelor uscate şi suportarea contravalon, 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora._ 

■ i*s\i 


- .44 n*rVlAf.^ 






















execu^tcSrtor me^o„a°te S,atate ' Vă fa ° em CUn0S ° Ut avbul favorabil condi f ona ‘ al 

;t f entru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz aveţi obliaatîa 
solicitam revizuim avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor * 9 * 

tarbă/gazon? 8 IZ8rea ' UCrări ' 0r aV8ţi obli 9 a î ia ada “"' terenului la starea iniţiali, 

oonfom e H e c P G^rn? 30 ^mQ nat ® 'Ym 2 ®""/' avlz de s P ec,alitate ' va « sancţionată 
te°S Montului Buc u 3 re^ar,4,7b NOrmel ® * ® da P a 

toal6tare e ni '° nam “ baza aCeS,ui aviz nu 88 ««““te lucrări da rtefri.,,. .... 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI [omanlggpw.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2158/î 720636/ 




Către: SC ELECTROTEST SRL - prin - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilelor cu adresa str. Coralilor nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1720636/20.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2158/21.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilelor cu adresa str. Coralilor nr. 93 A, 93 B, sector 1", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. i a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa pe o lungime de 145m, astfel: 

•. >din PT-ul subteran nr. 4306, existent în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 258401, 
prin trotuarul nr. impare al str. Coralilor, până la aproximativ 5m faţă de limita din 
partea stângă a proprietăţii, cu două ramificaţii spre cele două clădiri, la noile 
FDCP-uri încastrate una în clădire, fără depăşirea faţadei şi cealaltă în parapetul 
rampei de acces pietonal. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda dintre limita de proprietate şi trotuar 

(aliniament de plopi). _ . . 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţa 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 




rtCMi'i parată Punirftc+i Rnminia 


















lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, litb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se e xecuta lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




no 


întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

ftiţoarpo Bomârv» to ComU t uopor* 


Nr. 2159/1720641/ 

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - pentru - prin 

- solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Londra 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1720641/20.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2159/21.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Londra 
nr. 21, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 235m, astfel: 

• din PTS206 existent în subsolul imobilului cu nr. cadastral IE 265895 de pe 
str. Washington (colţ cu str. Praga), continuă prin trotuarul str. Praga, subtraversează 
str. Praga, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Washington, prin trotuarul nr. impare al 
str. Londra, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 

de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
"““'pJn" ZSeapâruU ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi ob.igatia 

selicităril^evUmrn ajrizuUji înam^d^ iMeperea^execut^ei^ucran or^^ 

Neresoecfarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionate 
conform H.aG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi d p 
teritoriu^M^uiTOipMu^ucureş^artA^t.b.^^ ^ ^ BrBnlW lucrări de defrişare .şau 

S2S!S ^zentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la date emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



25. APR ?0JŞ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 3583 /1732164/... .0.6-MAL-2019 


CĂTRE, 

S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A. 

B-dul Uverturii nr. 194-200, et.3, sector 6, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANA 

Intr. Av. Lt. Carânda Ghe. nr.9, sector 6, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze 
pe Drumul Ciorogârla nr.297-299, sector 6, Bucureşti" 


o 

o 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1732164/25.04.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.3583/02.05.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Extindere conductă de Q a ţe 
naturale şi branşamente de gaze pe Drumul Ciorogârla nr.297-299, sector 6 , vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.833R /1672085/ din 
08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acte de 
proprietate imobil, teren/construcţii, Acord de acces la sistemul de distribuţie gşze naturale 
nr.12435406/10.06.2018 şi nr. soluţie de acces 175431/12.04.2018 emise de Disţrigaz Sud 
Reţele, Memoriu tehnic, Autorizaţie de Construire nr. 149/04.04.2018 emisă de Primăria Sector 6 
Bucureşti, Clasarea notificării nr.23101/06.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti, Aviz nr. 223/15.03.2019 emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană’Sector 6, Aviz nr. 5858/17.04.2019 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie- PMB, Plan 
de coordonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă ^din PE100 
SDR11 Dn180mm cu L=260 m (în domeniul public şi proprietatea din Drumul Ciorogârla nr.297- 
299), care va fi racordată în conducta de distribuţie gaze naturale RP din carosabilul Drumului 
Ciorogârla, realizată din PE100, SDR11, Dn 250mm, perpendicular pe aceasta. Traseul 
conductei propuse va traversa carosabilul (drum neasfaltat) din Drumul Ciorogârla, apoi va 
pătrunde pe terenul cu IE 231833 până în dreptul blocului 2, sc.2, unde conducta propusă va 
avea cap terminal. Lucrările de execuţie a traseului de pozare subterană a conductei de gaze 
naturale propuse se vor realiza prin săpătură manuală şi pozarea conductei în şanţ deschis. 

- realizare branşamente de gaze naturale noi, din PE 100 SDR11, Dn 110 mm 
conform planului anexat la documentaţie, branşamente aferente blocurilor bl şi b2. 
Branşamentele proiectate vor fi racordate la conducta de gaze naturale, PE 100 SDR 11, Dn 125 

mm propusă Dn 180 mm. . 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.05.2019 s-a constatat ca in 
vecinătatea traseului de pozare a conductei există arbuşti plantaţi în spaţiu verde sub formă de 
platbandă amenajată. 














în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.GMB. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

“ în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale 
in jurul arborilor/arbuştilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 833R /1672085/ din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti - vizat spre 
neschimbare şi în baza planului de coordonare depus la documenţie. 

Pentru orice modificare apăruta în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 




Red:D.V.y 3ex./06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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primăria MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanla20l9.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 94, 2284 /1696091,1721119/. QJ3.MÂL 2019 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ROMTEST ELECTRONIC S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
DIRECŢIA INVESTIŢII Şl ACHIZIŢII 

Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Columbelor corespondent cu str. Mircea Vodă nr.3, sector 3, Bucureşti 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. ROMTEST 
ELECTRONIC S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1696091/08.01.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.94/09.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1721792/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2284/26.03.2019, prin care se solicită emiterea 
avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilujui 
situat pe strada Columbelor 2-8 corespondent cu str. Mircea Vodă nr.3, sector 3”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ^ din 

08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Fisa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz 

nr ; emis de Primăria Sector 3 - Direcţia Investiţii şi Achiziţii, Aviz nr. din 

13.03.2019 emis de MAI, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, 
plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică JT prin montarea subterană a două cabluri 
3x150+95N din PTZ 2522 existent în incinta • va 

continua prin incinta fără afectare clădiri, apoi va traversa str. Columbelor, va continua prin 
trotuarul nr. pare până în dreptul imobilului alimentat, la noua Cutie de siguranţă-CS şi Cutie de 
fumizare-CF, amplasate în incinta imobilului alimentat, în decupajul gardului. Lungimea traseului 
canalizaţiei electrice va fi de 50 m. Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente 

la adâncimea de 0,8 m în trotuar, în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe 
traseul canalizaţiei electrice propuse sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi sau 

arbori/arbuşti. . 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, in conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucur2R/1685331 din 

18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza planului de coordonare depus la 
prezenta documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale privind execuţia acestei lucrări. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit, b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
S^a-Manaria POPA 





Întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanig2019 : eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1893 /1717761/, 




CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 
DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ 


Referitor la lucrarea: “Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilelor situate pe Drumul Jilaveiitâ SBf, 89Q şi 89W, sector 4” 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. 
ELECTROCONS PROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1717761/12.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.1893/13.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării: " Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilelor situate pe Drumul Jilavei , sector 4", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de 

traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 4-Aparatul de specialitate, 

Autorizaţie de Construire nr. şi nr. 

emise de Primăria Sectorului 4 Bucureşti, Clasarea notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea electrică de joasă tensiune prin pozarea subterană a unui 

cablu JT tip 3x150+95N, cu lungimea de 220 m, din PTAB 4985 existent în incinta imobilului cu 
nr. cadastral . Traseul canalizaţiei electrice propuse va străbate trotuarul din Drumul 

Jilavei, va subtraversa carosabilul Drumul Jilavei şi va continua prin drumul de servitute până ia 
imobilul cu nr. 89X, la FDCP-ul ce va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului; 

- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu nr. din Drumul Jilavei 
se va prevedea extinderea reţelei electrice de joasă tensiune din PTAB 4985, prin pozarea 
subterană a unui cablul electric pe acelaşi traseu cu cablul electric propus pentru alimentarea 
imobilului din Drumul Jilavei . FDCP-ul aferent imobilului de la nr. va fi amplasat în 
incinta beneficiarului, la limita de proprietate a imobilului alimentat; 

- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu nr din Drumul Jilavei 

se va prevedea extinderea reţelei electrice de joasă tensiune din PTAB 4985, prin pozarea 
subterană a unui cablul electric pe un traseu ce va străbate trotuarul până în dreptul imobilului 
cu nr cadastral , va subtraversa carosabilul din Drumul Jilavei şi va continua prin 

drumul de servitute până la imobilul alimentat, la FDCP-ul ce va fi amplasat pe proprietatea 
acestuia. Lucrările se vor executa simultan. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.03.2019 s-a constatat că in 
trotuarul din Drumul Jilavei (pe traseul lucrărilor) nu există aliniament sau spaţii verzi afectate. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în timpul lucrărilor, executantul va respecta normativele în vigoare cu privire la 
menţionerea distanţei faţă de arbori, inclusiv SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare; 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iarja finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare şi în baza planului de coordonare depus la prezenta 
documentaţie. 


Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Manana POPA 



OM A* 1 


întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019 : eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1929 71718352/ 


O 9. MAI 2019 


CĂTRE, 

S.A. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. PETROSTAR S.A. 

B-dul Bucureşti nr.37,100520, Ploieşti, Prahova 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR SECTOR 6 

Splaiul Independenţei nr. 315-317, sector 6, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Reabilitare staţie de protecţie catodică pe strada Alizeului 
sector 6, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. PETROSTAR S.A., cerere înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1718352/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1929/14.03.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Reabilitare staţie de protecţie 
catodică pe strada Alizeului nr.9, sector 6°, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism r » din 

21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Aviz i ■ emis de Primăria Sector 6, Acord n ) emis de 

Administraţia Şcolilor Sector 6, Aviz ) emis de Administraţia Domeniul Public şi 

Dezvoltare Urbană Sector 6, Clasarea notificării ) emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Extras de carte funciară de informare pentru C î, avize 

individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, 
împuternicire) lucrarea constă în : 

- înlocuirea cabinei existente care se va monta pe acelaşi soclu; 

- executarea unei noi prize anodice aferente instalaţiei de protecţie catodică; 
realizare priză anodică (forată în adâncime, 76 m şi diametrul de 330 - 335 mm); 

- amplasarea cablului anodic, îngropat în şanţ cu dimensiunile de 2x0,6x0,8 m în 
spaţiu verde din curtea Şcolii Gimnaziale nr.168, sector 6; 

- amplasare priza de împământare: 6x0,6x0,6 m, montată îngropat în şanţ; 

- realizare 2 batale pe o suprafaţă de 12m 2 ; 

Suprafaţa afectată de lucrări va fi de 16,8 m 2 , spaţiu verde, iar suprafaţa ocupată 
temporar va fi de 47 m 2 , din care 30,2 m 2 ocupată cu organizarea de şantier. Nu există arbori în 
vecinătatea prizei anodice şi a staţiei de protecţie catodică. 

Suprafaţa afectată se va aduce la starea iniţială. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că 
lucrările se desfăşoară pe spaţiul verde existent în curtea Şcolii Gimnaziale nr.168, sector 6, în 
proximitatea limitei de proprietate spre str.Ing.Scarlat Varlav (unde există deja amplasată vechea 
staţie de protecţie catodică). Nu există arbori pe terenul afectat de lucrări. 
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In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B, nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iarja finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea de 
gazon. Zona de desfăşurare a lucrărilor va fi împrejmuită şi va fi supravegheată. 

Executantul şi beneficiarul sunt răspunzători de execuţia lucrărilor si de respectarea 
condiţiilor din prezentul aviz. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 28R/1683405 din 21,01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 
planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii si Identităţii Naţionale privind execuţia 
lucrării, ' 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit. 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania20]9.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1973 71718782/ 


09. MAI. 2019 


CĂTRE, 

S.A. ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. G1NICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Banul Nicolae 
sector 2, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718782/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1973/15.03.2019, 
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Branşament de 
gaze naturale pe str. Banul Nicolae nr , sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.01.2019 

emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de moştenitor 
nr. , Memoriu tehnic, Acord de acces nr. emis de Distrigaz 

Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Bucureşti Sector 2 - 

ADP S2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu 
lungimea de 2,5m (1,5m+1m riser) şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de 
gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dnl 10 mm, existentă în carosabilul din 
str. Banul Nicolae. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin carosabil şi 
trotuar, în dreptul limitei de proprietate dreaptă a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va 
realiza în şanţ deschis, cu lăţimea de 0.4m realizat prin săpătură manuală. Adâncimea de pozare 
va fi de 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe 
trotuarul aferent imobilului cu nr.15 din str. Banul Nicolae există platbandă de spaţiu verde cu 
lăţimea de aprox. 0,5 m, iar la 0,5 m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii există plantat 
un ex. Prunus avium L sp. (cireş) cu diametrul trunchiului de 25 cm şi h=7m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- in proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

* în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1.0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar_la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială şi refacerea 
platbandei de spaţiu verde afectată de lucrări. 

* Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul 

anexă ■ vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condiţiilor din aviz atrage anularea 
acestuia. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



D a MAI arr 


întocmit. 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICHULUI BUCUREŞTI rojrgnig20J9.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



o 9. MAI. m 


Nr. 2117/1719875/, 


CĂTRE, 

S.C. ENGIE S.R.L. 
prin 

S.C. GINICON S.R.L. 

Strada Modestiei nr.62,sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada 
Mitropolit Varlaam V sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE S.R.L. prin S.C. GINICON S.R.L., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1719875/19.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2117/20.03.2019, 
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Branşament f de gaze naturale 
pentru imobilul situat în strada Mitropolit Varlaam nr. , sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. _ din 

25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz 
nr. emis de Primarul Sectorului 1, Acord de acces nr. . 

Soluţie de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. , Memoriu tehnic, 

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Contract 

de vânzare-cumpărare aut. , Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică 

de Circulaţie - Primăria Municipiului Bucureşti, Autorizaţie de Construire 
nr> ' privind edificare imobil, avize individuale emise de deţinătorii 

reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, 
Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, din PE 100 SDR 11, Dn 32 
mm, cu lungimea de 5,5 m (4,5 m + Im reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale din OL 0=4” existentă în 
carosabilul din str. Mitropolit Varlaam. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat 
pe domeniul public şi va subtraversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu adresa 
nr. , din str. Mitropolit Varlaam, până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la 11,5 m 
de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea conductei de branşament se va 
executa prin săpătură în şanţ deschis, cu lăţimea 0,4 m şi la adâncimea de min 0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe 
trotuarul aferent imobilului alimentat există platbandă cu lăţimea de 0,5 m în care sunt plantaţi 2 
ex. Acer sp.(arţar) puieţi. 
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In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr,304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrării se vor respecta următoarele condiţii: 

- in proximitatea arborilor existenţi în spaţiul verde traversat de traseul 
branşamentului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din 
teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti r conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane . Condiţii de amplasare . 

Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea 
sau pi buşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii 

exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 
3C6St0r3 + 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toalet are. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, refacerea suprafeţei de 
plaatbandă afectată şi gazonarea acesteia. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentr u ° ric ® modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


RediD.V../ 3ex702 05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 

htlp^/www.pmb.fO/institulii/primaria/direcUi/ d irectia.mediu/avize arbori in consultare/avize arbori In consultam, nhn 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ra^icGCŢReu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



09. MAI, Xiip 


Nr. 2190/1721114/ 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 


Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 


a imobilului situat pe str. Drumeagului nr. , sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721114/21.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2190/22.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Drumeagului nr. 84-86, sector 3", conform documentaţiei depuse 


, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 


(C.U. nr. 
Notificării nr. 


de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 216m, astfel: 

• din PT 1742 existent în trotuarul str. Drumeagului la intersecţie cu str. Văilor, 
subtraversează str. Drumeagului, până în dreptul proprietăţii cu nr. cadastral IE 
211699, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Drumeagului, până la aproximativ 
2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii, noul FDCP amplasat în scara 
blocului, în nişa încastrată în zidărie, fără depăşirea faţadei. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESC" 




întocmit: 

Exp 


http://www.pmb, ro/institutii/pnmarta/direc ti i/directia_medi(jyavize_art)oriJn_consuttare/avize_arboriJn_consul1are.[ 
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PRIMĂR1A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI S2£rranic|2gi9.eu 


DIRECŢIA DE MEDIU 


09. MAI. 2013 


Nr. 2191/1721108/ 

Către: SC Best E/ectroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr.1, sector 1 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 

Referitor ia lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe Drumul Valea Doftanei nr. , sector 6, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721108/21.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2191/22.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe Drumul Valea Doftanei nr. 83 A, sector 6", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor, avizul emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate 
pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 175m, astfel: 

• din PT 4323 existent în dreptul nr. cadastral IE 204058, prin spaţiu verde, continuă 
prin trotuarul Drumului Valea Doftanei, subtraversează Drumul Valea Doftanei, apoi 
prin drumul de servitute, până la noile FDCP-uri amplasate în nişe, încastrate în 
zidărie, fără depăşirea faţadei, la intrările în bloc. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din imobilul cu nr. cadastral IE 
204058, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular af 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
iarbă/gazon. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simt “ ' ~1PA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 



(î 6. MAL 20$ 
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httpi//www.pmb.ro/institutiî/primaria/directii/directia_mediiJ/avize_artoriJn_consuttare/avtze_arbonJn_consultare.php , pe data de 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postai 050013. sector 5. Bucureşti România 



f dsTl I 














PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI BBBQSfflSgU 

DIRECŢIA DE MEDIU 


flQ mal?.!):. . — - -- — = 

Nr. 2192/1721096/ 

Căfre; SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Străuleşti 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721096/21.03.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 2192/22.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Străuleşti 
nr. 115, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, astfel: 

• se manşonează cablul existent în dreptul imobilului IE 263840, continuă prin trotuarul 
şos. Străuleşti, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii, 
postul de transformare va fi montat pe proprietate la aproximativ 8m faţă de gard. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană la limta 
de proprietate cu nr. cadastral 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

■=7 ¥ * 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



Red:P.RJ3ex.-25.04,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romgnla2019.gu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2193 /1721105/ 


oa-fflriror 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorl. Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Bulevardul Bucureştii Noi i sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST 
ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr..1721105/21.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.2193/22.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Bulevardul Bucureştii Noi , sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare autentificat sub nr. , Fişa de soluţie 

nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis 

de Consiliul Local Sector 1 - Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. 

emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică JT prin montarea subterană a două cabluri 
electrice, 3x150+95N prin trotuarul din B-dul Bucureştii Noi. Cablurile electrice se vor manşona la 
cablul existent în trotuarul din dreptul imobilului din B-dul Bucureştii Noi (cablul dintre PT 
1493 şi Nişa Bucureştii ). Din locul de manşonare, traseul canalizaţiei electrice propuse 

va străbate trotuarul nr. pare din B-dul Bucureştii Noi, va subtraversa prin foraj str. Duetului, apoi 
prin trotuar până la imobilul alimentat, la firida de distribuţie şi contorizare ce va fi montată pe 
proprietatea beneficiarului. Traseul va avea lungimea de 75 m, din care 70 m vor fi executaţi pe 
domeniul public, în trotuar. Cablurile vor fi pozate în şanţ cu lăţimea de 0,4 m, în tuburi pliabile, 
la adâncimea de 0,9 m în trotuar şi la 1,2 m la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.04.2019 s-a constatat în 
trotuarul cu lăţimea de 4,0 m aferent nr. pare din B-dul Bucureştii Noi, existenţa unui aliniament 
de spaţiu verde cu lăţimea de 1,0 m şi arbori plantaţi în acesta. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii; 

- în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicuiar 
al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 

toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv în 

baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale privind execuţia acestei lucrări. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Red:D.V. / 3exJ05.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI WgrÂ^SS^ 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2196 /1721119/. .ÎMM ZW 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şi DEZVOLTARE URBANĂ 

Intr. Av. Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Nicodim t sector 6, Bucureşti " 

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin 

— împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1721119/21.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2196/22.03.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe strada Nicodim nr. 19, sector 6", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz 

nr.149/18.02.2019 emis de Primăria Sector 6- ADPDU S6, Aviz de traseu nr. 

emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea unui cablu de joasă 
tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 210 m, din cutia de distribuţie CD 2003 
existentă în trotuarul B.dulului Timişoara, la intersecţie cu Str. Moineşti. Traseul canalizaţiei 
electrice propuse va străbate trotuarul nr. pare din str. Moineşti, va traversa str. Nicodim, apoi 
prin trotuarul nr. impare din str. Nicodim, va subtraversa str. Torcătoarelor, apoi va continua prin 
trotuar până în dreptul imobilului din str. Nicodim, la firida de distribuţie şi contorizare 

care va fi amplsată pe proprietatea beneficiarului. Cablul se va monta subteran, în trotuare, 
protejat în tub pliabil şi va fi montat în şanţ, la adâncimea de 0,9m în trotuar şi 1,2 m la 
subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că pe 
traseul canalizaţiei electrice propuse sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 

planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 

i t 


Daniela VOINESCU 


Red:D.V 7 3ex702.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe srte-ul PMB 

http://www. Dmb.ro/institutii/Dnmahaydirecti i/di rect ia mediu/a vize arbori m consultare/avize arbori in consultare.ohp 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 2454 /1723104/. 0-9,MM 2^g 

CĂTRE 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 

B-dul Banu Manta nr. 2, mansarda, apt.5, sector 1, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 5 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ 

Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Splaiul 
Independeţei i , sector 5, Bucureşti” 



Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1723104/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2454/29.03.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe Splaiul Independenţei , sector 5”, vă comunicăm 

următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 

28310.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti (prelungit până la 22.10.2019), împreună cu 
planurile anexă, Memoriu justificativ, Aviz tehnic de racordare nr. emisă de 

E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Aviz nr. emis de Primăria Sector 6 - ADPDU S6, Aviz nr. 

emis de Primăria Sector 5 - ADP S5, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Primăria 

Sectorului 5, Aviz nr emis de Primăria Sectorului 6, Aviz nr. 

emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale- Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti, 
avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, 
împuternicire) lucrarea constă în : 

- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului din Splaiul Independenţei 
nr.169 se va realiza un punct de conexiuni prefabricat suprateran, care va fi alimentat prin 
intermediul unui cablu din Staţia de transformare Cotroceni şi a unui alt cablu, din Staţia de 
Tranformare Vulcan. Traseul total al canalizaţiei electrice va avea o lungime de 5.900 m, 
aproximativ 4000m de la staţia Vulcan şi 1900m de la staţia Cotroceni. Traseul canalizaţiei 
electrice va fi: 


• de la Staţia Cotroceni - ieşirea din Staţia Cotroceni, prin trotua 
impare din str. Econom Cezarescu, subtraversarea str. Econom Ce; 
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trotuarul b-dul V.Milea până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, apoi 
subtraversare b-dul V. Milea până la trotuarul nr. Impare din Splaiul 
Independenţei şi va continua prin acesta până la str. Dr. Anastasievicî, la noul 
PC; 

* de la Staţia Vulcan - ieşirea din curtea Staţiei de transformare, apoi prin 
trotuarul nr. pare str. Samuel Vulcan, trotuar nr. impare din Calea 13 Septembrie, 
cu subtraversare str. Progresului şi apoi subtraversarea Căii 13 Septembrie în 
dreptul blocului T3, de unde se va continua prin trotuarul nr, pare până la Sos, 
Panduri, în dreptul imobilului cu nr.81-83 va subtraversa Sos. Panduri, apoi prin 
trotuarul str. Prof. Dr. Bagdasar, prin trotuarul din B-dul Eroilor, prin trotuarul din 
str. Carol Davila, apoi prin trotuarul din str. Dr. Anastasievicî până la noul PC, 
Cablurile electrice vor fi pozate în tub de protecţie D^160mm, pe pat de nisip 
la adâncimea de 0,9m în trotuar şi la 1,2-1,5 m la subtraversări, în carosabil. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.04.2019 s-a constatat că: 

- la ieşirea din staţia Cotroceni, în trotuar există un ex. Acer sp.(arţar) cu diametrul 
lOOmm şi h=15m; 

- în trotuarul nr. impare din Splaiul Independenţei există aliniament cu arbori 
plantaţi în alveole, trotuarul are lăţimea de 2,5 -3,Om; 

- trotuarul din str. Dr. Atanasievici este prevăzut cu aliniament format din arbori 
plantaţi in alveole; 

- trotuarul din B-dul Eroilor există platbandă de spaţiu verde în trotuar cu lăţimea de 
70 cm (trotuar de aprox-3,0m); 

- trotuarul din Şos. Panduri are prevăzut aliniament sub formă de platbandă 
/alveole cu arbori plantaţi în acestea. Trortuarul are lăţ de 3,0-4,0m; 

- trotuarul din Calea 13 Septembrie are aliniament cu platbandă, trotuarul având lăt 
de 2,0-3,0 m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor aflaţi în aliniamentele stradale din zona lucrărilor, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută luc rări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei sau 
alveolelor aflate în proximitatea lucrărilor. 
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 617R/1552822 din 28310.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti (prelungit 
până la 22.10.2019), împreună cu planurile anexă-vizate spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Executantul şi beneficiarul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar avizul devine nul. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana rhpa 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D,V../ 3exV02.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpV/www.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanig2019 : eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 3059 /1727595/. 




CĂTRE, 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Realizare branşament de apă potabilă pe Şos. Pantelimon, 
sector 2, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de Administraţia Domeniului Public Sector 2, înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1727595/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3059/15.04.2019, cerere prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Realizare 
branşament de apă potabilă pe Şos. Pantelimon, sector 2,” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ’ din 08.01.2019 

emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic 
definitiv nr. din 21.02.2019 emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr.'r 

emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr.< emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de apă potabilă din PEID 63x5,7mm, cu Dn 50mm şi 
lungimea 8m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 200 mm din fontă, 
existentă în carosabilul Şos. Pantelimon. Traseul conductei de branşament va subtraversa 
parţial carosabilul până lâ căminul de branşament propus ce va fi amplasat în platbanda de 
spaţiu verde existent în zona mediană a Şos. Pantelimon. Lucrările se vor executa prin foraj 
orizontal dirijat (conform avizului Administraţiei Străzilor). 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 01.05.2019 s-a constatat că 
platbanda din zona mediană a carosabilului Şos. Pantelimon are lăţimea de aprox 2,5-3,0 m şi 
este amenajată cu gazon şi arbori din specia Platanus. Arborii sunt plantaţi la distanţa 5,0 - 6,0 
m unul faţă de celălalt. De asemenea, în trotuarele aferente Şos. Pantelimon există platbandă de 
spaţiu verde cu lăţimea de 0,8m şi cu arbori din specia Platanus plantaţi în aceasta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 
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- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 m faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială şi 
refacerea suprafeţei platbandei afectate de lucrări, inclusiv gazonarea acesteia. 

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei. 

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 

Urbanism nr. 3/1 "P" din 08,01.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul 
anexă- vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul şi executantul sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi de respectarea 
condiţiilor din prezentul aviz, în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate în 
prezentul aviz, acesta devine nul, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Red:D.V.V 3ex702.05.2019 - prezenlut aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://wwiV.OTb.ro/ins titutil/pjrifTiaria/directii /directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori în consultare oho 
pe data de ..~ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 227,2621 /1697690,1724133/..... 

CĂTRE, 

S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Realizare branşament de apă potabilă pentru imobilul din Şos. 
Străuleşti r > sector 1, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1697690/14.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.227/15.01.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724133/02.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
2621/03.04.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării: " Realizare branşament de apă potabilă pentru imobilul din Şos. Străuleşti nr. , sector 
1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 20.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. RG emis de APA NOVA, Aviz emis de 

Comisia Tehnică de Circulaţie nr. Act de dezmembrare autentificat 

cu nr. şi rectificare nr. , Clasarea notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de apă potabilă cu Dn 100 mm (PEID 125x11,7 mm) şi 
lungimea 19 m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 180 mm din 
PEID, existentă în carosabilul din şos. Străuleşti. Traseul conductei de branşament va 
subtraversa prin foraj orizontal carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la 
căminul de branşament propus ce va fi amplasat pe drumul de acces. Execuţia branşamentului 
va fi realizată cu respectarea adâncimii de îngheţ, groapa de poziţie pentru cuplarea la conducta 
publică va avea dimenisiunile 1,0 x 1,2 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în 
trotuarul nr. pare din Şos Străuleşti există platbandă înierbată cu arbori (puiet) plantaţi în 
aceasta. _ 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

- în proximitatea spaţiilor verzi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic existent în acestea. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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- Este Interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

- Este interzis diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei 

înierbate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă — vizat spre neschimbare. Avizul este valabil numai în prezenţa 
avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale cu privire la execuţia acestei lucrări. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DERECTOR EXECUTIV, 

POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 865, 2299 /1706344,1721937/ 


1 1 MAI. ZQ10 


romania2019.eu 


CĂTRE, 

S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: ”Branşament de gaze naturale pe str. Duioşiei , sector 1, 
Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL 
COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1706344/07.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.865/08.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721937/25.03.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2299/26.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării: ”Branşament de gaze naturale pe str. Duioşiei , sector 
1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contracte de 
vânzare-cumpărare nr. , Memoriu tehnic, Aviz tehnic de 

racordare nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu 

nr. emis de Consiliul Local Bucureşti Sector 1 — ADP S2, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale 

emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu 
lungimea de 5,5m (4,5m+1 m riser) şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de 
gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn 110 mm, existentă în carosabilul din 
str. Duioşiei. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin carosabil şi trotuar, la 
0,5 m de limita din stânga a proprietăţii a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va realiza în 
şanţ deschis, cu lăţimea de 0.4m realizat prin săpătură, iar adâncimea de pozare va fi de 0,9 m. 
Dimensiunile gropii de cuplare la conducta existentă vor fi de: 1,2x1,0 xl ,5m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe 
trotuarul aferent imobilului cu din str. Duioşiei există platbandă de spaţiu verde cu lăţimea de 
aprox. 0,8 m, iar la 1,0 m faţă de limita din partea stânga a proprietăţii există plantat un ex. 
Prunus cerasifera sp. (corcoduş) cu diametrul trunchiului de 30 cm şi h=7m. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai materialului 
dendrologic. 
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- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţete edilitare subterane , Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai 
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va 
implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţiafă şi refacerea 
platbandei de spaţiu verde afectată de lucrări. 

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condiţiilor din aviz atrage anularea 
acestuia. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romqniq2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1308, 2788 /1711771,1725682/, 




CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşamente energie electrică şi gaze naturale pentru 
imobilul situat pe strada Libelulei ‘sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de Domnul , înregistrată la P.M.B. 

cu nr.1711771/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1308/22.02.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1725682/05.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
2788/08.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: 
" Branşamente de energie electrică şi gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Libelulei 
nr , sector 1 ” vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr 

din 20.12.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare autentificat sub nr. , Aviz de traseu nr. şi nr. 

emise de ADP SI, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric prin montarea unui cablu electric alimentat din 
reţeaua electrică aeriană de JT existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului cu nr. 40-44 
din str. Libelulei, situat în proximitatea limitei de proprietate dreapta. Lungimea traseului va fi de 
14 ml din care subteran 1,3 ml executaţi prin trotuar; 

- realizare branşament de gaze naturale din PE 100 cu Dn 32mm şi lungimea de 4m 
(3 m +1 m reiser), cuplat în conducta de gaze naturale RP Dn 125 mm, existentă în carosabilul 
din str. Libelulei. Traseul branşamentului de gaze naturale propus va traversa carosabilul si 
trotuarul în proximitatea limitei de proprietate stânga a imobilului alimentat, până la postul de 
reglare măsurare ce va fi montat la limita de proprietate a imobilului. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în 

trotuarul din dreptul imobilului cu din str. Libelulei există platbandă cu lăţimea de 1,0 m 

în care există plantată iarbă precum şi 1 ex. arbore plantat (puiet cu diametrul mai mic de 7 cm). 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

• în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate şi la verificările ulterioare (12 
luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat 
proximitatea traseului lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv 
refacerea platbandei şi inerbarea acesteia; 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei, 
astfel că aveţi obligaţia refacerii suprafeţei de platbandă (lipită de limita de proprietate) prin 
inerbarea acesteia. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 20.12,2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


Simona 
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Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanlq201?,eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 1854,2542. 2899/1717121,1723390,1726296/. 



CĂTRE, 

ENGIE ROMANIA S.A 
prin 

S.C FAVEO CONSULTING S.R.L. 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 

DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductă gaze naturale şi branşament amplasate pe 
Drumul Binelui l, sector 4, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. 
cu nr.1717121/11.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1854/12.03.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723390/29.03.2019 şi nr. 1726296/09.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2542/02.04.2019 şi nr. 2898/10.04.2019, cerere prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Extindere conductă gaze naturale şi branşament 
amplasate pe Drumul Binelui nr. , sector 4 ", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de 
vânzare aut. cu nr. , Acord de acces nr. emis de Distrigaz 

Sud Reţele, Memoriu tehnic, Autorizaţie de construire imobil alimentat, Aviz de traseu 
nr. emis de Consiliul Local Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală, 

Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

plan de coordonare semnat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere conductă de gaze naturale prin pozarea subterană a unei 

conducte din PE 100 Dn 125mm, de lungime 70 m, în carosabilul din str. Drumul Binelui şi pe 
drumul de servitute din dreptul imobilului cu nr , unde conducta va avea cap terminal. 

Conducta de gaze propusă se va racorda la conducta de gaze naturale MP OL 4 n existentă în 
carosabilul din str. Drumul Binelui. Traseul lucrării pe domeniul public va fi în lungime de 8,5 m. 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, medie presiune, din PE 100 
SDR 11, Dn 63 mm, cu lungimea de 11m (10 m + 1 m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare 
aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale din PE 100 SDR 11 
Dn 125 mm, propusă în carosabilul şi pe drumul de servitute din dreptul imobilului alimentat. 
Pozarea branşamentul propus se va executa subteran, cu pantă, în şanţ deschis prin pavajul 
existent în dreptul blocului din Drumul Binelui nr. 













2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului lucrării nu există vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV. 
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întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

T r n ţo ttrfq BcmOnta» la Con>*j \Jr+ri tuopono 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2228/1721398/ ~ 'iTMAHillB 

Către: SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Serii 
nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721398/22.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2228/25.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Serii 
nr. 7, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 8,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Serii, perpendicular, până la limita din 

partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV i 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

■f 

întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


OiMAl» 


Red'P R /3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul FMB 

http J/www. pmb.ro/mstitutii/primaria/directii/directi8jnediu/avize_arborijn_consultare/avize_artoorijn_consuttare.php p pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 2230 /1721240/. V6:ttftk 2019 

CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Petroşani , sector 5, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST 
ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1721240/22.03.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr.220y25.O3.2O19, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petroşani , 

sector 5”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Act de dezmembrare autentificat sub nr. de notar public Cristina Mihaela 

Niculae, Fişa de soluţie nr emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz 

nr. emis de Primăria Sectorului 5 - Administraţia Domeniului Public Sector 5, 

Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 

avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), 
lucrarea constă în: 

- realizare extindere reţea electrică JT prin montarea unui cablu electric, 3x150+95N 
Pe un traseu în lungime de 400 m, din postul de tranformare - PT 1994, existent în trotuarul str. 
Teiuş, în dreptul imobilului cu nr. , apoi traseul va subtraversa prin foraj orizontal str. Teiuş, va 
continua prin trotuarul nr. pare din această stradă, va subtraversa str. Posada, Brataşanca, 
Tărgu Jiu şi Petroşani, apoi va continua prin trotuarul nr. Impare din str. Petroşani până la firida 
de distribuţie şi contorizare ce va fi montată în incinta imobilului alimentat. Cablul electric va fi 
montat subteran, în domeniul public, în şanţ cu lăţimea de 0,4 m şi la adâncimea de 0,9 m în 
trotuare şi respectiv, la 1,2 m la subtraversări. Nu va fi afectată vegetaţie din proximitatea 
traseului canalizaţiei electrice. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.04.2019 s-a constat că în 
trotuarul din str. Teiuş, în proximitatea traseului de pozare a cablului electric există plantat în 
alevolă un ex. Robinia pseudoacacia sp.(salcâm) cu diametrul trunchiului de 30cm şi h= 8m. 
Acest exemplar va fi protejat prin păstrarea distanţei săpăturii la 1,5 m faţă de trunchiul acestuia. 


i 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii; 

- în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu s e execută lucrări de defrişare sau de 

toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv în 

baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 


DIRECTOR EXECUTIV, 

ev 

Simona- — 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

o 9. MAL 2013 



Red:D.V,./ 3ex,/06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hîţj3://www L pmb.ro/institutii/&rimaria/directii/{jirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.&ho 

pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI |OTngnicg019^u 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2283/1721782/ 16, MM. 2019 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Invalid 
Suligă Ion nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721782/25.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2283/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Invalid Suligă 
Ion nr. 32 B, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurite individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 4,5m, astfel: 

• din conducta existentă în carosabilul str. Invalid Suligă Ion, perpendicular, până la 
aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mi 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINES~" 




întocmit: 

Exp.Roxana PARASCA 


Red P.RJ3ex.-06 05.2019 - prezentul aviz a (ost postat pe sHe-ul PMB 

http JAYww.pmb.ro/institutii/primaria/dlrectii/diretfiajnediu/avize_arbori_in_consultare/avize_afboriJn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rom^la20J9^eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2287/1721641/ 1 6. MAI. 2019 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


O 

o 


o 

o 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Bujorul Alb nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs. p înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721641/25.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2287/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Bujorul Alb nr. 80, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de Im racord + 5m branşament, astfel: 

• din conductele existente în carosabilul str. Bujorul Alb, perpendicular, până la 
aproximativ 2,5m şi 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 



Red :P.R*/3ex*-06.05*2019 - prezentul aviz a fost postat pe slte-ul PMB ^ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romgnia201?.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2288/1721637/ 16. MAI. m 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Pipera nr. 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721637/25.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2288/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Pipera nr. 10 A, 
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa subteran, pe o lungime de 1,5m, astfel: 

• căminul racord de canal de utilitate publică va fi pe acelaşi traseu cu racordul 

existent, în domeniul public, în trotuarul din dreptul imobilului alimentat, la 

aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicuîar al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exd. Roxana PARASCA 



Um 2M 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 2289 /1721664/.... 1LM2013 

CĂTRE, 

S.C. NEW VISION CO S.R.L. 
prin 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Realizare branşament de apă potabilă şi racord de canal 
pentru imobilul din strada Inovatorilor i , sector 1, Bucureşti" 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. NEW VISION CO S.R.L. prin 
’i înregistrată la P.M.B. cu nr.1721664/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.2289/26.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: ” Realizare branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din 
strada Inovatorilor , sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

din 02.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de 
carte funciară de informare, Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. 

emis de APA NOVA, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 

l, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, 
împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de apă potabilă din polietilenă, cu Dn 30 mm şi lungimea 10 

m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu De 225 mm din PEHD, existentă 
în carosabilul străzii Inovatorilor. Traseul conductei de branşament va traversa parţial carosabilul 
şi trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branşament propus ce va fi 
amplasat în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate a acestuia cu domeniul public. 
Execuţia branşamentului va fi realizată cu respectarea adâncimii de îngheţ. 

- realizare racord de canal din tuburi de PVC 160x4,7 mm, cu lungimea de 5 m, 
Hcanal=2,85 m, Hcr=2,0m, care va fi legat la canalizarea publică De 315mm din PVC existentă 
în carosabilul din str. Inovatorilor. Racordul de canal va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din 
dreptul imobilului cu nr. 5 din str. Inovatorilor, până la căminul de racord propus ce va fi amplasat 
în incinta imobilului, la limita de proprietate a acestuia. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că nu 
există vegetaţie în proximitatea traseului de execuţie a lucrărilor. 

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit, b) 
din Anexa nr, 1 la H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



09. MAL 2019 


Red.D.V./ 3ex./07.05.2019 ~ prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://wvifly.ptiib.ro/institutj î/primari^ mediu/avize_art>ori in consultare/avize arbori in consultare.php 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rofngnkg01 9.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2292/1721940/ 1 fc ' MAl ^ 


Către ; SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - prin t 

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, camera 43/1, sector 5 
E-mail: office@electrica-racordinstal.ro 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - S-du/ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Poştalionului nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721940/25.03.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 2292/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa 
str. Poştalionului nr. 24-26, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime 
de 220m, astfel: 

• din PTAB existent în incinta imobilului nr. cadastral , din str. Poştalionului, 

continuă prin trotuarul str. Poştalionului pe partea nr. impare, subtraversează 
str. Poştalionului la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii, 
noile FDCP-uri vor fi amplasate la intrările blocurilor 1 şi 2m încastrate în clădire, fără 
depăşirea faţadei. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişa re sau toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXE 
Simona-Marian 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU r 

întocmit: 

EX5r-R5vaă£PA8ASCA 



Red-P.R73ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.raflnstitutii/pfimaria/directii/directia_mediu/avize_art)oriJn_con5ultare/avize_arboriJn_consuHare php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 2293/1 721938/ î 6. MAI. 2019 

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - prin — 

Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, camera 43/1, sector 5 
E-mail: office@electrica-racordinstal.ro 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Dealul 
Babiinr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. p înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721938/25.03.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 2293/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Dealul Babii nr. 31, sector 4", 
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), 
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 315m(200m domeniul public + lOOm drum 
de servitute + 15m teren beneficiar), astfel: 

• se racordează la reţeaua electrică din str. Odăii, continuă ptin trotuarul nr. impare al 
str. Dealul Babii, apoi pe drumul de servitute identificat cu IE 201983, până la 
aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii, noul FDCP va fi montat 
în zidăria construcţiei, fără depăşirea faţadei. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana^ 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU r 

întocmit: 

ja PfiRASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rorna^C^JS^ 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2370/1722226/ 

Către: SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Săveni nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722226/26.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2370/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Săveni nr. 88, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului BucureştiAvizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de Im (branşament) + Im (racord), astfel: 

• din branşamentul şi racordul existent, in dreptul imobilului alimentat pe str. Săveni, 

până la o distanţă de aproximativ 3m şi 5m faţă de limita din partea dreaptă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în platbandă, din vecinătatea traseului. 

• lucrarea se execută prin platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M B, nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
°OPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

Exp. fipxana PARASCA 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2372/1722436/ 


-— 14-MAJ. 2m = 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


O 

O 


o 

o 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Prelungirea 
Ghencea nr. , sector 6, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722436/26.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2372/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Prelungirea 
Ghencea nr. 264 J, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele, aviz de traseu emis de ADP sector 1, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm 
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de 232m, astfel: 

• din PT 4283 existent în trotuarul str. Mărăcineni la intersecţie cu Prelungirea 
Ghencea, subtraversează str. Mărăcineni, subtraversează Prelungirea Ghencea, 
continuă prin drumul de servitute cu nr. cadastral 225070, până la limita din 
partea dreaptă a imobilului alimentat. 

• lucrarea se execută în corelare cu lucrarea de modernizare a Prelungirii 
Ghencea, în conformitate cu prevederile PUZ coordinator sector 6, pentru care 
s-a eliberat C.U. nr. 470R/1633984/04.07.2018 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon, în apropierea PT-ului 4283. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
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Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



O 

o 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2373/1722424/ 16, MAI. 2013 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


O 

O 



Referitor ia lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Frederic Chopin nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722424/26.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2373/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Frederic Chopin nr. 20, sector 2", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil 
emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 106m, 
astfel: 

• din PTS 234 situat în trotuarul str. Giuseppe Garibaldi, în apropierea intersecţiei cu 
str. Mihail Ivanovici Glinka, subtraversează str. Giuseppe Garibaldi, continuă prin 
trotuarul nr. pare al str. Mihail Ivanovici Glinka, subtraversează str. Frederic Chopin, 
continuă prin trotuarul nr. pare al str. Frederic Chopin, până la limita din partea 
dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent blocului din vecinătatea 
traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate* 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor* 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Romana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI SOmcmicGOlP^U 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2374/1722422/ 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Amintirii nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722422/26.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2374/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privjnd 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Amintirii nr. 11 A, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 75m, astfel: 

• din nişa E5 existentă subteran în trotuarul din dreptul imobilului nr. 5 din str. Amintirii, 

continuă prin trotuarul nr. pare al str. Amintirii, până la limita din partea stângă a 

proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G M.B, nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

{ 


întocmit 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI LOmj^iCggjgŞU 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2375/1722426/ ~^ m " 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Intrarea Serg. 
Apostol Gh. Constantin nr. , sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722426/26.03.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 2375/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Intrarea Serg. Apostol Gh. 
Constantin nr. 7, sector 6" conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de ADPDU sector 6 şi Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 125m, astfel: 

• din PT4618 existent pe str. Liniei, continuă pe partea nr. pare a str. Liniei, apoi prin 
trotuarul nr. pare al Intrării Serg. Apostol Gh. Constantin, subtrversează Intrarea 
Serg. Apostol Gh. Constantin, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană la 
limitele de proprietate. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişa re sau toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Mariana , 


Red P.RJ4ex.-07 05.2019 -, 
http:/Aww.pmb.ro^nstitutii/priniaria/di 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU^ 

întocmit: 

Exp.Rţ^gggiASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rom^ia^0J9.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2376/1722430/ i b. mml tufi» 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


O 

O 


o 

o 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lt. Av. 
Şerban Petrescu nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722430/26.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2376/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării:, .Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lt. Av. Şerban 
Petrescu nr. 21, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 215m, astfel: 

• din PT subteran 944 situat în Parcul Floreasca, lângă trotuarul dinspre str. Lt. Av. 

Radu Beller, continuă prin trotuarul str. Lt. Av. Radu Beller, subtraversează str. Lt. 

Av. Radu Beller, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Gavril Musicescu, 

subtraversează str. Lt. Av. Şerban Petrescu, continuă prin trotuarul nr. impare al str. 

Lt. Av. Şerban Petrescu, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicuîar al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Va facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, iarbă/gazon. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai 
însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

S POPA 

O * * Jk * * Jk m 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ramanig2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



i&MJi m 

Nr. 2423/1722661/ 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilulu cu adresa şos. Chitilei 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722661/27.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2423/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilulu cu adresa şos. Chitilei nr. 
395, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 528m, astfel: 

• din PTS 4732 situat în dreptul imobilului nr. 335 din şos. Chitilei, prin trotuarul nr. 

impare al şos. Chitilei, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda situată între limitele de proprietate şi 

trotuarul şos. Chitila. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicuiar al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată’ 1 în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicuiar al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar al 
metariaiului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat ai 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rojT^ia2pJ9^U 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2427/1722762/ HHfAHtHS" 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 
Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Cărăbuşului nr. , sector 6, Bucureşti 


O 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722762/27.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2427/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa str. Cărăbuşului nr. 35, sector 6”, conform documentaţiei depuse (C.U. 
nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 140m, astfel: 

• din PT2894 existent în str. Mohorului, continuă prin parcarea şi trotuarul 
str. Mohorului, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Cărăbuşului, subtraverseză 
str. Cărăbuşului, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în pastilele din parcarea blocului din str. Mohorului, 
din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, fit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


O 

o 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



O 



O 


Red;P,R./3ex -07,05.2019 - prezentul aviz a tost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directji/directia_mediu/avize_arbori Jn_consultare/âvize_arbori_in_consultare.php , pe data de .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 2428/1722761/ 1S,MW- M 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicita ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Drumul Stegarului nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722761/27.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2428/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a 
imobilului cu adresa Drumul Stegarului nr. 151-153, sector 1", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 362m, astfel: 

• de la CD 1 din PTA3129 situat în trotuarul Drumului Regimentului, prin trotuarul 
nr. impare al Drumului Regimentului, continuă prin trotuarul nr. pare al Drumului 
Stegarului, apoi prin drumul de servitute cu nr. cadastral IE 273831, până la 
aproximativ 12m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEi 
Simona-Maria 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU ^ 

, ■ 

întocmit: 

Exp. Roxam PARASCA 



Red:P.RJ3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http^/www.pmb.roflnstitutit/pnmaria/directii/directia_mediu/avize_arbofijn_consultare/avize_afborijn_consultare.php p pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 2429 /1722757/. 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av.Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

* > 

Strada Domnita Ancuta nr.1, sectorl, Bucureşti 

i » 1 • i 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
Orşova . , sector 6, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST 
ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1722757/27.03.2019 şt la Direcţia 
de Mediu cu nr.2429/26.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind 
executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Orşova nr.9A, 
sector 6”, vă comunicăm următoarele: 


1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism ' ) din 

07.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare autentificat S" 1 Fişa de soluţie 

emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz emis de Administraţia Domeniului 

Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. Aviz i emis de Administraţia Străzilor 

Bucureşti, Clasarea notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în : 

- realizare extindere reţea electrică JT prin montarea unui cablu electric joasă 
tensiune, 3x150+95N pe un traseu în lungime de 234 m, din postul de transformare PT 2663, 
existent pe str. Dreptăţii, în vecinătate blocului E2. Traseul canalizaţiei electrice propuse va 
traversa aleea dintre PT2663 şi blocul E2 (imobilul cu nr.22 din str. Dreptăţii) prin subtraversarea 
acesteia, apoi prin Aleea Dreptăţii -trotuarul nr. pare, apoi va continua prin str. Dreptăţii-trotuarul 
nr. pare, prin trotuarul nr.impare din str. Orşova, până la CD-cutia de distribuţie existentă în 
dreptul imobilului alimentat. Din CD existentă se va monta un cablu electric până’la CD nouă ce 
va fi montată pe latura vestică a clădirii. 

Cablurile vor fi pozate în şanţ cu lăţimea de 0,4 m, protejate în tuburi pliabile, la 
adâncimea de 0,9 m în trotuar şi la 1,2 m la subtraversări. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.04.2019 s-a constatat 
existenţa în proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse următorul material dendrologic: 

- lex Ailanthus altissima sp.(fals oţetar), multitulpinal, diametrul 40cm, h=9-10m în 

trotuarul nr. impare din str. Orşova; 
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- 1 ex. Acer sp. (arţar), diametrul 45-50 cm, h=12m, în trotuarul nr. impare din str. 

Orşova; 

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), diametrul - 35 cm, h=8m, în trotuarul nr. impare din str. 

Orşova; 

- 2 ex. Platanus sp.(platan), din care 1 ex. Puiet, plantaţi în trotuarul str. Dreptăţii; 

- 1 ex, Tilia sp.(tei), diametrul 35 cm, h=12-13m, plantat în alveolă în trotuarul din 

str. Dreptăţii; 

- 1 ex. 

De asemenea, în proximitate există spaţii verzi aferente blocului E2 din str. 

Dreptăţii. 

- Ailanthus altissima sp.(fals oţetar), diametrul 20-25 cm, h=10-12m, lipit de 

clădirea postului de transformare. 

- Alveolă neplantată în str. Dreptăţii; 

în proximitatea traseului de pozarea canalizaţiei electrice există vegetaţie spontană, 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materiatului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

- Este interzis betonarea alveolei neplantate din trotuar. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr.109R/1693190 din 07.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv în 
baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOBpiCUTIV, 
Simona-Mariftn? 



OS MAL 2013 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU^f 

RediD.V../ 3ex./06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB L 

hiiDV/www.pmb.ro/institutii/orimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize firbori in consultarejhft 

pe data de.... 
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DIRECŢIA DE MEDIU 

1 


Nr. 2456/1723082/ y MM. 2019 

Către : SC ELECTRO TIRON SRL 

Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa 
str. Bârsăneşti nr. , sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723082/28.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2456/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Bârsăneşti 
nr. 30, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe 
teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 79m, astfel: 

• din CS, subteran, existent în trotuarul din dreptul imobilului nt. 26 din str. Bârsăneşti, 
prin trotuarul nr. pare al str. Bârsăneşti, până la aproximativ Im faţă de limita din 
partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării, 
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 

de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Roxana RARASCA 




Red;P,R,/3ex,-08,05,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/priniaria/djrectji/directia_mediiiyavize_arborijn_consultare/avjze_arbonjn_consultare.php g pe data de 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2457/1723211/ 7 b ' WOl» = “ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Dunăceşti nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723211/28.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2457/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dunăceşti 
nr. 56, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8,5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Dunăceşti, perpendicular, până la 

aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
iarbă/gazon, 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 

Exp. Rqgpn euPARASCA 

y^f 


Red:PJU3ex,-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arborijn_consuttare/avize_arborijn_consultare.php , pe data de 


Bd Regina Bisa beta nr 47. cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti. Româna 










PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanio2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2459/1723214/ 

16. mai ît 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Fructelor 
nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723214/28.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2459/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Fructelor 
nr. 2 E, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 3,5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Fructelor, perpendicular, până 
la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 



întocmit: 



PARASCA 


Red:P.R./3ex.-08.05.2019 * prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://wvw.pmb.rO/institutii/primaria/directii/directiajnediu/avize_afboriJnj:onsuHare/avize_artooriJn_consultare.php „ pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Egigrtg&lâgi! 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2460/1723216/ 1 6. MAL 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Beiu 
Constantin nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723216/28.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2460/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Beiu 
Constantin nr. 19, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Beiu Constantin, perpendicular, 

până la aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente la limita de proprietate din vecinătatea traseului 

lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

S iPOPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 




/ 
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o 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rom^ia2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


u 




Nr. 2461/1723218/ 1 6, MAL 2M9 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Menţiunii 
nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723218/28.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2461/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Menţiunii nr. 
115, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Menţiunii, perpendicular, până 
la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXE 

A m i| * 


Simona-Marians 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESC" 




Red:P.R73ex.-08 05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http:ZAtfww.pmb.ra/institutit/primaria/dfrectii/directia jnediu/avize_ari>oriJnj;onsultafe/avize_arboriJn_consultane.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI !gmgn|^J2su 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2462/1 723233/ 1 6. MAL 2919 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


O 

O 



Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Ion 
Vodă Viteazu nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723233/28.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2462/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Ion Vodă 
Viteazu nr. 9, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 59m, astfel: 

• din cutia de secţionare tip DS4522/2, existentă în trotuarul str. Ion Vodă Viteazu, 
între imobilele cu nr. 24 şi 26, subtraversează str. Ion Vodă Viteazu, continuă prin 
trotuarul nr. impare al str. Ion Vodă Viteazu, până la limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente aliniament, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

loxana PARASCA 



09. MAL 2019 


Red:P.R,/3ex. 08.05.2019 - prezentul aviz a îg st postai pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


ftttfKSrOu «ornate to GantfU Ui*** t uopone 


Nr. 2495/1723572/ , 6 . m m 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea 
Argedava nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723572/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2495/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Argedava 
nr. 26-28, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul Aleii Argedava, perpendicular, 
până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
niRFr.Tnn FYFnmv 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINES™ 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2496/1723576/ 1 B. MAI 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos, Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tudor 
Mihai nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723576/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2496/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tudor Mihai 
nr. 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Tudor Mihai, perpendicular, 
până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

PARASCA 


Red:P.R73ex.-08.05.2019 - prezentuTsîu a fost postai pe site-ul PMB 

htlp7/www.pmb.ro/instUuti'i/primana/directii/directia_mediuyavize_artx>ri in_consuttare/avize arboriJn_consultare.php . pe data de.. 

....I_I I 


Bd. Regina Efisabeta nr 47, ood poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


















o 


o 

o 




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 


Nr. 2497/1723609/ rţn ™’~ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Magneziului nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723609/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2497/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Magneziului 
nr. 48 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul Magneziului, perpendicular, până 
la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 




Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINES™* 


întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanlg2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2498/1723550/ MAlîsm 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pepelea 
nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723550/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2498/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pepelea 
nr. 3, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Pepelea, perpendicular, până 
la aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Marii 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


/ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

r wţorttyo BomOris* io Ccmmj unon* 


Nr. 2501/1 723598/ j MAL 201° 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Paroşeni 
nr. , sector 2, Bucureşti 


O 

O 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723598/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2501/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Paroşeni 
nr. 56 B, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 6m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Paroşeni, perpendicular, până 
la aproximativ 1,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU _ 

întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rom^logOJ?^ 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2020,4094/1718963,1735106/ WT^ 

Către: MINISTERUL TINERETULUI Şl SPORTULUI - solicită ridicarea exemplarului de 
la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Deviere reţea publică de apă potabilă, extindere reţea publică de 
canalizare, branşamente şi racorduri pentru Stadionul Naţional de Rugby „Arcul de 
Triumf’ situat pe B-dul Mărăşti r ' 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. nr. 3127/14.03.2019, înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1718963/15.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2020/18.03.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735106/10.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
4094/13.05!2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Deviere reţea publică de apă potabilă, extindere reţea publică de canalizare, branşamente 
şi racorduri pentru Stadionul Naţional de Rugby „Arcul de Triumf’ situat pe B-dul Mărăşti nr. 
18-20", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr. 

), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 232m (apă 
potabilă) + 155m (canalizare), astfel: 

• devierea se face pe un traseu paralel cu conducta existentă care se va dezafecta, 

potrivit planului de situaţie anexă la C.U. nr. scară 

1:500. 

• conducta nou proiectată se va lega la conducta existentă Dn 800mm. 

• branşamentul existent Dn lOOmm din bd. Mărăşti va fi înlocuit pe acelaşi traseu cu 
un nou branşament, ce se va lega la conducta de serviciu F Dn lOOmm din 
bd. Mărăşti. 

i 

• se realizează un nou branşament ce se va lega în conducta PEID 180mm din 
str. Alexandru Constantinescu. 

• pe reţelele nou proiectate se vor prevedea toate accesoriile necesare unor reţele 
publice. 

• reţeaua de canalizare existentă în incinta Stadionului, va fi prelungită până în canalul 
existent pe şos. P.D. Kiseleff, cu deversare în canalizarea existentă pe şos. P.D. 
Kiseleff. 

• este prevăzut un canal nou în carosabilul bd. Mărăşti, ce va deversa canalul existent 
B30 pe bd. Mărăşti, cu preluarea canalizării din incintă şi a două racorduri nou 
proiectate. 

• reţelele de canalizare proiectate vor prelua şi racordurile de canalizare proiectate. 
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• fără afectarea arborilor existenţi în aliniament/platbandă din vecinătatea traseului 

lucrării. 

• lucrarea se execută pe spaţiu verde format din platbandă cu gazon/iarbă şi pe 

terenul stadionului care este amenajat cu gazon/iarbă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/stadionului. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


-r 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romonia2019.eu 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr.3750/1733314/. fym 2M 


CĂTRE, 


COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domnita Ancuta nr. 1, sector 1, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 5 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5 

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, Bucureşti 

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 6 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE 
URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av.Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Proiectare pentru autorizare şi proiectare tehnică de execuţie 
semaforizări 101 intersecţii/ treceri de pietoni şi modernizare (integrare în 
BTMS) 59 intersecţii semaforizate şi obţinere certificate de urbanism, avize 
conform CU, autorizaţii de construire a intersecţiilor de pe Calea 13 Septembrie 
cu: Piaţa Francofoniei, Piaţa Puişor, str. Sabinelor, Sos. Panduri, Şos. Progresului, 
str. Mihail Sebastian, str. Lacul Plopului, Drumul Sării, Drumul Sării intersecţie cu str. 
Eroina de la Jiu intersecţie cu str. Gh. Marinescu, B-dul Ghencea intersecţie cu 
Cimitirul Ghencea" 

Referitor la cererea depusă de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI în calitate 
de beneficiar, prin COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI şi înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1733314/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3750/07.05.2019, prin care 
se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării ” Proiectare pentru autorizare şi 
proiectare tehnică de execuţie semaforizări 101 intersecţii/ treceri de pietoni şi 
modernizare (integrare în BTMS) 59 intersecţii semaforizate şi obţinere certificate de 
urbanism, avize conform CU, autorizaţii de construire a intersecţiilor de pe Calea 13 
Septembrie cu: Piaţa Francofoniei, Piaţa Puişor, str. Sabinelor, Sos. Panduri, Şos. 
Progresului, str. Mihail Sebastian, str. Lacul Plopului, Drumul Sării, Drumul Sării intersecţie cu 
str. Eroina de la Jiu intersecţie cu str. Gh. Marinescu, B-dul Ghencea intersecţie cu Cimitirul 
Ghencea”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.632R/1648405 din 
31.08.2018 emis de Primăria Municipiului Rururpsti împreună cu planurile anexă, Memoriu 
tehnic, Aviz Primar Sector 5 i, Aviz Primar Sector 6 nr. 

38461/23.10.2018, Clasarea notificării .. .2018 emisă de Agenţia pentru 


Protecţia Mediului Bucureşti, Adresa 



Primăria Sector 5 - 
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Direcţia Administrarea Domeniului Public, Adresa t 2018 emisă de Primăria 

Sector 6 - Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, avize individuale 
emise de administratorii reţelelor tehnico edilitare şi stradale, plan de coordonare avizat de 
administratorii reţelelor edilitare, împuternicire), lucrările propuse constau în realizare 
upgradare sistem de semaforizare şi integrării acestuia în sistemul de management al 
traficului (BTMS) pentru 10 intersecţii, astfel: 

• Calea 13 Septembrie X B-dul Libertăţii, se propun lucrări de: montare automat 
de dirijare circulaţie, montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lâmpi filatoare/prim 
vehicul cu LED, montare camera video de supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive 
acustice nevăzători şi push-buton, montare de senzori inductivi în carosabil, montare stâlpi 
cu console pentru fiecare sens de circulaţie, lucrări de canalizaţie electrică pt modernizarea 
instalaţie de semaforizare şi conectare la BTMS prin fibra optică- aprox.558 m, realizare 
insule cu rol de refugiu pietonal şi de amplasare instalaţie de semaforizare, precum şi 
realizare unei "insule verzi” în zona centrală, pe parcajul de "spaţii interzise”. Lucrările se vor 
executa prin trotuar, carosabil sau spaţii verzi prin canalizaţii noi sau existente. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că spaţiile verzi 
afectate în această zonă sunt platbanda de spaţiu verde cu lăţimea de 6-7 m de la limita 
trotuarului (spre carosabil) din B-dul Libertăţii nr. 10, scuarul central existent în zona mediană 
din Calea 13 Septembrie (gazon +arbori plantaţi) şi platbanda cu gazon existentă în trotuarul 
din B-dul Libertăţii - la limita spre carosabil (în dreptul Palatului Parlamentului); 

• Calea 13 Septembrie x Str. Izvor (Piaţa Arsenalului), se propun lucrări de: 
montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lâmpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare 
camera video de supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive acustice nevăzători şi 
push-buton, montare de senzori inductivi în carosabil, montare stâlpi cu console pentru 
fiecare sens de circulaţie, lucrări de canalizaţie electrică pt modernizarea instalaţie de 
semaforizare şi conectare la BTMS prin fibra optică- aprox.310 m, mărirea insulei centrale. 
Lucrările de montare a canalizaţiei electrice şi a fibrei optice se vor executa prin trotuar, 
carosabil şi spaţii verzi, prin canalizaţie existentă sau nou propusă. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că spaţiile verzi 
afectate în această zonă sunt scuarul existent în zona mediană din Calea 13 Septembrie 
(gazon +arbori plantaţi) şi scuarul existent în zona mediană din str. Izvor (adiacentă 
intersecţiei), scuarul din dreptul Hotelului Mariott. în proximitatea lucrărilor care se vor realiza 
în trotuarul din str. Ion Popescu Gopo există aliniament stradal cu arbori plantaţi; 

• Calea 13 Septembrie x Str. Sabinelor, se propun lucrări de: semaforizarea 
trecerii de pietoni existentă, montare automat de dirijare a circulaţiei ADC compatibil BTMS, 
montare semafoare de vehicule/tramvaie/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare 
dispozitive acustice nevăzători şi push-buton, montare de senzori detectare vehicul, montare 
stâlpi cu console pentru fiecare sens de circulaţie, lucrări de canalizaţie electrică pt 
modernizarea instalaţie de semaforizare şi conectare la BTMS prin fibra optică- aprox.87 m. 
Lucrările de montare a canalizaţiei electrice şi a fibrei optice se vor executa prin trotuar, 
carosabil şi spaţii verzi, prin canalizaţie existentă sau nou propusă. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările aferente 
canalizaţiei propuse se vor realiza pe spaţiul verde cu arbori plantaţi din zona mediană a 
carosabilului din Calea 13 Septembrie, în dreptul str. Sabinelor. 

• Calea 13 Septembrie x Şos. Panduri, se propun lucrări de: montare semafoare 
de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători, se vor reface 
senzori inductivi nefuncţionali, se vor completa cu console şi semafoare vehicule, acolo unde 
nu există, lucrări de canalizaţie electrică pt modernizarea instalaţie de semaforizare şi 
conectare la BTMS prin fibra optică- aprox.191 m. Lucrările de montare a canalizaţiei 
electrice şi a fibrei optice se vor executa prin trotuar, carosabil şi spaţii verzi, prin canalizaţie 
existentă sau nou propusă. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările se vor 
executa prin spaţiile verzi plantate cu gazon din scuarurile adiacente intersecţiei, fără 
afectare arbori/arbuştilor existenţi. 

• Cafea 13 Septembrie x Şos. Progresului, se propun lucrări de: montare 
semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători, se vor 
reface senzorii pentru detecţia autovehiculelor, se vor realiza lucrări de montare a cablurilor 
electrice de alimentarea echipamentelor şi de montare a cablurilor de fibră optică pt 
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racordarea echipamentelor la BTMS. Se vor utiliza canalizaţie existentă sau nou propusă de 
aprox. 18 m. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările se vor 
prin carosabil şi trotuar, fără afectarea arborilor plantaţi în aliniamentul stradal existent în 
trotuarul din Calea 13 Septembrie. 

• Calea 13 Septembrie x Str. Mihail Sebastian, se propun lucrări de: montare 
semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători şi push 
buton, dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor, completare console acolo 
unde nu există, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), se propune mărirea 
refugiului pietonal dinspre str. M. Sebastian (în dreptul Bisericii), se vor realiza lucrări de 
canalizaţie electrică pentru alimentare echipamente şi conectare la BTMS prin fibră optică. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările se vor 
executa prin trotuar/carosabil/spaţii verzi. Canalizaţia de fibră optică propusă va străbate 
scuarul central din str. M.Sebastian (lOOm), fără afectarea arborilor plantaţi în acest. Traseul 
propus pentru montarea fibrei optice se va realiza prin trotuarul din str. M. Sebastian, prin 
scuarul central din dreptul Magazinului Prosper; prin trotuarele (nr. poştale pare şi impare) 
din Calea 13 Septembrie -fără afectarea platbandei de spaţiu verde şi a arborilor existenţi în 
aceasta, lăţimea trotuarului fiind de 6 m. 

• Calea 13 Septembrie x Str. Lacul Plopului (zona Liceului Ştefan Odobleja), se 
propun lucrări de: semaforizare trecere de pietoni, montare automat de dirijare a circulaţiei 
(ADC) compatibil BTMS, montare semafoare de vehicule/tramvaie/pietoni/lămpi filatoare/prim 
vehicul cu LED, montare dispozitive acustice nevăzători şi push-buton, dotarea intersecţiei cu 
senzori pentru detecţia vehiculelor, montare stâlpi cu console pentru fiecare sens de 
circulaţie, realizare montare cabluri electrice şi cabluri fibră optică prin canalizaţia propusă 
prin trotuar (130m) sau carosabil şi spaţii verzi. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările se vor 
executa prin trotuar fără afectarea aliniamentului stradal existent, iar canalizaţia electrică prin 
subtraversare, prin foraj orizontal dirijat. în această zonă există şine de tramvai înierbate. 

• Calea 13 Septembrie x Drumul Sării, se propun lucrări de: montare semafoare de 
prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice, dotarea intersecţiei cu senzori 
pentru detecţia vehiculelor, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), montarea 
cablurilor electrice de alimentare echipamente de semaforizare prin canalizaţii proiectate, 
precum şi canalizaţie de montare fibră optică, pe o lungime de 430m. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările de 
montare cabluri electrice prin carosabil sau trotuar, iar lucrările de montare fibră optică se vor 
realiza prin trotuare, fără afectarea vegetaţiei şi arborilor din aliniamentele stradale. 

• Drumul Sării x Str. Eroina de la Jiu x Str. C.tin Marinescu, se propun lucrări de: 
montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC), montare semafoare de prim vehicul pe stâlpii 
de bază, montare dispozitive acustice, dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia 
vehiculelor, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), montare stâlpi cu console 
pentru fiecare sens de circulaţie, realizare montare cabluri electrice pentru alimentare 
echipamente semaforizare, precum şi racordarea echipamentelor ia BTMS prin cabluri 
optice, canalizaţii în lungime de 398 m. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările de 
montare cabluri electrice şi fibra optică se vor realiza prin trotuarele din Drumul Sării, fără 
afectarea arborilor din aliniamentului stradal, prin trotuarul din str. Nabucului fără afectarea 
arborilor existenţi în aliniament, prin spaţiul verde existent la intersecţia Str. Drumul Sării cu 
str. C.tin Marinescu fără afectarea arborilor existenţi în acesta, prin trotuarul din str. C.tin 
Marinescu fără afectarea arborilor din aliniamentul stradal. 

• B-dul Ghencea x Acces Cimitirul Ghencea, se propun lucrări de: montare 
automat de dirijare a circulaţiei (ADC), dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia 
vehiculelor, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive 
acustice, realizare montare cabluri electrice pentru alimentare echipamente semaforizare, 
precum şi racordarea echipamentelor la BTMS prin cabluri optice, canalizaţii în lungime de 
305 m. 

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările de 
montare cabluri electrice şi fibra optică se vor realiza prin trotuarele din B-dul Ghencea fără 
afectarea arborilor existentţi în aliniamentul stradal 
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In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

* Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei 
noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55,00, interior 4108. 

■ în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul 
conductelor de gaze propuse - menţionate mai sus, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m 
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

* Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei, a 
alveolejor din aliniamentul stradal, etc), 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, replantarea gazonului 
acolo unde el există. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism din 31.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti 

împreună cu planurile anexă şi in baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare şi stradale. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



RedrD.V../4ex./15.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/insti tutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/aviz a artoorijn consultare.chD 
pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 436,2554/1700723,1723992/ ^ ^ 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Relocare stâlp şi reţea electrică existente în imobilul situat pe 
str. Ghiozdanului nr. în vederea eliberării amplasamentului, relocarea se va face pe 
domeniul public intr. Catedrei, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1700723/22.01.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 436/23.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1723992/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2554/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul 
de specialitate privind executarea lucrării: "Relocare stâlp şi reţea electrică existente în imobilul 
situat pe str. Ghiozdanului nr. 11-13 în vederea eliberării amplasamentului, relocarea se va face 
pe domeniul public intr. Catedrei, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3,5m, astfel: 

• din domeniul privat se reamplasează în domeniul public stâlpul LEA JT tip SC 10005 
pe Intrarea Catedrei, în dreptul imobilului nr. 11-13 din str. Ghiozdanului, viz-a-viz de 
stâlpul ce se reamplasează. 

• reţeaua electrică existentă se va poza îngropat de la stâlpul existent la limita din 
partea stângă a imobilului nr. 11-13 din str. Ghiozdanului, până la noul stâlp. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POR, 


Red:P.FL/3ex.-09.05.2019 - prej 
http://www.pmb rafinstitutii/primai 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


RAŞCA 


t pe site-ut PMB 

^mediu/avize_artx)riJn_consu1tare/avize_artooriJn_consultare.php 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 772, 2399 /1705457,1722117....4.UML2ÎS 
CĂTRE, 


romania2019.eu 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-duI Poligrafiei ’nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. 
Neajlovului , sector 1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse Doamna prin 

cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1705457/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.772/06.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722117/26.03.2019 
şi la D.M. cu nr. 2399/27.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate 
privind executarea lucrării: " Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. 
Neajlovului nr. sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare 

nr. şi Fişa de soluţie nr. emise de E-distribuţie 

Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, 

Aviz Primar Sector 1 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric nou, subteran a unui cablu electric de joasă tensiune, 
3x10+6C, cu lungimea de 15m, din Linia Electrică Aeriană - LEA, existentă pe stâlpul din 
trotuarul nr. pare din str. Neajlovului, subtraversare carosabil str. Neajlovului, până în dreptul 
imobilului alimentat, la BMPT ce va fi montat la limita de proprietate a acestuia, cu acces din 
domeniul public. Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente, în trotuar, în 
domeniul public, la adâncimea de 0,8 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în 

trotuarul din dreptul imobilului cu str. Neajlovului există aliniament stradal sub formă de 

platbandă înierbată. De asemenea, în trotuarul din dreptul imobilului cu în proximitatea 

lucrărilor, există platbandă fără vegetaţie. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micşorare dimensiunilor 
platbandei din proximitatea traseului sau prin betonarea acesteia. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. Avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru efectuarea aceşti lucrări. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



14. MAI. 2019 


Red:D.V.V 3ex./13.05.2019 - prezentul avi 2 a fost postat pe site-ut PMB 

hitp://www r £îţmb.ro/instjtutii/primaria/directil/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in _consultare,Dhp 
pe data de. . . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 2286 /1721675/. II Mi 2019 


CĂTRE, 

E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 
prin 

S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L. 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Frederic Chopin , sector 2, Bucureşti " 

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. 
ELECTROCONS PROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1721675/25.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.2286/26.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de 
specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. 
Frederic Chopin nr.30B, sector 2" vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

20.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Contract de vânzare aut. cu nr. , Fişa de soluţie 

nr. emise de E-distribuţie Muntenia, Aviz nr. emis de 

Administraţia Domeniului Public Sectorului 2, Clasarea notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor 
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric 
trifazat cu lungimea de 36 m, din CD-cutia de distribuţie existentă în trotuarul aferent nr. pare din 
strada Ceaikovski la intersecţia cu str. Frederic Chopin. Traseul canalizaţiei electrice propuse va 
continua prin trotuarul nr. pare din str. Ceaikovski, apoi prin trotuarul nr. impare din str. Frederic 
Chopin, va traversa carosabilul din str. Frederic Chopin în dreptul imobilului cu nr. 30B din 
această stradă, la firida de distribuţie, contorizare şi protecţie ce va fi amplasată la limita de 
proprietate stânga a imobilului alimentat. Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în şanţ 
deschis executat manual. Nu se va depozita pământ în jurul arborilor. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în 
proximitatea traseului canalizaţiei electrice există gard viu, la limita trotuarului spre spaţiile verzi 
aferente blocurilor de locuinţe din str. Frederic Chopin. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



f 4. mal WiS 


Red:D.V./3ex./13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hţtDy/vvvvw.ombTO/institutii/orimaria/directii/directi mediu/avize arbori in consultare/avţz.e„ajtorLin_co_nsultare-php 

pe data de__ 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2291 /1721873/. JLl.MAl 201 


CĂTRE, 

S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L. 

Strada Voroneţ nr. 12, bloc D7, sc. 1, et.4,ap. 12, sector 3, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de apă potabilă şi racord canal pentru imobilul 
din str. Mihai Viteazul , sector 1” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L. înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1721873/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2291/26.03.2019, prin 
care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Branşament de apă 
potabilă şi racord canal pentru imobilul din str. Mihai Viteazul nr , sector 1", vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz 
tehnic definitiv nr. , Memoriu justificativ, Aviz nr. 

emis de Administraţia Domeniul Public Sector 1, Clasarea notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de 
deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ realizare branşament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 30 mm şi 
lungimea de 6 m, care se va lega la conducta de apă De 125x63 mm PEHD existentă în 
carosabilul din str. Mihai Viteazul. Traseul branşamentului propus va traversa carosabilul 
şi trotuarul în dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branşament ce se va 
amplasa în proprietate, la max. 2 m de limita de proprietate a acesteia. Pozarea 
subterană a conductei de branşament propuse se va realiza la adâncimea de 0,9 m -1,10 
m. 

■ realizare racord de canalizare din PVC 160x4,7 mm SN8 cu lungimea de 
lOm, cu legare în reţeaua publică de canalizare existentă (De 315 mm) în carosabilul din 
str. Mihai Viteazul. Căminul de racord va fi amplasat în incinta imobilului, la distanta de 
max.2m de limita de proprietate. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat în 
trotuarul din dreptul proprietăţii există o alveolă cu un arbore (specia Platan) - puiet, la 
7m de limita de proprietate din partea stângă a există o alveolă cu un tei având diametrul 
8 cm si h=7 m. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrării se vor respecta următoarele condiţii: 

• în proximitatea arborilor existenţi în spaţiul verde traversat de traseul 
branşamentului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic.^ 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 
m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată 
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia 
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse 
prin prăbuşirea acestora. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare . iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

- Este interzisă reducerea spaţiul verde prin reducerea dimensiunilor 
alveolelor existente în trotuar 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV* 


Simona-Mariana P 



1 4. mai m 


întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


Red:D.V. J 3ex./10.05.2019 - prezentul aviz a iost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2426 /1722744/ 




romania2019.eu 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. 
Arh. Alexandru Săvulescu sector 2, Bucureşti” 

7 9 


Ca urmare a cererii depuse Domnul , cerere 

înregistrată la P.M.B. cu nr.1722744/27.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2426/28.03.2019, 
cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: 
"Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. Arh. Alexandru Săvulescu 
sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare 

nr. şi Fişa de soluţie nr. emise de E-distribuţie 

Muntenia, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 2, Clasarea notificării 

nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în 

zonă, împuternicire) lucrarea constă în : 

- realizare branşament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric 
trifazat cu lungimea de 33 m, din Linia Electrică Aeriană - LEA existentă pe stâlpul din trotuarul 
str. Arh. Alexandru Săvulescu, în dreptul imobilului cu va continua prin trotuarul nr. 

poştale impare din aceeaşi stradă, va subtraversa carosabilul str. Arh.Alexandru Săvulescu în 
dreptul imobilului alimentat, în apropierea limitei de proprietate dreapta, la BMPT- blocul de 
măsură şi protecţie ce se va amplasa în incinta proprietăţii, la limita de proprietate- în decupajul 
gardului. Lungimea traseului canalizaţiei propuse pe domeniul public va fi de 20m, cablurile 
electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente, la adâncimea de 0,8 m, în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-â constatat că în 
trotuarul din dreptul imobilului cu nr , str. Arh. Alexandru Săvulescu există un ex. Tilia sp. 
plantat în alveolă. 

De asemenea în trotuarul nr. impare din aceeaşi stradă există aliniament stradal format 
din arbori plantaţi în alveole. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 

menţionate. 

* 
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In timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

• în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micşorarea dimensiunii 
alveolelor din proximitatea traseului sau prin betonarea acestora 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă * vizat spre neschimbare. Avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru efectuarea aceşti lucrări. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz. aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINE6CU 


î 4. MAL 20Î3 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romgnig2gi?.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2503/1723557/ 21. MW. 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Duioşiei 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723557/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2503/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Duioşiei 
nr. 13, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Duioşiei, perpendicular, până la 

aproximativ 3,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborilor existenţi în platbandă, în vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 

t 

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, iit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona- 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



O 


întocmit: 
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Red:P.R73ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 

http://www.pmb fa/instilutri/prirnaria/directii/directia_medîu/avize_arborijn_consultare/avize_arboriJn_consultare.php , pe data de 


Bd Regina Ei] sa beta nr 47, cod poştal 050013 sector 5, Bucureşti. România 


r*;ii 









PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 
DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2504/1723562/ 21 MM ’/O ţ 

Căfre; SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mihai 
Viteazul nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723562/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2504/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mihai 
Viteazul nr. 84 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Mihai Viteazul, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există o alveolă cu gard viu. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2509/1723589/ 21 MAI. 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petre 
Ispir nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723589/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2509/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petre Ispir 
nr. 13 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 3m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Petre Ispir, perpendicular, până 
la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simon 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 


Ex *SCA 



Red:P,R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 2510/1723580/ 


21 MAI Hi';' 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă; ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Oituz 
nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723580/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2510/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Oituz nr. 32, 
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Oituz, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariarta^POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: 

oxana PARASCA 



Red:P.R J3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rom^ia2pl?.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2511/1723585/ 21, MAI. 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
str. Agricultori nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723585/29.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2511/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Agricultori 
nr. 6, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Agricultori, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romaniq2019.eu 

J Vmootffo wrort» o Corw Urâ/ii [ifcţim 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2550/1723970/ | ^ 2019 

Către ; SC AV! PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bujorul 
Alb nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723970/01.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2550/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bujorul Alb 
nr. 93, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 9m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Bujorul Alb, perpendicular, 
până la aproximativ 4,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 




întocmit: 

Exp. Rpxapa PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 

r ->-«i r 


Nr. 2551/1723961/ i i- mai. zl .■ " — 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea 
Agregatelor nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723961/01.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2551/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea 
Agregatelor nr. 24, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul Intrării Agregatelor, perpendicular, 
până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-MariatmrRQPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: 

VRASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 2552/1723964/ 

21. MAI. 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Şerban 
Gheorghe nr. , sector 2, Bucureşti 


o 

o 


o 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723964/01.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2552/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Şerban 
Gheorghe nr. 87-89, sector 2 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Şerban Gheorghe, 
perpendicular, până la aproximativ 4m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Red:P.R./3ex.-09.05.2019 • prezentul aviz a fost postat pe site*ul PMB 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-i 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania20J9.eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2620/1724330/ 2l MAI. 2019 

Către : SC APA NOVA SA 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei pubice de canalizare pe str. Timpului, sector 2, 
Bucureşti 



o 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724330/02.04.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 2620/03.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „ înlocuirea reţelei pubice de canalizare pe str. Timpului, sector 2", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii 
nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 

22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 210m(lungimea 
conductei) + 60m(lungimea conductelor pentru racordurilor şi gurilor de scurgere), astfel: 

• în carosabilul str. Timpului, pe acelaşi traseu cu cel existent, tronsonul cuprins între 
str. Traian şi str. Popa Nan, cu subtraversarea str. Apusului. 

• se avizează execuţia a 33 racorduri, 8 guri de scurgere şi 5 cămine de inspecţie 
canalizare. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Maru 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU ^ 

întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 2622/1724313/ ” 2 1 MAI ?r r 


Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin dl. Belet Romeo - so//c/fă ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


o 

o 


o 

o 


Referitor la lucrarea: Branşament electric în vederea alimentării cu energie electrică 
imobilului situat pe str. Gheorghe Missail nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724313/02.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2622/03.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament electric în vederea alimentării cu energie electrică 
imobilului situat pe str Gheorghe Missail nr. 105, sector 1, conform documentaţiei depuse 
(C.U. r.. n din 12.02.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 22m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul nr. impare al str. Gheorghe Missail, la aproximativ 
limita din partea stângă a imobilului nr. 103 din str. Gheoghe Missail, continuă ptin 
trotuarul str. Gheorghe Missail, până la aproximativ Im faţă de limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 

^ Prvţwfrifki Romârtoit: înrl Eucpflne 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2704/1724895/ 2 l MAI. 2019 

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

B-dul Mărăşeşti nr. 28, sector 4 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Aleea Tomeşti şi pe proprietatea particulară din Aleea Tomeşti, sector 4, 

Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724895/04.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2704/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
Aleea Tomeşti şi pe proprietatea particulară cu nr. 10 A din Aleea Tomeşti, sector 4", 
conform documentaţiei depuse (C.U. din 17.05.2018, a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis 
de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 136,5m, 
astfel: 

• din conducta existentă, subteran în parcarea din Aleea Tomeşti, viz-a-viz de blocul 2 

din Aleea Tomeşti nr. 1, continuă prin parcarea din Aleea Tomeşti, apoi trece prin 
colţul părculeţului, amenajat/îngrădit, apoi pe proprietatea imobilului branşat, conform 
planurilor anexă la C.U. r din 17.05.2018. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în părculeţul din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor, etc. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B, nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

\ 

întocmit 




14. MAI 2019 


Red :P.R./3ex.-13.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directîa_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize M arboriJn_consultare.php , pe data de. 
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CĂTRE, 


S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul PoligrafieiVir.4, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: " Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale strada Subcetate, 
Brânarul, sector 1, cu conducte şi instalaţii de racordare MP din PE100 SDR11” 

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. 
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1725726/05.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.2800/08.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului 
privind executarea lucrării ” Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale strada 
Subcetate, Brânarul, sector 1, cu conducte şi instalaţii de racordare MP din PE 100 
SDR11”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 
din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, 
Memoriu tehnic, Clasarea notificării , j.2018 emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu .2019 emis de ADP SI, 

Aviz de traseu .2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, plan 

de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), 
lucrarea constă în: 

• Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale pe str. Subcetate (între b-dul 
Bucureştii Noi şi str. Brânarul) şi pe str. Brânarul (între str. Cireşoaia şi imobil cu nr.10 
din str. Brânarul) prin înlocuirea conductelor de gaze existente din OL 4” pe aceste 
străzi cu conducte din PE 100 SDR 11 Dn 90mm, amplasate la 0,5 m de conductele 
existente. Tot odată, se vor înlocui şi un nr. de 64 de branşamente cu Dn 32mm, 63 
mm. Lungimea totală a conductelor de distribuţie gaze propuse va fi de 638 m, iar a 
branşamentelor propuse va fi de 424 m. 

• Conducta de distribuţie gaze propusă pe str. Subcetate şi str. Brânarul se 
va cupla în conducta existentă în carosabilul din B-dul Bucureştii Noi (executată din 
PE Dn 180mm- cuplată în PCI), în conducta existentă în str. Ardealului (executată 
din OL 4” - cuplată în PC2), la conducta existentă în str Subcetate (din OL 4” - 
cuplată în PC3) şi la conducta existentă în str. Măicăneşti (din OL 4” - cuplată în PC 
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4). Traseul conductelor de gaze şi a branşamentelor propuse spre a fi înlocuite va 
respecta planul de situaţie coordonator. Conductele se vor monta îngropat în 
carosabil, trotuar, respecctiv spaţiu verde aferent blocului Al 1 din str. Subcetate, cu 
respectarea adâncimii de îngheţ. 

2. la verificarea pe teren efectuată în data de 06.0iT.201 9 s-a constatat că : 

- în trotuarul nr. pare şi impare din strada Subcetate există arbori plantaţi în 
alveole. De asemenea, există un tronson de conductă care străbate spaţiul verde din 
faţa blocului Al 1 din str. Subcetate. 

în strada Brânarul există aliniament stradal sub formă de platbandâ plantată 
cu arbori/arbuşti şi plante perene. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în 
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant ai 
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia 
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, 
interior 4108. 

- în proximitatea arborilor existenţi în trotuarele aferente str. D, Grecescu 
traversate de traseul branşamentelor ce vor fi înlocuite - menţionate mai sus, 
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din 
teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m 
- 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

- Este interzisă reducerea suprafeţei alveolelor sau a platbandei aflate în 
aliniamentul stradal menţionat, prin betonare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul 
dendrologic poate fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu 
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului 
dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se 
constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, 
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se ex e cută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar 
la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, înclusiv 
plantarea gazonului (acolo unde este cazul). 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei 
minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea 
materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate 
emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea de material 
dendrologic în compensarea celui defrişat). 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în 
Certificatul de Urbanism nr.245R/1609794 din 16.04.2018 emis de Primăria 
Municipiului Bucureşti şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii 
reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior 
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei 
lucrării. 
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Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia 
lucrărilor şi de respectare condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 
4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 





RedrD.V../ 4ex./13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

htţp.//www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in 
consultare.pho 
pe data de .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

Homar** to Contftj Uhtri ( i*opw*t 


Nr. 3159/1728755/ HlflOF? 

Către: SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor natural şi branşamente pe 
str. Horia Măcelariu nr. , sector 1, Bucureşti 



o 

O 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1728755/16.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3159/17.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor natural şi branşamente pe 
str. Horia Măcelariu nr. 21, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

cu prelungirea valabilităţii până la data de , a 

planurilor anexate), vă comunicăm că pentru prezentul C.U. nr. din 

20.09.2017 cu lungimea traseului de 22m, Direcţia de Mediu a emis avizul nr. 
60/1588319(11847/1578511)/22.02.2018. 

Având în vedere că lucarea se execută conform C.U. nr. din 

, astfel: 

• din conducta existentă în dreptul imobilului cu nr. 18 din str. Horia Măcelariu, prin 
trotuarul nr. impare, subtraversează str. Horia Măcelariu, până la limita din partea 
dreaptă a prorpietăţii. 

• fără afectarea materialului dendrologic situat în platbandă din vecinătatea traseului 
lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriu! Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 


Exp. Roxana PARASCA 
- — 


14. MAL 23;9 


Red:P.R73ex,-09 05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpV/www pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia.mediu/avize^arboriJn.consultane/avize.arboriJn^consuttare.ptip , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanig2019.eu 

J nvţtdifa Born^o ta ContfU ilrturt (ucţim 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3408/1730851/ 21. MAI 20î s 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nuferilor 
nr. (fostă str. Bujorilor n sector 1, Bucureşti 


o 

o 



Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730851/22.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3408/23.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nuferilor 
nr. 79 (fostă str. Bujorilor ", sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

C din 13.11.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării ‘‘.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, astfel: 

• din conducta existentă în drumul de pământ al str. Nuferilor, perpendicular, până 
la aproximativ lOm faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV^ 
Simona-Maria 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

$ 

întocmit: 

E)fla. Roxana PARASCA 



Red .P RV3ex. -13 05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB ' f/J/ 

http^/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_medtu/avize_arbonjn_consultare/avize_art>orijn_consuîtare php , pe data de. 


Bd. Regina Eftsabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


















o 

o 


o 

o 




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 3409 /1730845/. jU.JMI.'W “ 

CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pe str. Bujorului i, sector 

1, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1730845/22.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3409/23.04.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Branşament de gaze naturale str. 
Bujorului nr.20-24, sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 

din 13.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de 
vânzare autentificată cu .2016, Memoriu tehnic, Aviz de traseu t .2019 

emis de Consiliul Local Bucureşti Sector 1 - ADP SI, Clasarea notificării 2019 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de 
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou redusă presiune din PE 100 SDR 11, Dn 
32mm, cu lungimea de 4m (3m+1m riser) şi a postului de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale Dn125 mm, existentă 
în str. Nuferilor. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin strada Nuferilor 
(drum de pământ) până la postul de regiare-măsurare ce va fi montat în incinta imobilului 
alimentat. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe 
trotuarul aferent imobilului alimentat, trotuar din str. Nuferilor nu există spaţiu verde sau 
arbori/arbuşti afectaţi. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. 
iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială şi refacerea 
platbandei de spaţiu verde afectată de lucrări.. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. 315/23TEIDD/B/35331 din 13.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare şi este valabil numai în baza avizului emis de 
Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale privind execuţia acestei lucrări. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 
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Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi 
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art-4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate t an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 

)PA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



RedrD.V../ 3ex./10.05.2019 - prezentul aviz a losl poslat pe site-ul PMB 

htlD://www.pmb.rQ/institntiitorimari^direclii/directia mediu/avize arbori in consultare/aviza arbori in consultare.php 
pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania2019.eu 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2654,2757,3291,8975/1724386,1725182,1729960,1659800/ 2 t MAI. 

Către: SC PROMPT GAZ SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe 
str. Trompetului nr. , sector 5, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1659800/12.09.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8975/13.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1724386/02.04.2019, 1725182/04.04.2019, 1729960/18.04.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 2654/03.04.2019, 2757/05.04.2019, 3291/19.04.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării: "Extindere reţea de distribuţie a gazelor 
naturale şi branşamente pe str. Trompetului nr. 12, sector 5", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia 
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, 
s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 23,5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Trompetului la intersecţia cu 

str. Lăstunului, continuă prin carosabilul str. Trompetului pe partea nr. impare, până 

la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea arborilor existenţi în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular a! acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rom^icgaiP^eu 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 2709,3829/1724998“ 17336057 ^ ^ 

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control 
Servicii Spaţii Verzi - B-dui Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Dumbrăveni nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724998/04.04.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 2709/05.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr. 1733605/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3829/08.05.2019, prin care solicitaţi avizul 
de specialitate privind executarea lucrării: Branşament electric pentru alimentarea cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Dumbrăveni nr. 4, sector 4, conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL 
sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 40m, astfel: 

• din DS4250 existent în trotuarul str. Dumbrăveni, în dreptul imobilului cu nr. 3, 
continuă prin trotuarul nr. impare al str. Dumbrăveni, subtraversează 
str. Dumbrăveni, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR 
Simona-, 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOIN^EŞCU 


întocmit: 

Exp.Rgxana PARASCA 


Red;P,R73ex.-15.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http7/www.pmb.ro/înstitutri/primaria/directii/directia_mediu/avize_art)orijn_consuttare/avize_arborijn_consultare php , pe data de ,.... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 2854/17261 


CĂTRE, 

S.C. PROMPT GAZ S.R.L. 

Strada Staminelor nr.2, scetor 5, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 6 BUCUREŞTI 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE 

URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe 
drumul de acces de lângă ' sector 6, Bucureşti” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. PROMPT GAZ S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.11726125/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2854/09.04.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: " Extindere conductă de gaze naturale şi 
branşamente pe drumul de acces de lângă bloc P23 din str. Tufănelelor, sector 6", vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism ’ din 

13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Contract de vânzare aut. cu .2017, Acord de acces 1 ' "2017 şi 

soluţie de acces .2017 emise de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr.1173/1 o. 10.2018 

emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, Aviz de traseu nr. 

2019 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării 
.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare 
vizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale), lucrarea va consta în: 

- realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR 11 cu Dn 90mm, 
cu cuplare în conducta de gaze naturale Dn 125mm existentă în str. Tufănelelor. Traseul 
conductei de gaze proiectate va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din str Tufănelelor nr. 
pare, apoi va străbate drumul de acces de lângă blocul P23 din str. Tufănelelor până în dreptul 
imobilului cu nr. IE 226311 unde extinderea propusă va avea cap terminal. 

- realizare branşament de gaze naturale nou, in dividual, redusă presiune, din PE 100 
SDR 1 leu Dn 32 mm, cu lungimea de 2,5 m (1,5m +1m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare 
aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale redusă 
presiune, Dn90 mm propusă în drumul de acces. Lucrările de pozare subterană a conductei şi 
branşamentului proiectate se vor realiza prin săpătură. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.05.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrării există spaţiul verde aferent blocului P23 din str. Tufănelelor, spaţiu verde în care 
există arbori, arbuşti, plante perene plantate. 
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în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate^ 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii' 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre 
cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4184. 

- în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul 
conductei de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată 
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei 
sau a alveolelor din aliniamentul stradal, etc). 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism 2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 

planului de coordonare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării răspund de execuţia lucrării şi de respectarea 
condiţiilor din prezentul aviz. 

în Procesul verbal de recepţie preliminară de refacere a zonelor afectate de lucrări vor fi 
consemnate constatări cu privire la starea materialului dendrologic (arbori/arbuşti) şi a spaţiilor 
verzi afectate de lucrări, conform art. 13 din Anexa 1 la HCGMB nr.220/2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico - edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti ", 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 


1-5. MAI. 7™ 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


___ li KM ^ 

Nr. 1527, 3594/1714100,1732230/.... 
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romania2019.eu 


CĂTRE, 

S.C. GRID SITAL S.R.L. 

Strada Steluţei nr. 11, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Şos. Mihai Bravu nr.428, sector 3, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe Str. 
Prisaca Dornei şi pe proprietatea particulară IE 214555, sector 3, Bucureşti " 



Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1714100/27.02.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.1527/28.02.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732230/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu nr. 
3594/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Extindere 
conductă de gaze naturale şi branşamente pe Str. Prisaca Dornei şi pe proprietatea particulară 
, sector 3”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

08.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu 
justificativ, Contract de vânzare aut. cu nr , Act adiţional nr.1 aut. cu nr. 

, Aviz tehnic de principiu nr. şi soluţie de acces nr. 

emise de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr emis de 

Primăria Sector 3 - Direcţia Servicii Publice, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 

3-Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Aviz emis de Comisia Tehnică de Circulaţie-PMB 
nr. 3807/12.03.2019, Clasarea notificării nr.5602/05.03.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi 
stradale), lucrarea va consta în: 

- realizare extindere conductă de gaze naturale MP din PE 100 SDR 11 cu Dn 

90mm, cu racordare în conducta de gaze naturale MP OL 20” existentă în str. Prisaca Dornei. 
Conducta propusă va fi montată subteran pe un traseu începând din str. Prisaca Dornei (parţial 
prin subtraversare), apoi va continua prin drumul de acces (proprietate privată) până în dreptul 
imobilului (str. Prisaca Dornei nr. ), unde conducta propusă va avea cap 

terminal. Lungimea extinderii conductei de gaze naturale va fi de 101 ml. Dimenisiunile gropii de 
sudare vor fi :1,0 x 1,20 x 1,70m, lăţimea şanţului de montare a conductei va fi de 0,4 m, execuţia 
lucrărilor va fi realizată în carosabil/trotuar prin săpătură. 

- realizare branşament de gaze naturale nou, in dividual, MP din PE 100 SDR 11 cu 
Dn 32 mm, cu lungimea de 7 m (6m +1m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale MP, Dn90 mm propusă 
în drumul de acces. Lucrările de pozare subterană a branşamentului proiectat se vor realiza, ţjrţrr 
săpătură cu lăţimea de 0,4 m, în proximitatea limitei dreaptă a imobilului alimentat. 
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti. Există vegetaţie la limita de proprietate a 
imobilelor adiacente drumului de acces*privat. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă-vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării răspund de execuţia lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit, b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 


Daniela VOINESCU 




RediD.V J 3ex./16.05,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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CĂTRE, 


IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. 

Şos. Bucureşti Ploieşti, nr.172-176, Clădirea A, ELI, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Str.Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE 

B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Realizare subtraversare cale ferată şi Centura Bucureşti cu 
conducte de evacuare a apelor epurate şi a apelor pluviale colectate, lucrări 
executate pe teritoriul sectorului 1" 

Ca urmare a cererii depusă de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., 
înregistrată la P.M.B. cu nr.1657359/04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.8643/05.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1729114/17.04.2019 şi la Direcţia de Mediu nr. 3189/18.04.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: ” Realizare subtraversare cale ferată şi 
Centura Bucureşti cu conducte de evacuare a apelor epurate şi a apelor pluviale 
colectate, lucrări executate pe teritoriul sectorului 1”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 
nr. , prelungit până la 18.10.2019, emis de Primăria 

Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de înregistrare, împuternicire, 
Act de dezmembrare aut. cu nr. , Extras de carte funciară pentru 

informare - , Memoriu justificativ, 

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea 

notificării nr. . emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz 

nr. emis de Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” S.A.-Direcţia 

Tehnică), lucrarea constă în : 

■ realizare lucrări de subtraversare cale ferată şi Centura Bucureşti cu 3 
conducte de evacuarea apelor epurate şi a apelor pluviale colectate din ansamblu de 
locuinţe GREENFIELD, lucrări executate pe Aleea Teişani nr. 

Drumul Pădurea Mogoşoaia nr. şi pe domeniul public (Aleea Teişani, Centura 
Bucureşti, Calea Ferată). Conductele de evacuarea apelor epurate şi a apelor pluviale 
sunt din polietilenă de înaltă densitate PEHD, cu diametrul de 250mm, ce vor face 
legătura dintre staţiile de pompare şi canalul ANIF, vor subtraversa calea ferată şi 
Centura Bucureşti prin foraj orizontal dirijat, perpendicular pe axul căii ferate, în lungime 
de 62,5 m. Săpături pentru gropile de lansare şi de capăt vor fi executate manual. 
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Lucrările nu vor afecta spaţiile verzi, aşa cum rezultă din Certificat de Urbanism 
nr. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 16.05.2019 s-a constatat 
că în proximitatea lucrării există vegetaţie crescută spontan, precum şi spaţii verzi cu 
arbori plantaţi (în lungul căii ferate, dar şi în spaţiul verde cu gazon adiacent Centurii 
Bucureşti). 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate 
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în timpul lucrărilor executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic din proximitatea lucrărilor prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate 
manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori (cu diametrul trunchiului mai mare de 7 cm), 
conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare ; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

- Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea 
sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime 
de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului 
dendrologic cu diametrul trunchiului mai mare de 7cm se va realiza numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica 
plantarea de material dendrologic în compensare). 

Precizăm că avizul este emis în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire, iar în 
baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. La finalizarea 
lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului, 
acolo unde acesta există. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul 
de Urbanism nr. , prelungit până la 18.10.2019 şi a 

planului anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


riaha POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 



1 7. KAL 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romanla2019.eu 
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Nr 1220,2853/1711069,1726133/ l A 1 ^ nr7 = 

Câfre; - solicită ridicarea exampiarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lainici 
nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711069/19.02.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1220/20.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1726133/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2853/08.04.2019, prin care 
soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Lainici nr. 46 A, sector 1 , conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• de la CD-ul existent la imobilul nr. 46 din str. Lainici, prin trotuarul str. Lainici, pe 
partea nr. pare, până Ia aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Maric 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 

'oxana PARASCA 



's. 




Red ;P.RJ3ex.-16 05.2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

http7/www.pmb.ro/institutri/pnmana/directii/directla_mediu/avtze_afbofiJn_consultare/avize_arboriJn_consuHane.pbp , pedala de , 










Bd. Reoina Elisabeta nr 47, cod postai 050013, sector 5. Bucureşti. România 



















o 




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 1644,2897/1715362,1726412/ 



Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


romania2019.eu 


- solicită 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor ia lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Plt. Niţă Ion 
nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1715362/04.03.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 1644/05.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1726412/09.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2897/10.04.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Plt. Niţă Ion nr. 18, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 25m (Im trotuar/domeniul public + 24m 
drum de servitute/domeniul privat), astfel: 


• din LEA JT existent în dreptul imobilelor cu nr. 16 şi 18 din str. Plt. Ion Niţă, prin 
trotuarul str. Lainici şi drumul de servitute, până la aproximativ Im faţă de limita 
din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUT0 1 '- 
Simona-Mariana PJ&PA k 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 


întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 
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Nr. 2119, 3295/1719781,1729507/.. 

u. mim 


CĂTRE, 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: "Branşament energie electrică pentru imobilul situat în str. 
Bârlogeni i sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de , înregistrată la P.M.B. cu 

nr.1719781/19.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2119/20.03.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729507/17.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.3265/18.04.2019 prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: 
”Branşament energie electrică pentru imobilul situat în str. Bârlogeni , sector 1, Bucureşti", vă 
comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Acte doveditoare asupra proprietăţii imobilului - teren şi/sau construcţii, Aviz tehnic de racordare 
nr. şi Fişa de soluţie nr. emise de E-distribuţie 

Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1 - Administraţia 

Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, 
plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în: 

- realizare branşament electric subteran prin montarea unui cablu trifazat tip 
3x10+6C, de lungime=6 m pe domeniul public. Branşamentul electric propus va fi alimentat din 
LEA JT (linia electrică aeriană - joasă tensiune) existentă pe stâlpul montat în trotuarul din dreptul 
imobilului cu din str. Bârlogeni. Traseul canalizaţiei electrice proiectate va traversa 

carosabilul şi trotuarul din str Bârlogeni, până la BMPT ce va fi montat în incinta imobilului, la 
limita de proprietate cu acces direct din domeniul public. Cablul va fi pozat în pământ, în profile 
existente, la adâncimea de 0,8m în trotuar, în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat în 
trotuarul nr. pare, respectiv impare există aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori 
plantaţi în aceasta. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 
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în execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în spaţiile verzi din proximitatea 
traseului lucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor 
din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane . Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

* Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei 
sau a alveolelor din aliniamentul stradal, etc). 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 2371 /1722013/.. L* ■' f ^ 


CĂTRE 

S.C. A.M. INFO CONCEPT S.R.L. 

Strada ion Ţuculescu nr. 21, sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică pentru imobilul situat pe 
Drumul Crăiţelor I, sector 5, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. A.M. INFO CONCEPT S.R.L., cerere înregistrată 
la P.M.B. cu nr.1722013/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2371/27.03.2019, cerere prin 
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ” Alimentare cu 
energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul Crăiţelor nr. , sector 5”, vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă. Memoriu tehnic, 
Autorizaţie de Construire imobil, Fişa de soluţie nr emise de E-distribuţie 

Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz 

Primar Sector 5 Bucureşti, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico- 
edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în : 

- alimentarea electrică a imobilului din str. Drumul Crăiţelor se va realiza prin 
pozarea subterană a unui cablu electric de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu de 370 m. 
Branşamentul electric propus va fi alimentat din CS-cutia de siguranţă (existentă în trotuarul din 
str. Dantelei, la intersecţia cu str. Amza Pelea), apoi traseul va continua prin trotuarul str. 
Dantelei şi va continua prin drumul de pământ din str. Drumul Crăiţelor, până la firida de 
distribuţie, contorizare şi protecţie (FDCP) ce va fi amplasată în incinta imobilului alimentat. 
Cablul electric propus va fi montat în tub flexibil la adâncimea de 0,8 m în trotuar şi la 
subtraversările străzilor Ursa Mică şi Nandru la adîncimea de 1,2 m. 

Pe traseul canalizaţiei electrice nu va fi afectată vegetaţia. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în 
trotuarul din str. Dantelei, între str. Nandru şi str. Ursa Mică există în trotuar 5 ex. arbori plantaţi 
la limita de proprietate a imobilelor. De asemenea, în str. Drumul Crăiţelor există vegetaţie 
spontanăşi spaţii verzi plantate la limita de proprietate a imobilelor din această stradă. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 
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in execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii: 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

- Este interzisă reducerea spaţiului verde existent, conform prevederilor art.18 din 
Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

* Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare. iar l a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună 

cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU ' 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 2458/1723213/.LL...': ^ 


CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Sos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 

' ' 1 t 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Strada 
Lecturii i >, sector 2, Bucureşti" 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1723213/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2458/29.03.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat 
în Strada Lecturii nr. , sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 21.01.2019 emis 
de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare 
nr. şi Soluţie de acces nr. emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu 

tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Titlu de 

proprietate asupra imobilului, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan 
de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, RP din PE 100 SDR 11, Dn 
32 mm, cu lungimea de 5m (4m + Im reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, RP PE 100 SDR 11 Dn 
IlOmm, existentă în carosabilul din str. Lecturii. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va 
fi realizat pe domeniul public şi va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul limitei de 
proprietate dreapta a imobilului alimentat, iar pozarea conductei' de branşament se va executa 
prin săpătură în şanţ deschis, cu lăţimea 0,4 m şi la adâncimea de 0,5-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că în 
dreptul imobilului alimentat există aliniament sub formă de platbandă în care se află un ex. Prunus 
domestica (prun) cu diametrul de 25cm, h=5-6m, precum şi plante perene plantate. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

- în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 
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- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. Dacă 
in timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al 
arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând 
riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea 
de material dendrologic în compensare). 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul 

anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 2710/1724883/;.,,/... L2}.$. 


CĂTRE, 

S.C. MIRAL INSTAL COMP AN Y S.R.L. 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 

Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Şos. 
Dobroeşti 1, sector 2, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1724883/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2710/05.04.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: " Branşament de gaze naturale pentru 
imobilul din Şos. Dobroeşti nr. , sector 2”, vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis 

de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de 
vânzare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare nr. emis de 

Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 

2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de încadrare 
în zonă), lucrarea va consta în: 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 
SDR 11 cu Dn 63 mm şi lungimea de 6,0 m (5,Om + 1,0m reiser) şi a unui post de reglare- 
măsurare aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale 
redusă presiune, Dn 315 mm existentă în carosabilul din str. Dobroeşti şi va fi executat la 0,5 m 
de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, conform planului anexă la Certificatul de 
Urbanism. Lucrările de pozare subterană a conductei şi branşamentului proiectate se vor realiza 
prin săpătură. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe 
traseul lucrării nu există spaţii verzi, arbori /arbuşti afectate de execuţia lucrării. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare. iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul 

anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 2785,11850/1690867/ 


Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Mutare branşament de apă potabilă la imobilul din str. Poenaru 
Bordea nr. , sector 4, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690867/17.12.2018 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11850/18.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1725527/05.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2785/08.04.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "Mutare branşament de apă 
potabilă la imobilul din str. Poenaru Bordea nr. 2, sector 4", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil 
emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Sfinţii Apostoli, perpendicular, 
până la aproximativ 13m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerului Culturii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA ; 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU / 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 2790/1725674/ 

Către : SC STUDIO PLUS RESIDENCE SRL - prin 

Aleea Tomeşti nr. 10 A, sector 4 


romania2019.eu 
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Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Poştalionului nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1725674/05.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2790/08.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Poştalionului nr. 24, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 
nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m 
(branşament) + 5m (racord), astfel: 

• din conductele existente, subteran, în carosabilul str. Poştalionului, perpendicular, 
până la aproximativ 1,5m şi 3,5m faţă de limita din partea stângă a prorprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU^f 

întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


23 m m 


Nr. 2843/1726023/ 


romania2019.eu 


Către: SC APA NOVA SA - prin 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Biserica Amzei, 
sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1726023/08.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2843/09.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Biserica Amzei, 
sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , cu 

prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate şi Memoriului 

tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1, avizul 
Ministerului Culturii nr. ), vă comunicăm că, In urma verificării efectuate pe 

teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 381 m, astfel: 

• în carosabilul str. Biserica Amzei, tronson cuprins între Calea Victoriei şi 
str. D.l. Mendeleev. 

• se avizează execuţia a 19 racorduri, 8 cămine de vizitare şi 17 guri de scurgere. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUT!} 
Simona-Mariana P 
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DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3060/1727539/ 




Către: SC APA NOVA SA - prin t 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Ramuri Tei nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727539/12.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3060/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Ramuri Tei nr. 24 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m (branşament) + 6m (racord), astfel: 

• din conductele existente, subteran, în carosabilul str. Ramuri Tei, perpendicular, 
până la aproximativ 1 m şi 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 3061/1727540/ 23. M/J. 2'W 
Către: SC APA NOVA SA - prin 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe Intrarea Galaţi nr. , sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727540/12.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3061/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe Intrarea Galaţi nr. 5, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile 
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m (branşament) + 5m (racord), astfel: 

• din conductele existente, subteran, în carosabilul Intrării Galaţi, până la 
aproximativ Im şi 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Simona-Mariana 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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Nr. 2716/1724967/ 

Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - prin 
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobeşti 
nr. 5-7, sector 3 



Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Anton Pann 
nr. , sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724967/04.04.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 2716/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „ Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Anton Pann nr. 19 A, 
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor 

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Pian de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), 
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 222m, astfel: 

• din PT 8 existent pe trotuarul şi carosabilul str. Vintilă Vodă, subtraversează 
str. Anton Pann, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Anton Pann, subtraversează 
str. Căuzaşi, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Anton Pann, până la limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

• în vecinătatea traseului lucrării nu există vegetaţie în aliniament. 

• pe proprietate la aproximativ Im de Imita din partea stângă a proprietăţii, există 
lex. arbore care conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare, în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de 
axul arborilor de 1m-1.5m. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu M.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării 
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerului Culturii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simona-i 


POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESpU 

kiy 

Exp. Roxana PÂRASCA 
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Nr. 2717/1724969/ Umm 

Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - prin 
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi 
Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică 
a imobilului situat pe str. Demosthen Atanase nr. , sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724969/04.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 2717/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Demosthen Atanase nr. 41, sector 5", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP 
sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 170m, astfel: 

• din CD 679 existent în trotuarul str. Demosthen Atanase, la intersecţie cu 
str. Gheorghe Marinescu, subtraversează str. Demosthen Atanase, continuă prin 
trotuarul nr. impare al str. Demosthen Atanase, până la limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime fată 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997'Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 


fid. Regina Eftsabeta nr. 47, cod poşta) 050013, sector 5, Bucureşti, Româna 


















lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

wy 
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Nr. 2844/1726038/ T£ MAI. "m 
Către: SC APA NOVA SA - prin 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - Bd. Dinicu 
Golescu nr. 38, sector 1, cod poştal 010873 


Referitor la lucrarea: Extindere reţea de apă potabilă pe str. Oaşului, str. Ardealului, 
str. Avram lancu, oraş Otopeni, str. Oaşului - Bretea Centură - şos. de Centură, tronson 
aflat pe teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1726038/08.04.2019 şi la 
Directa de Mediu cu nr. 2844/09.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Extindere reţea de apă potabilă pe str. Oaşului, str. Ardealului, 
str. Avram lancu, oraş Otopeni, str. Oaşului — Bretea Centură — şos. de Centură, tronson 
aflat pe teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti", conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele 
edilitare, aviz Primar sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în 
data de 15.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
770m, astfel: 

• pe un traseu ce subtraversează şos. de Centură şi C.F., pe tronsonul cuprins 
între intersecţia şos. de Centură cu şos. Bucureşti-Ploieşti şi limta Administrativă 
a Municipiului Bucureşti cu oraşul Otopeni. 

• conducta nou proiectată se va lega în conducta existentă PEID 450mm de la 
intersecţia şos. de Centură cu şos. Bucureşti-Ploieşti. 

• extinderea reţelei publice de apă potabilă se va corela cu lucrările prevăzute a fi 
executate la magistrala Liniei 6 Metrou (a tunelului şi acceselor staţiei). 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană si 
gazon/iarbă. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de d efrişare sap 

toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 
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DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 3062/1727541/ 23.MAI.2Q19 

Către: SC APA NOVA SA -prin 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, el 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Telescopului nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727541/12.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3062/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe str. Telescopului nr. 28 B, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m 
(branşament) + 9m (racord), astfel: 

• din conductele existente, subteran, în carosabilul str. Telescopului, până la 
aproximativ 0,5m şi 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana-POPA 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOiNESCU 

întocmit:/ 

Roxapa PARASCA 



' ^ 
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PfBfetinao BdxrCrtoi ta Ccrtfui UVr* Euotwti 


DIRECŢIA DE MEDIU 


Nr. 3063/1727542/ 

2 3. MAL 2QW 

Către : SC APA NOVA SA - prin 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe Intrarea Caporal Păcuraru Avram nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727542/12.04.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 3063/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul 
situat pe Intrarea Caporal Păcuraru Avram nr. 23, sector 1, conform documentaţiei depuse 
(C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu 
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 
10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de Im 
(branşament) + Im (racord), astfel: 

• din branşamentul şi racordul existent, subteran la limita de proprietate, pe 
proprietatea imobilului, la o distanţă de aproximativ Im şi 2,5 faţă de limita din 
partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . 

termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIREl 

Simoi 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela 


Iiuuuiim. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romania201?. e u 

DIRECŢIA DE MEDIU 



Nr. 3066/1727864/ 


2*. mal 2<m 


Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze pentru imobilul situat pe str. Muntele Lung 
nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727864/12.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3066/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament de gaze pentru imobilul situat pe str. Muntele Lung 
nr. 21, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor 
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 4m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Muntele Lung, perpendicular, 

până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă 
de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 


Bd Reoma Elisabeta nr. 47. cod oostal 050013. sector 5. Bucureşti România 










Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform HCG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



a POPA 


o 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Danii 1 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



O 

o 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 


Nr. 3331/1729732/ 



Către : SC APA NOVA SA - prin 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi 
Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la lucrarea: înlocuirea reţelei publice de apă potabilă şi canalizare pe str. Anul 
1821, sector 5, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729732/18.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu_nr. 3331/19.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „înlocuirea reţelei publice de apă potabilă şi canalizare pe str. Anul 
1821, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. cu 

prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate), vă comunicăm că 

pentru prezentul C.U. nr. cu lungimea traseului de 240m 

(apă potabilă) + 235m (canalizare), Direcţia de Mediu a emis avizul nr. 
916/1596895/17.04.2019. 

Având în vedere că lucarea se execută conform C.U. nr. din 

, astfel: 


• în carosabilul str. Anul 1821, pe tronsonul cuprins între Bd. Tudor Vladimirescu şi 
Calea Rahovei. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 


La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaietare . 

termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VQINESCU 

întocmit: 

Exp. Rpxartp PARASCA 


Prezen 

DIRECTOR 
Simona-Ma. 




/ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romania2019.eu 
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Nr. 3491/1731395/ T^7HAL2Q19 

Că/re; SC ANTOPREST ACTIV SRL 

Str. Afluentului nr. 10, sector 1 


Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobeşti 
nr. 5-7, sector 3 

Referitor la lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu 
conducte şi instalaţii de racordare din PE lOOmm SDR 11 pe bd. Decebal, str. Meşterul 
Manole, str. Voroneţ, sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1731395/24.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3491/25.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu 
conducte şi instalaţii de racordare din PE lOOmm SDR 11 pe bd. Decebal, str. Meşterul 
Manole, str. Voroneţ, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de 
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma 
verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 921 m, astfel: 

• tronson 1 - conducta PE De 180mm se va cupla în PCI (str. Ţiglina) şi PC2 (Intrarea 
Arenei) şi va avea cap terminal conform planurilor anexă la C.U. nr. 

din 

• tronson 2 - conducta PE De 90mm se va cupla în PC3 (bloc D7 din str. Voroneţ) şi 

va avea cap terminal conform planurilor anexă la C.U. nr. din 

• tronson 3 - conducta PE De 90mm se va cupla în PC4 (bloc Al 5 din str. Voroneţ) şi 

va avea cap terminal conform planurilor anexă la C.U. nr. din 

• tronson 4 - conducta PE De 125mm, 180mm se va cupla în PC5 (str. Voroneţ) şi 

PC8 (str. Delea Nouă) pe un traseu care străbate str. Dristorului, subtraversează bd. 
Decebal, până în PC8, str. Meşterul Manole, aleile aferente blocurilor B7, S10, şi va 
avea cap terminal conform planurilor anexă la C.U. nr. ’ din 

• tronson 5 - conducta PE De 180mm se va cupla PC6 (bd. Burebista) şi PC7 
(conducta existentă pe str. Chiparosului) şi va avea cap terminal în str. Păunescu 
Paltin. 

• se avizează execuţia a 17 branşamente noi şi 7 cămine şi vane propuse. 

• lucrările se execută subteran în carosabil, trotuar şi spaţiu verde bloc B7 din str. 
Dristorului, bloc Al 5 din str. Voroneţ, bloc S4 din bd. Decebal nr. 18. 
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• lucrările se vor corela PUZ - Parcaj Subteran Alba lulia, sector 3, aprobat cu 

HCGMB nr. 219 şi nr. 80 din 09.12.2015 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi spaţiu verde bloc din vecinătatea 

traseului lucrării. 

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare şi anume 
că în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m~1.5m. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se 
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. in timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui 
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al 
execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon, gard viu, etc. 

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 

ri'X J* r 


Nr. 3330,3826/1729924,1733692/ 


- solicită ridicarea 


Către: SC IRIGCIMPEX SRL - prin 
exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Alecu 
Russo nr. , sector 2, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729924/18.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3330/19.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1733692/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3826/08.05.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale 
pentru imobilul situat pe str. Alecu Russo nr. 10, sector 2", conform documentaţiei depuse 

(f-U- nr ‘ ■ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 

Notificam nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan 

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă 
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.05.2019, s-a constatat că 
lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, astfel: 

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Alecu Russo, perpendicular, 
până la limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament. 

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare . - 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii si este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerului Culturii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POP/ 



Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOINESCU 

întocmit: & 

PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 2499/1723553/. 



CĂTRE, 

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. 

Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada 
Mihai Viteazul t . sector 1, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1723553/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2499/01.04.2019, prin care se solicită 
emiterea avizului privind executarea lucrării: " Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat 
în strada Mihai Viteazul nr. sector 1", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse {Certificat de Urbanism nr. din 

18.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces la 
sistemul de distribuţie gaze naturale nr. şi Soluţie de acces 

nr. emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz nr. 

emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Extras de carte funciară pentru informare 
aferent imobil , Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan 
de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, RP din PE 100 SDR 11, Dn 
32 mm, cu lungimea de 6m (5m + Im reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. 
Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, RP PE 100 SDR 11 Dn 63 
mm, existentă în carosabilul din str. Mihai Viteazul. Traseul de pozare a branşamentului proiectat 
va fi realizat pe domeniul public şi va traversa parţial carosabilul şi trotuarul, până postul de 
reglare măsurare ce va fi montat în firidă, la aprox 4m de limita de proprietate stânga a imobilului 
alimentat. Pozarea conductei de branşament se va executa la adâncimea de 0,5-0,9 m. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că în 
dreptul imobilului alimentat există aliniament stradal cu arbori plantaţi în alveole/platbandă. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

- în proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrologic. 
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* în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendroiogic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1,5 m faţă 
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rânirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendroiogic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendroiogic. 

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau 
prăbuşirea materialului dendroiogic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor 
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. Dacă 
în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al 
arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând 
riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendroiogic se va realiza numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea 
de material dendroiogic în compensare). 

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea alveolelor sau 
a platbandei 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare , iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr, emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti 

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lît. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela vgjNESCU 



2 4. MAI 2019 


RedrD-V J 3exV5ty05.2013 * prezent aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hHp://wvvw^mb.ro/institutii/orimaria/directir/directia mediu/avize arbori in consuttare/ayize.a rbori in consultare oho 
pe data de - -- 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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Nr. 2893 /1726349/. 
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CĂTRE, 

S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L. 

Strada Voroneţ nr.12, BI.D7, Sc.1, Et.4, Ap.12, sector 3, Bucureşti 
Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Şos. Mihai Bravu nr.428, sector 3, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extinderea reţelei publice de apă potabilă şi canalizare pe str. 
Balta Albina, de la intersecţia cu str. Drumul Balta Doamnei până în dreptul 
imobilului cu nr Branşament de apă potabilă şi racord canalizare pentru 
imobilul din str. Balta Albina nt I (fost nr. l din B-dul Theodor Pallady), 
sector 3” 


Ca urmare a cererii depusă de S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1726349/09.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2893/10.04.2019, prin care se 
solicită emiterea avizului în vederea obţinerii autorizaţiei de construire privind executarea lucrării: 
” Extinderea reţelei publice de apă potabilă şi canalizare pe str. Balta Albina, de la intersecţia cu 
str. Drumul Balta Doamnei până în dreptul imobilului cu nr. . Branşament de apă potabilă şi 
racord canalizare pentru imobilul din str. Balta Albina nr din B-dul Theodor 

Pallady), sector 3", vă comunicăm următoarele: 

/1688102 din 

21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Adresa nr. emisă de Direcţia Patrimoniu-PMB, Aviz CTE 

nr emis de APA NOVA BUCUREŞTI S.A, Aviz de traseu nr. emis de 

Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3, Aviz nr emis de Primăria 

Sector 3 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de CTC- PMB, Adresa nr. 

emisă de Direcţia Utilităţi Publice-PMB, avize individuale emise de deţinătorii 
reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity 
Telecom, STB, RADET, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ extinderea reţelei de apă potabilă pe str Balta Albina, de la intersecţia cu str. Balta 
Doamnei până în dreptul imobilului cu nr din str. Balta Albina), cu o conductă din PEID De 
180mm în lungime de 275m. Reţeua de apă potabilă proiectată se va monta în carosabilul străzii 
Balta Albina, la o adâncime medie de pozare de 1,3m, cu racordare în conducta de apă potabilă 
existentă pe str. Balta Albina, din PEID 180mm. Pe conducta nou proiectată se vor monta: un CV- 
cămin de vană şi 3 hidranţi subterani de incendiu Dn125mm, ce vor fi montaţi în trotuar. Conducta 
nou proiectată se va monta în carosabilul străzii. 

■ realizare branşament de apă potabilă pentru imobilul din str. Balta Albina nr. 

(fost nr.315A din B-dul Th. Pallady) executat din PEID 125x11,4mm (DnlOO mm) cu lungimea de 
6 m, ce va fi legat la conducta de apă potabilă nou propusă pe str. Balta Albina. Căminul de 
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branşament va fi realizat în incinta imobilului alimentat, la max. 2 m fa de limita de proprietate a 
acestuia. 

■ extinderea reţelei de canalizare existentă pe str. Balta Albina cu o reţea de 
canalizare executată din tuburi de PAFSIN de De 820mm, pe o lungime 285 m. Canalizarea 
propusă se va realiza în carosabilul din str. Balta Albina (drum beton), cu pantă de 5 Zoo, de la 
intersecţia cu str. Balta Doamnei până în dreptul imobilului cu nr. din str. Balta Albina. 
Conducta se va poza la o adâncime de 3,4 m în amonte şi va ajunge la 4 m în aval. Racordarea 
conductei de canalizare propuse din PAFSIN 820mm la conducta de canalizare din PAFSIN De 
820mm existentă pe str. Balta Albina se va realiza în căminul de inspecţie CI ex. Pe conducta de 
canal propusă se vor realiza 6 cămine de vizitare CI1pr.-CI6pr şi 11 guri de scurgere cu sifon 
legate la căminele de vizitare propuse prin conducte de racord. 

■ realizare racord de canalizare pentru imobilul nr, din str. Balta Albina din 
tuburi PEID 200x5,9mm, cu lungimea de 4m, Hcanal=3m, Hcr=1,5m şi panta de 4%. Racordul se 
va lega în căminul de inspecţie propus CI6pr. Căminul de racord propus se va amplasa în incinta 
imobilului, la max.2m de limita de proprietate a acestuia. 

Execuţia lucrării se va realiza în şanţ deschis. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.05.2019 s-a constatat câ 
traseul lucrărilor se realizează în carosabilul beton din str. Balta Albina. In proximitatea lucrărilor, 
la limita carosabilului există vegetaţie crescută spontan, precum şi arbori/arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm câ în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de t oaletare, 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu 

planul anexă - vizat spre neschimbare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art,4. lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


întocmit, 

Şef Serviciu Avize şi Acorduri 
Daniela VOIţsJESCU 

wy 

Red;D.V. J 3ex./22.05.2019 - prezentul aviz a fos! postat pe site-ul PMB 

htin 7 /www.ti mit 3 .ro/institniiifririmaria/directii/directia mediu/avize arbori, in consultare/ayize_arbori in.,consi||tare.ph fi 
pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 
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CĂTRE 

S.C. ENGIE ROMANIA S.A. 

Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti 
prin 

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L. 

Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Strada Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Obiectul lucrării: “Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale pe str. Fizicienilor, 
sector 3, Municipiul Bucureşti, cu conducte şi branşamente MP din PE SDR11” 


Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST 
ACTIV S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1730497/22.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.3406/23.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării 
B Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale pe str. Fizicienilor, sector 3, Municipiul Bucureşti, 
cu conducte şi branşamente MP din PE SDR11”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu 
tehnic. Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sector 3-Direcţia Servicii 

Publice, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz 

nr. emis de Primăria Sectorului 3 Bucureşti, plan de coordonare avizat de 

administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă)! lucrarea constă în: 

• înlocuirea conductelor şi branşamentelor de gaze naturale existente pe str. 
Fizicienilor şi Aleea Fizicienilor, cu conducte de PE100 SDR 11, în lungime de 1989 m, 
montate la 0,5 m de conductele existente (acolo unde este posibil), precum şi upgradarea 
unor conducte şi branşamente existente pe str. Fizicienilor pe o lungime de 67,5m. Lungimea 
totală a conductelor şi branşamentelor propuse spre reabilitare va fi de 2056,5 m. Conductele 
propuse vor avea Dn 63mm, Dn 90mm şi Dn 125mm şi se vor racorda la conductele 
existente, conform planurilor anexă, astfel: 

- la conducta MP existentă pe B-dul. Camil Ressu, din PE cu Dn200mm^ ^ 

- la conducta RP existentă pe str. Fizicienilor, din PE cu Dn 125mm; 

- la conducta RP existentă pe str. A. Mostiştea, din PE cu Dn 125mm; c 

- la conducta RP existentă pe Aleea Fizicienilor, din OL10”; % 

Branşamentele propuse vor avea diametrul Dn 63mm. 



i ... ii 
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Traseul de pozare a conductelor de gaze naturale propuse, din punctul de cuplarea 
la conducta existentă pe B-dul Camil Ressu, va subtraversa trotuarul şi spaţiul verde aferent 
şi vor fi pozate în carosabilul din aleile/trotuarul din str. Fizicienilor şi respectiv, Aleea 
Fizicienilor- Branşamentele propuse vor fi realizate conform planurilor anexă şi a planului de 
coordonare, prin aleile de acces, trotuar sau spaţii verzi aferente blocurilor D4, D3A, D2A, 
D4B, D3B, Dl A, DIB, 3E, 3F, 3D, 2G2, 3A, 3B, 3C. IC, 1D, 1B, 2B, 2A, 2A1, 1F, 2C, 2D, 
2G1,1G, IA. 

Montarea conductelor se va realiza în şanţ deschis realizat prin săpătură la 
adâncimea de 0,9m. 

2. la verificarea în teren efectuată în data de 20.05.2019 s-a constatat că : 

- traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale străbate carosabilul 
din str. Fizicienilor (spre partea nr. poştale impare, din dreptul blocului D4 până la aleea de 
acces dintre bloc D2A si blocul cu nr.56), carosabilul din str. Aleea Fizicienilor şi aleile de 
acces dintre blocurile 3E, 3D, 3F, 3D, 3A, 2G2, 2G1, 2D, 2C, 1G T IA, 1F, 2B şi aleea de 
acces din spatele blocurilor 1B, IC, 1D din B-dul Camil Ressu nr. 62,64,68. 

- traseul branşamentelor se va executa prin trotuar, aleile de acces şi spaţiile verzi 
aferente blocurilor D4, D3A, D2A, D4B, D3B, Dl A, DIB, 3E, 3F, 3D, 2G2, 3A, 3B, 3C, IC, 
1D, 1B,2B,2A,2A1,1F,2C,2D,2G1, 1G, IA. 

- în spaţiile verzi aferente blocurilor menţionate există în proximitatea lucrărilor 
arbori, arbuşti, plante pertene şi gazon. 

Faţă’ de materialul dendrologic aflat în proximitatea lucrărilor, se va păstra distanţa 
minimă de Im prevăzută în normativele în vigoare. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei 
lucrării menţionate, astfel: 

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de 
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei 
noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108. 

- în proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul 
conductelor de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie 
adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m — 1,5 m 
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, afectarea gardului viu existent în 
proximitatea lucrărilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau 
rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate 
fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de 
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările 
ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului 
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare . iar la 
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea 
gazonului şi refacerea pistelor de biciclete (acolo unde este cazul). 

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului 
radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de 
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza 
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale 
(defrişare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare). 

în Procesul verbal de recepţie preliminară de refacere a zonelor afectate de lucrări 
vor fi consemnate constatări cu privire la starea materialului dendrologic (arbori/arbuşti) şi a 
spaţiilor verzi afectate de lucrări, conform art. 13 din Anexa 1 la HCGMB nr.220/2018 privind 
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aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico - edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

înainte cu 5 zile lucrătoare de începerea lucrărilor, vor fi înştiinţate asociaţiile de 
proprietari/locatari din zonele afectate de lucrări, prin afişarea la avizierul blocurilor a datei 
începerii execuţiei lucrărilor. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în 

baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi 
de respectare condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. 
b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



'b, o o 4 


întocmit, 

Şef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



RediD.V../ 4ex./22.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

hltp://www. pmb.ro/institutii/primaria/directn/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare. 

php pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 



romania2019.eu 


Nr. 3495/1731434/, 




CĂTRE, 

ENGIE ROMANIA S.A. 
prin 

S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.R.L. 

Bulevardul Uverturii nr.194-200,et.3, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC Şl DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6 

Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureşti 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectari, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: “Extindere conductei de gaze naturale şi branşament gaze 
naturale pentru imobilul din Drumul Ciorogărla nr. sector 6, Bucureşti” 


Ca urmare a cererii depuse de ENGIE ROMANIA S.A. PRIN S.C. ERBAŞU EDIL 
CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1731434/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr.3495/25.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Extindere 
conductei de gaze naturale şi branşament gaze naturale pentru imobilul din Drumul Ciorogărla 
nr. , sector 6, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, 
Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. şi Soluţie de 

acces nr. emise de Dîstrigaz Sud Reţele, Contract de vânzare autentificat sub 

nr. notar public , Autorizaţie de construire nr. din 

23.08.2017 şi nr. emise de Primăria Sector 6 Bucureşti, Clasarea notificării 

nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz 

nr - emis de CTC —PMB, Aviz nr. emis de Primăria 

Sector 6 - ADPDU S6, plan de coordonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de 
încadrare în zonă), lucrarea constă în : 

■ extinderea conductei de gaze naturale cu o conductă montată subteran, RP din PE 

100 SDR11 cu Dn 250 mm pe Drumul Ciorogărla, cu o lungime de 125 m, conductă care se va 
cupla la conducta de gaze naturale RP Dn 180 mm existentă în carosabilul din Drumul Ciorogărla, 
conducta de gaze naturale propusă se va continua printr-o conductă PE100 Dn 180mm montată 
subteran pe Drumul Roţii (drum de acces - neamenajat, drum de pământ), pe o lungime de 223 
m, până în dreptul imobilului cu nr. din Drumul Ciorogărla, unde conducta propusă va 

avea cap terminal. Pe Drumul Roţii (drum de acces), un tronson din conducta de gaze naturale 
proiectată se va monta suprateran şi va fi realizată din OL 8” (tronson cu lungimea de 27m). 

■ Realizare branşament de gaze naturale RP din PE100 SDR 11 Dn 90mm şi 
lungimea de 8 m (7 m +1 m reiser), de la noua conductă de gaze naturale Dn 180 mm proiectată 
în carosabilul (drum de pământ) din Drumul Roţii până la postul de reglare-măsurare ce va fi 
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amplasai la limita de proprietate a imobilului alimentat Branşamentul propus se va poza subteran 
la adâncimea de min. 0,9 m, în şanţ deschis realizat prin săpătură manuală. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.05.2019 s-a constatat că 
traseul de pozare a conductei de gaze şi a branşamentului proiectate nu afectează spaţii verzi, 
arbori sau arbuşti. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de .defrişare sau de toaletare, 
iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza 

planului de coordonare vizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor şi de 
respectarea condiţiilor din prezentul aviz. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



Red:D.V~/ 3 ex./23.05,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://wvvw.f3mb. ro/institutiiffirimariaMrecWdirectia_ mediu/avize arbori in consultare /avize arbori _in_consultare.php 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DIRECŢIA DE MEDIU 


romanla2019.eu 


Nr 10814, 2623/1676467,1724435/^1!!^.^^ 

CĂTRE, 

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L. 

B-dul Banu Manta nr.2, apt.5, sectorul 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA 

Strada Petricani nr. 9A, sector 2, Bucureşti 

Referitor la lucrarea: "Mărire grad de siguranţă în alimentarea cu energie electrică a 
consumatorilor din zona Staţiilor de transformare Timpuri Noi, Pipera şi reconfigurare 
reţea de medie tensiune” 

Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la 
P.M.B. cu nr.1676467/01.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10814/02.11.2018, completată cu 
documentaţia înregistrată la P.M:B. cu nr. 1724435/02.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
2623/03.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: 
”Mărire grad de siguranţă în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zona Staţiilor 
de transformare Timpuri Noi, Pipera şi reconfigurare reţea de medie tensiund', vă comunicăm 
următoarele: 

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 

19.09.2017, prelungit până la data de 18.09.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti 
împreună cu planurile anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de 

Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr. emis de Primarul Sectorului 1 

Bucureşti,,, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, împuternicire) 
lucrarea constă în: 

^ - realizare obiectiv propus prin pozarea subterană a patru cabluri electrice 20kV pe 
un traseu în lungime de 2.250 m situate pe domeniul public. Cablurile electrice proiectate vor fi 
pozate în tub de protecţie cu D=160mm, pe un traseu ce pleacă din Staţia de transformare 
Timpuri Noi IT/MT (existentă pe str. Radu Vlădescu), va continua prin carosabilul/trotuarul din 
str. Radu Vlădescu, apoi prin str. Lascăr Buruiană, Corneliu Roman, prin trotuarul din str. 
Agronomiei, str. Neculai Stamatin, va subtraversa prin foraj orizontal dirijat carosabilul din 
str.Aleea Privighetorilor şi va continua prin aleea existentă paralelă cu Aleea Privighetorilor, pe 
acelaşi traseu cu al cablurilor existente (la liziera pădurii). Traseul lucrărilor va subtraversa prin 
foraj orizontal carosabilul din str. Vadul Moldovei, după care va continua prin trotuarul din str. 
Erou lancu Nicolae până la limita administrative a Municipiului Bucureşti, unde se mansonează 
la cablurile existente. Adâncimea de pozare a cablurilor electrice va fi de 0,8-1,2m în trotuar şi de 
1,2-1,5 m la traversarea drumurilor. 

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.05.2019 s-au constatat: 

- în trotuarul din str. Erou lancu Nicolae există platbandă (lipită de limita de 
proprietate a imobilelor) cu arbori/arbuşti plantaţi în aceasta; 
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- traseul lucrărilor va străbate aleea existentă la liziera pădurii (prin canale 
existente), în proximitatea traseului existând vegetaţie sub formă de arbori şi arbuşti; 

* în trotuarul din str. Agronomiei există aliniament stradal sub formă de platbandă 
cu gard viu, arbori şi arbuşti plantaţi, 

- în proximitatea traseului din str. Radu Vlădescu, str. Lascăr Buruiană, Corneliu 
Roman există in proximitatea vegetaţie crescută spontan. 

în urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu 
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării 
menţionate. 

în execuţia lucrărilor executantul lucrării va ţine seama de următoarele* 

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o 
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului 
dendrologic. 

- în timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului 
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de 
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în 
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de 
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de 
Urbanism nr. , prelungit până la data de 18.09.2019 şi în baza 

planului de coordonare depus la prezenta documentaţie. 

Beneficiarul, proiectantul, respectiv executantul lucrării vor fi răspunzători de execuţia 
lucrărilor şi respectarea condiţiilor din prezentul aviz precum şi legislaţia în vigoare. 

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) 
din Anexa nr, 1 la H.C.G.M.B, nr, 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit, 

Sef Serviciu Avize si Acorduri 
Daniela VOINESCU 



RediD.V../ 3ex./24 '5.2019 - prezentut aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpJ/www.pmb.rofinstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_artjoriJn_consu)lafefavize artjoriJn_consuitare.php pe data de 

24.MAl.aM 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direc|;ia de Mediu 



Nr. 1758365,1771613/7415,10371 / - 

Către: SC PROFILUX SA - Bd. lancu de Hunedoara nr.33, ap. 4, sector 1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


o 

o 


o 

o 


Referitor la lucrarea: „Branşament de apă şi racord canalizare menajeră şi pluvială 
pentru imobilul situat pe Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. , sector 1” 


Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1758365/25.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7415/26.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1771613/11.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10371/12.09.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de apă şi 
racord canalizare menajeră şi pluvială pentru imobilul situat pe Şos. Bucureşti-Târgovişte 
nr.42, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor Bucureşti, ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării 
efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, astfel: 

• Branşamentul de apă potabilă va avea diametrul Dn 30 mm, o lungime de 5m şi se 
va racorda la conducta publică de apă potabilă existentă pe str. Nicolae Nicoleanu. 

• Racordul de canalizare menajeră va avea o lungime de 8m şi va colecta şi evacua 
apele uzate din imobil, în reţeaua publică de canalizare menajeră existentă pe str. 
Nicolae Nicoleanu 

• Racord canalizare ce se va executa din tuburi pvc şi va avea o lungime de lOm, 
colectând apele uzate din imobil în reţeaua publică de canalizare pluvială existentă 
pe str. Nicolae Nicoleanu. 

• în proximitatea traseului, pe partea numerelor pare a stăzii Nicolae Nicoleanu 
există platbandă cu iarbă şi doi arbuşti tineri. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 
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in cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
S/mo, " , 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



li. OCT ® 8 


Red:AA./4ex.-28,10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe $ite-ul PMB 

http:/Avww.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arbon in consultare.php H pe dala de .. 


Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013. sector 5 Bucureşti. România 










PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1763292,1772666 / 8051,10475 / 

Către: SC ENNERGIES CONS pentru E-Distribuţie Muntenia 
(Str. Puţul cu Tei nr. 53, sector 4, Bucureşti) 

(ennergies@gmail. com) 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa 
str. Preciziei nr. , sector 6, Bucureşti" 





Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763292/12.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 8051/13.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1772666/13.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10475/16.09.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie 
electrică a imobilului cu adresa str. Preciziei nr. 3P, sector 6, Bucureşti", conform 
documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi 

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor Bucureşti), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren 
în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
350m, astfel: 

• Extindere reţea electrică din staţia IlOkv Iremoas, existent în str. Preciziei, în 
dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 214958, şi continuă pe un traseu ce străbate 
trotuarul nr. impare al str. Preciziei şi continuă prin incinta imobilului alimentat până 
la noul PT. 

• lucrarea se execută prin platbandă/spaţiu verde, cu arbori, situată între limita de 
proprietate şi trotuarul str. Preciziei. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime 
faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare 
subterane. Condiţii de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, 
inclusiv plantare iarbă/gazon. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 



2a OCT. 2019 


Red :AA./3ex.-2jţ 10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ut fmb 

http .«'/www.pmb ro/institutft/primaria/directii/directia_mediu/avize_artoorijn_consultare/avize_arborijn_consultare.php , pe data dc 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1763972,1780320,1791988/8252,11394,12733/ 


0 3i DEC. 2015 


CĂTRE, 

S.C. PRCHECTECH CONSTRUCT S.R.L. 

Str. Cjreşoaia, nr. 2, sector 1, Bucureşti 

- Amenajare parcam de mşedinţă str. Maşina de Pâine, nr. 20, bl. OD37 - 


Referitor la adresa dvs, înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti - PMB cu nr. 
1763972/14.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8252/19.08.2019, cu completările ulterioare 
înregistrate la Primăria Municipiului Bucureşti - PMB cu numerele 1780328/08.10.2019 şi 
1791988/13.11.2019 şl la Direcţia de Mediu cu numerele 11394/09.10.2019 şi 
12733/14.11.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării de amenajare a unei parcări de reşedinţă pe terenul situat în str. Maşina de Pâine, nr. 
20, bl. OD37, sector 2, conform CU nr. 1166/104 „M" din 18.07.2019, vă comunicăm 
următoarele: 


1. în baza Informaţiilor din documentaţia depusă de dva., respectiv: 

a) Certificatul de Urbanism Nr. 1166/104.M* din 18.07.2019, însoţit de planurile anexă 
sc.: 1:500,1:2000, vizate spre neschimbare; 

b) Memoriu tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 17105/19.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) Plan de situaţie existent sc.: 1:500; 

e) Plan de situaţie propus sc.: 1:500; 

f) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

g) Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - PMB nr. 18557/08.10.2019 cu planul anexă 
vizat spre neschimbare. 


2. Urmare a verificării pe teren din data de 12.09.2019 a amplasamentului lucrării 
conform Informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) pe amplasamentul lucrării, în zona parcării, se află pastile şi platbande verzi în 
suprafaţă totală de aproximativ 40mp, pe care regăsim 4ex. arbori (care, conform 
Memoriului Tehnic, nu vor suferi modificări/intervenţii); 

b) în vecinătatea amplasamentului lucrării există spaţii verzi cu arbori/arbuşti plantaţi 
(care, conform Memoriului Tehnic, nu vor suferi modificări/intervenţii}. 


Bd Regina Efedfcta nr. 47 cod poştal 050013, 5, Buaare# România 

Tfit021.305.S500 
Mtn/toww ontb.ro 





















3. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite: 

AVIZ FAVORABIL 
Cu respectarea următoarelor condiţii: 


a) Se interzice diminuarea spaţiului verde aferent blocurilor amplasate adiacent terenului 
pe care se va executa proiectul de „ amenajare parcare de reşedinţă sin Maşina de 
Pâine, nr. 20, bi OD37", precum şi a spaţiilor verzi şi a materialului dendrologic situat 

( re amplasamentul proiectului; 

n dreptul materialului dendrologic din vecinătatea lucrării şi de pe amplasament, 
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren 
care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor 
constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita 
depunerea pământului sau altor materiale In jurul trunchiului arborilor şi 
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare; 

c) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic, sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile; 

d) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, ce 
pot implica afectarea vegetaţiei, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de 
începerea execuţiei lucrărilor; 

e) Conform prevederilor art. 5, Ht. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare : persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.); 

f) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


4. Elaboratorul şi beneficiarul documentaţiei pentru obţinerea avizului PMB-Direcţia de 
Mediu răspund pentru exactitatea datelor înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a 
stat la baza emiterii prezentului aviz. 


5. în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare a materialului 
dendrologic. 


6. Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



2a NOV 701® 


întocmit: 


Exp. Simona RDPESCU 

r 


Red, P.SJ4ex.~26 11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sfte-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1763973,1780263,1792007/8253,11340,12732/ 0 3. OEQ 7QT9 


CĂTRE, 

S.C. PROIECTECH CONSTRUCT S.R.L. 

Str. Cireşoaia, nr. 2, sector 1, Bucureşti 

Amenajare parcare de reşedinţă str. Luntrei nr.3 - 


Referitor ia adresa dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti - PMB cu nr. 
1763973/14.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8253/19.08.2019, cu completările ulterioare 
înregistrate la Primăria Municipiului Bucureşti - PMB cu numerele 1780263/07.10.2019 şi 
1792007/13.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu numerele 11340/08.10.2019 şi 
12732/14.11.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea 
lucrării de amenajare a unei parcări de reşedinţă pe terenul situat în str. Luntrei nr.3, sector 2, 
conform CU nr. 1165/49 „L* din 18.07.2019, vă comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificatul de Urbanism Nr. 1165/49 „L" din 18.07.2019, însoţit de planurile anexă sc.: 
1:500,1:2000, vizate spre neschimbare; 

b) Memoriu tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 17106/19.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) Plan de situaţie existent sc.: 1:500; 

e) Plan de situaţie propus sc.: 1:500; 

f) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

g) Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie - PMB nr. 18555/08.10.2019 cu pianul anexă 
vizat spre neschimbare. 


2. Urmare a verificării pe teren din data de 12.09.2019 a amplasamentului lucrării 
conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) pe amplasamentul lucrării, în zona parcării, se află două platbande verzi în suprafaţă 
totală de aproximativ 23mp, pe care regăsim lex. arbore (care, conform Memoriului 
Tehnic, nu vor suferi modificări/intervenţii); 

b) în vecinătatea amplasamentului lucrării există spaţii verzi cu arbori/arbuşti plantaţi 
(care, conform Memoriului Tehnic, nu vor suferi modificări/intervenţii). 
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3. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constata pa teren se emite. 

AVIZ FAVORABIL 

Cu respectarea următoarelor condiţii: 


a) Se interzice diminuarea spaţiului verde aferent blocurilor amplasate adiacent terenului 
pe care se va executa proiectul de. amenajare parcare de reşedinţă str. Luntrei nr. 3’’, 
precum şi a spaţiilor verzi şi a materialului dendrotogic situat pe amplasamentul 
proiectului; 

b) In dreptul materialului dendrotogic din vecinătatea lucrării şi de pe amplasament, 
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren 
care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrotogic. în timpul lucrărilor 
constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi 
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare, 

c) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrotogic, sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile; 

d) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, ce 
pot implica afectarea vegetaţiei, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de 
începerea execuţiei lucrărilor; 

e) Conform prevederilor art. 5, lit, h, din Legea nr, 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ultenoare: persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.); 

f) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G M.B, nr 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 


4. Elaboratorul şi beneficiarul documentaţiei pentru obţinerea avizului PMB-Direcţia de 
Mediu răspund pentru exactitatea datelor înscrisurilor cuprinse în documentaţia ce a 
stat la baza emiterii prezentului aviz. 


5. în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare a materialului 
dendrologic. 


6. Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ta data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit: 




Exp. Simona POPESCU 

r 

2ftNir r " 


Red,. P.574eK '28.11.2019 - prezentul aviz 8 fost postai pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1768041/9833 0 ţ f|Qy ^ ^ ^ ^ 

S.C.APA NOVA BUCUREŞTI SA. 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, etaj 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: 

- Administraţia străzilor 

Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

- Administraţia Domeniului Public Sector 

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector l 



O 


Referitor la lucrarea: înlocuire reţea publică de apă potabilă pe str. Grigore Alexandrescu 
(tronsonul B-dul Lascăr Catargiu Calea Dorobanţi), sector 1 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768041/29.08.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 9833/30.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„înlocuire reţea publică de apă potabilă pe str. Grigore Alexandrescu (tronsonul B-dul Lascăr 
Catargiu - Calea Dorobanţi), sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 
din 15.04.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic. Clasarea Notificării nr. 

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare 
reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare, Avizul ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
nr. ), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 

24.10.2019, s-a constatat că săpătura se execută în carosabil, cu trotuar fără plantaţie de aliniament. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele 
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul 
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate, la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului 
la starea iniţială. 

Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele care au stat la 
baza instrumentării solicitării, iar pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi 
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR 
Simona- 





Red E.C 4 cx. - 25.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1770435 /10127 / 

Către: MD ELECTRIC PROJECT SRL - prin dl. - Bd. Regiei nr. 6D, et. 2, 

ap. AXA, sector 6 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 



Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Fântânica 
nr. , sector 2, Bucureşti 




O 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770435/06.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10127/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: .Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Fântânica nr. 
41, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, 
în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se 
va executa subteran, pe o lungime de 536m, astfel: 

• din PTZ 1733 existent în incinta Pieţei Agroindustriale Delfinului, existent în bd. 
Chişinău la intersecţie cu str. Ciocârliei, prin carosabilul str. Ciocârliei, 
subtraversează str. Ciocârliei, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Doamna 
Ghica, apoi prin trotuarul str. Fântânica, până la limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării din spaţiu verde 
parc şi spaţiu verde situat la limita proprietăţilor şi trotuar. 

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei 
minime dintre cablul electric si axul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, de 
1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii 
de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cete constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil, cu 
respectarea următoarelor condiţii: 

în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii 
prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de 
începerea execuţiei lucrărilor. 

- La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de 
realizarea proiectului. 

- Este interzisă diminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiului verde, conform prevederilor art. 5, 
lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi 
din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 



1 9. OCT. 2013 


Red:P,R./3ex.-28.10.2019 - prezentul aviz a tosl postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1771121/10280/ 


mutau- 


Către: Dl. - prin d-na - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Branşament electric subteran pentru alimentarea cu energie a 
imobilului situat pe str. Salva nr. , sector 1, Bucureşti 


o 

o 


o 

o 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771121/09.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10280/10.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament electric subteran pentru alimentarea cu energie a 
imobilului situat pe str. Salva nr. 24, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 

, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea 
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în 
urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va 
executa pe o lungime de 28m (lOm stâlp + 18m trotuar, subteran), astfel: 

• din stâlpul existent în drepţii imobilului cu nr. 22 din str. Salva, prin trotuarul nr. pare 

ai str. Salva, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor 
minime faţă de axul arborilor de 1m-1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condipi de amplasare. 

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu 
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau 
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată” în scopul menţinerii 
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul 
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea 
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale. 

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii 
meteo nefavorabile. 

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului 
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat 
al execuţiei lucrărilor menţionate. 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările 
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi 
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor 
verzi”. Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin 
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, litb. 

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii si este valabil 

r 

numai însoţit de avizul/acordul Administraţiei Domeniului Public sector 1. 
DIRECTOR EXECUTIV, 



Z 9. OCT. 2013 


Red P,R,/3ex -20 1O,2O19 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize arbori^ in^consultare/avize_arboriJn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1772265 /10438 / 01 NOII 2019 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 



Referitor la lucrarea: Branşament electric în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului din str. Petre S. Aurelian nr. , sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772265/12.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10438/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: Branşament electric în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului din str. Petre S. Aurelian nr. 23, sector 1, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, în baza 
documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 30m, astfel: 

• din CD 2176 existentă în spaţiu verde din partea imobilelor cu nr. pare al str. Petre 
S. Aurelian, prin spaţiu verde al str. Petre S. Aurelian, subtraversează str. Petre. S. 
Aurelian, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Petre S. Aurelian, până la limita 
din partea stângă a proprietăţii. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din dreptul imobilului şi a vegetaţiei 
existente în vecinătatea CD-ului. 

3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil, cu 
respectarea următoarelor condiţii: 

a) în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei 
minime dintre cablul electric şi axul arborilor identificaţi în teren, de Im, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

b) Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care 
să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor 
constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi 
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 


Bd Regina EEsabeta nr 47, cod poştal 050013 sector 5, Bucureşti, România 
















c) Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la 
condiţii meteo nefavorabile. 

d) Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea 
traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

e) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului 
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei 
lucrărilor, 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de 
realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Este interzisă diminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiului verde, conform prevederilor art. 5, lit. 
h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit.b. 

i) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaleta re. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



I9.0CtîW 


Red;P.R./3ex.-29,10 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ut pmb 

http://www.pmb ro/institutiî/primaria/directii/directia, mediu/avîze_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consuttare.php „ pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1774230/10731 / 




Către: SC ANTOPREST ACTIV SRL - Str. Afluentului nr. 10, sector 1 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la lucrarea: Lucrare structurală de interconectare reţea distribuţie gaze 
naturale pe str. Frumoasă, str. Sevastopol, Intrarea Sevastopol, Intrarea lonescu David, 
Intrarea Dascălu Nicolae, Intrarea Dan Augustin, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774230/19.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10731/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
xecutarea lucrării: „Lucrare structurală de interconectare reţea distribuţie gaze naturale pe 
str. Frumoasă, str. Sevastopol, Intrarea Sevastopol, Intrarea lonescu David, Intrarea 
Dascălu Nicolae, Intrarea Dan Augustin, sector 1 ”, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz 
de traseu emis de ADP sector 1. 

2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.10.2019, în baza 
documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 1750m, astfel: 

• în carosabilul şi trotuarul str. Frumoasă, Intrării Frumoasă, str. Sevastopol, Intrării 
Sevastopol, Intrării lonescu David, Intrării Dascălu Nicolae, Intrării Dan Augustin, 
aleii din spatele blocurilor Dl şi D 4 din Calea Victoriei. 

• se avizează execuţia a 80 de branşamente noi. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din faţa imobilului cu nr. 9 din 
str. Sevastopol şi spaţiu verde din fata blocului situat pe Calea Victoriei nr. 153. 

3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil, cu 
respectarea următoarelor condiţii: 

a) în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei 
minime dintre conducta de gaze şi axul arborilor identificat în teren, de 
1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

b) Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care 
să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor 
constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi 
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 
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c) Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la 
condiţii meteo nefavorabile. 

d) Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea 
traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

e) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului 
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei 
lucrărilor, 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială. 

g) Este interzisă diminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiului verde, conform prevederilor art. 5, lit. 
h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit b. 

i) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi 
acordul/avizul Administraţiei Străzilor Bucureşti. 

DIREC f , 

Simom 4 



întocmit; 



HOCtBB 


Red:P.R74ex. -29 10 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ut FMB 

http://www.pmb.ro/înstitutii/primaria/tlirectii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_artoriJn_consultare.php , pe data de .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1730536,1772665 / 3405,10474 / ti 6. NOV 20W 

Către: SC ENNERGIES CONS SRL — prin d-na - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Pogoanele nr. , sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730536/22.04.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 3405/23.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1772665/13.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10474/16.09.2019, prin 
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Pogoanele nr. 1-3, sector 4", vă comunicăm 
următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de 
traseu emis de DGL sector 4. 

2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, în baza 
documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 530m, astfel: 

• din PT 1769 pe str. Acţiunii la intersecţie cu str. Radu Tempea, continuă prin 
trotuarul nr. pare al str. Acţiunii, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Pogoanele, 
subtraversează str. Pogoanele, pe partea nr. impare al Drumului Bercenarului, 
până pe terenul cu nr. cadastral cu IE 202831 (cu vegetaţie spontană). 

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil, cu 
respectarea următoarelor condiţii: 

a) în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei 
minime dintre cablul electric şi axul arborilor identificaţi în teren, de 1m- 
1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

b) Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care 
să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor 
constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi 
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 
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c) Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la 
condiţii meteo nefavorabile. 

d) Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea 
traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

e) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului 
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei 
lucrărilor. 

f) Este interzisă diminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiului verde, conform prevederilor art. 5, lit. 
h r din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H.C.G.MB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4. lit.b. 

h) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişa re sau 
toaleta re. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil 
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


01 NOU 2M 


Red RJ3ex 30 10.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediu/avize_arboriJn_consultare/avtze_arboriJn_consuttare.php „ pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1746393,1775922 / 5806,10876 / 




Către: PRIMĂRIA SECTORULUI 5 - Direcpa Tehnică - prin dl. 
ridicarea exemplarului de la registura PMB 
în atenpa : Domnului Director Executiv 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 1-9, sector 5 


solicită 


Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi 
Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


CI 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746393/14.06.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5806/18.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1775922/24.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10876/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Amenajare piaţetă la intersecţia str. Dr. Dimitrie 
Drăghiescu cu str. Prof. Dr. Petre Herescu, sector 5", conform C.U. nr. 

, vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 382mp (inclusiv borduri); 

b) piaţeta va fi localizată în carosabilul str. Dr. Dimitrie Drăghiescu la intersecţie cu str. Prof. 
Dr. Petre Herescu. 

c) în interiorul piaţetei se va planta gazon şi plante perene/arbuşti. 

d) pe suprafaţa lucrării şi în vecinătate suprafeţei lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

Y în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezen tul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 

DIRECTOR EXECUTIV ; 



01 NOV. 2019 


Red P R /3ex.-0111,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1753532,1773197,1777098 / 6793,10527,11058 / 

Către: Dl. - prin dl. - solicită ridicarea exemplarului de la 

registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753532/09.07.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6793/10.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1773197/16.09.2019, 1777098/27.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10527/17.09.2019, 
11058/30.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Moldovei nr. , sector 1", conform C.U. 
nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m; 

b) din LEA JT existent în trotuarul nr. impare al str. Moldovei, prin trotuarul str. Moldovei, până 
la limita din partea stângă a proprietăţii. 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
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răspunzători de eventualele pagube produse Ea condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de vala bilitate 1 an de la data emiterii, __ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1753533,1774072 / 6802,10662 / & ZUW 

Către: D-na - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuia nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753533/09.07.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6802/10.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1774072/18.09.2019 şî la Direcţia de Mediu cu nr. 10662/19.09.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branşament apă şi racord de canal pentru imobilul 
situat pe şos. Chitilei nr. , sector 1", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: 

T. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m branşament + 7m racord; 

b) pornind din conductele existente în carosabilul şos. Chitilei, perpendicular, până la 
aproximativ 1,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii şi aproximativ 2m faţă de 
limita din partea stângă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor ari. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

_autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp . Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



—. . OA-HiatJIH 

Nr. 1761712,1772656 / 7837,10494 / 

Către: D-na - prin dl. 


O 

O 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: Branşament energie electrică pentru imobilul din str. Buziaş 
nr. , sector 1, Bucureşti 

Referitor ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761712/06.08.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 7837/07.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1772656/13.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10494/16.09.2019, prin care solicitaţi avizul 
de specialitate privind executarea lucrării: Branşament energie electrică pentru imobilul din 
str. Buziaş nr. 53A, sector 1, vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. 

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de 
reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, în baza 
documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, 
pe o lungime de 13m, astfel: 

• din LEA JT existent în trotuarul nr. pare al str. Buziaş, prin trotuarul str. Buziaş, 
până la aproximtiv 8m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu 
iarbă/gazon. 

3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil, cu 
respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei 
lucrărilor. 

b) Este interzisă diminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiului verde, conform prevederilor art. 5, lit. h, 
din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 



DIRECTOR EXEC 
Simona-Mariana 


Red:P.R73ex.-30.10.2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


m m 


Nr. 1771805/10366/ 

Către: SC R&D QUAUTYINSTAL GAZ SRL - prin dl. 
exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


- solicită ridicarea 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771805/11.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10366/12.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 

„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gheorghe Ţiţeică nr. , 
sector 2", conform C.U. nr. . vă comunicăm următoareie: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 23.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m; 

b) branşamentul se execută din conducta existentă în carosabilul str. Gheorghe Ţiţeică, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


b) 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Prezentul avjssffi&4srmen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


c) 


d) 

e) 




DIRECTOR EXE 
Simona-Mariai 


Red;P.RV3ex.-01-11.20 
http://www. pmb.ro/institutl 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1772069 /10440 / 




Către: D-na - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi 
şi Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor ia lucrarea: Trecerea la 20kV T586, T786, T272, T2558 şi T1631, sector 5, 
Bucureşti 

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772069/12.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10440/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Trecerea la 20kV T586, T786, T272, T2558 şi T1631, sector 5", vă 
comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. cu 

prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate şi Memoriului 

tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare e, aviz de traseu emis de 
Administraţia Străzilor, avizul de traseu favorabil emis de ADP sector 5. 

2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, în baza 
documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 900m, astfel: 

• din PTZ 586 existent în troturul nr. pare al str. Banu Mărăcine, continuă prin 
trotuarul nr. pare al str. Banu Mărăcine, subtraversează str. Antiaeriană, până în 
trotuarul str. Antiaeriană. 

• din PTZ 786 existent în troturul nr. pare al str. Petre Gâdescu, subtraversează str. 
str. Petre Gâdescu, continuă prin trotuarul nr. pare al str. str. Petre Gâdescu, prin 
trotuarul nr. impare al str. Mărgeanului, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Delureni, 
subtraversează str. Delureni, până la PTM 272. 

• din cablul LES 20kV existent în trotuarul str. Antieriană, viz-a-viz de str. Valea 
Hârtibaciului, prin trotuarul str. Antiaerină, până viz-a-viz de str. Crizantemelor, 
continuând în incita UM 02450 şi UM 02214 (pe terenul UM nu a fost efectută vizită 
în teren) până la PTZ 2558. 

• din PTZ 1631 existent în spatele blocului din str. Crizantemelor nr. 10, continuă prin 
aleea aferentă blocurilor din str. Crizantemelor nr. 10, 12, 16, până la LES 20 kV 
existent în trotuarul nr. pare al str. Crizantemelor. 

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi şi aliniament din vecinătatea 
traseului lucrării. 

3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil, cu 
respectarea următoarelor condiţii: 

® l NOV 2019 
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a) în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei 
minime dintre cablul electric şi axul arborilor identificaţi în teren, de 1m- 
1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

b) Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care 
să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor 
constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita 
depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi 
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

c) Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la 
condiţii meteo nefavorabile. 

d) Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea 
traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

e) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului 
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei 
lucrărilor. 

f) Este interzisă diminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiului verde, conform prevederilor art, 5, lit 
h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. 

h) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1772117/10442/ 


m 


Către: SC MARNA SOC COM SERV SRL 

Str. Tâmpa nr. 1,bl. IC, ap. 27, et. 4, sector 2 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 


Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str Vitioara 
nr. , sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772117/12.09.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 10442/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Vitioara nr. 118, sector 3", 
vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. , a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, 
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3. 

2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, în baza 
documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, 
pe o lungime de 180m, astfel: 

• din cablul existent în trotuarul nr. pare al str. Vitioara la intersecţie cu Drumul Malul 
Mierii, prin trotuarul nr. pare al str. Vitioara, până la aproximativ 2m faţă de limita 
din partea dreaptă a proprietăţii. 

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană. 

3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil, cu 
respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei 
lucrărilor. 

b) Este interzisă diminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiului verde, conform prevederilor art. 5, lit. h, 
din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare . 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1772492 /10473 / ^ WUV ^ 


Către: ROSETTIESTATES SRL 

(Str. Tohaninr.2, bl.33, sc.3, et.5, ap.111, sector 4. Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru 
imobilul situat pe str. Povernei / I, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772492/13.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10473/16.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru 
imobilul situat pe str. Povernei nr. 1-3, sector 1, Bucureşti ", conform documentaţiei 
depuse (C.U. nr. * din , a planurilor anexate şi Memoriului 

tehnic, Clasarea Notificării nr. < emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, 
aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. ), 

vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, s-a 
constatat că lucrarea se va executa subteran, astfel: 

• Branşamentul de apă cu lungimea de 7m se va lega la reţeaua publică de apă 
potabilă Dn lOOmm, existentă în carosabilul din str. Constantin Daniel, traseul 
continuă prin subtraversarea parţială a carosabilului şi a trotuarului străzii până 
la căminul de branşament ce se va poza la limita de proprietate a imobilului 
situat la nr. 1-3, str. Povernei. 

• Racordul de canalizare cu lungimea de 8m se va lega la reţeaua publică de 
canalizare Dn 50 cm existentă în carosabilul din strada Constantin Daniel, 
traseul continuă prin subtraversarea parţială a carosabilului şi a trotuarului 
străzii, până la un nou cămin de racord pozat în incinta imobilului. 

• în proximitatea lucrărilor efectuate nu există vegetaţie sau material dendrologic. 

în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind 

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem 
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate . 

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia 
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii 


Naţionale. 


Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 
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Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1773227/10521/ 06. MOV. 2019 

Către: D-na 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P M.B. cu nr. 1773227/16.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10521/17.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Agatului nr. , sector 1", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 69m; 

b) din LEA JT (cutia de distribuţie) existent în Drumul Argatului, subtraversează Drumul 
Agatului, continuă prin drumul de servitute (drum de pământ), până la limita din partea 
stângă a proprietăţii: 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi, există vegetaţie spontană. 

3k în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXEC 
Simona-Maria 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 




Nr. 1773230/10522/ 


Către: D-rta 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1773230/16.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10522/17.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 

„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Agatului nr. , sector 1", 
conform C.U. nr. .vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 64m; 

din LEA JT (cutia de distribuţie) existent în Drumul Argatului, subtraversează Drumul 
Agatului, continuă prin drumul de servitute (drum de pământ), până la limita din partea 
dreaptă a proprietăţii: 

pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi, există vegetaţie spontană. 


b) 


c) 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 

_el 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezşpftfl 1 ’ /î^are termen de valabilitate 1 an de la data emit er ii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



ZU19 

Nr. 1773508/10606/ 

Către : SC AGAFIA TEHNO LOGISTIC SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1773508/17.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10606/18.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Aluviunii nr. , 
sector 4“, conform C.U. nr. , cu prelungirea valabilităţii până la data 

de , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. , cu prelungirea valabilităţii până la data de 

şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 71,5m; 

b) lucrarea se va executa în carosabilul str. Aluviunii, având punctul de cuplare la conducta 
existentă în carosabilul Drumului Cheile Turzii şi capătul terminal la limita din partea stângă 
a proprietăţii: 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

Y în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

_ nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 pri vind aprobarea "Normelor pentru avizar ea, 
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autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ___ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1773634/10609/ 




Către: Dl. - prin d-na 

registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


- solicită ridicarea exemplarului de la 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1773634/17.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10609/18.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Execuţie branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din şos. Viilor 
nr. , sector 5", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m branşament + 2m racord; 

b) lucrarea se va executa pe str. învoirii din conductele existente în carosabilul str. învoirii, 
până la aproximativ 0,5m şi 3m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Pr ezentul^g=ace termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR 

Simona-Mi 


RedP RJ3ex.-01 
http7/www.pmb.i 


întocmit: 

loxma PARASCA 
* 

viz a fost postat pe site-ul PMB ' Ol 

iiB€tii/directia_mediu/avize, arbon Jn^consultare/avize^arborijn_consuîtare.php , pe data de ...... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


.. a6. Hmt.2ina- 

Nr. 1773794/10664/ 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 




Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1773794/18.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10664/19.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Dumbrăveni nr. , sector 4", conform 
C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Dumbrăveni, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a aproprietăţii. 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

3. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conducta de gaze şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

_ obligaţia înlocuirii exe mplarului uscat şi suport area contravalorii eventualelor prejudicii 
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produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art 4, lit. b din Anexa 1 la H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul/acordul Direcţiei Gospodărire Locală 
sector 4 

l) Prezentul av iz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii . _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


01 NOV. 2019 


Red;P*R./3ex.«01.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http //www.pmb.ro/înstitutii/primaria/directit/drreclia_mediu/avize_arborijn_consuttare/avize_arborijn_consultare.php . pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


Nr. 1775175,1776292 / 10827,10942 / 




Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL - Str. Bascov nr. 8-12, sector 5 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii â 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775175/23.09.2019 şi ta Direcţia de 
Mediu cu nr. 10827/24.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1776292/25.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10942/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi 
branşamente pe bd. Metalurgiei nr. , Drumul Jilavei şi proprietate particulară cu IE 
230468 (bd. Metalurgiei nr. ), sector 4", conform C.U. nr.- , vă 

comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

g) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 08.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 317m; 

b) din conducta existentă în Drumul Jilavei, în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 229144, 
continuă prin carosabilul din Drumul Jilavei până în conducta de gaze existentă în bd. 
Metalurgiei intersecţie cu Drumul Jilavei, în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 220941; 

c) se branşează imobilul aflat la nr. 61D din bd. Metalurgiei, pe Drumul Jilavei, la aprox.12m 
de limita din dreapta a proprietăţii, branşând scările A şi B din bl.2 şi scările A,B din blocul 
1, având cap terminal în dreptul blocului 1; 

d) fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din bd. Metalurgiei. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conducta de gaze şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
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g) 

h) 

i) 
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prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 


dotare. 

în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile 
în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


O 


DIRECTOR EXECUTIV, 



01 NOV 2013 


Red A A./4ex.-30.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMS 

ht1p /Avww.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize .arbori in consultare/avize_arboriJn_consultare.php . pe dat* de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1776814/11028/ " ^W7ÎJÎ3 

Către: SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL 

(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Maica 
Teofana sector 1, Bucureşti" 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776814/2^.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11028/27.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Maica 
Teofana nr.17D, sector 1, Bucureşti", vă comunicăm următoarele: 

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. din ( a 

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă 

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale 
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, în baza 
documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa 
subteran, pe o lungime de 80m, astfel: 

• s-a constatat că lucrarea se execută prin trotuarul corespunzător numerelor impare 
ale str. Maica Teofana, din PT 1368, situat în faţa proprietăţii de la nr. 17, până în 
dreptul imobilului aflat la nr. 17D al străzii, noul FDCP fiind situat la limita din stânga 
a proprietăţii. 

• în apropierea traseului există material dendrologic, în faţa PT 1368 la aproximativ 
1,5m se află 2 arbori iar în continuarea traseului, pe partea numerelor impare a str. 
Maica Teofana, se află o platbandă de aprox. Im lăţime în care sunt plantaţi arbori. 
De asemenea în dreptul imobilului situat la nr. 17D, la 2m de poarta de acces, în 
lateralul acesteia se află 2 arbori. 

3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil, cu 
respectarea următoarelor condiţii: 

a) în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei 
minime dintre cablul electric şi axul arborilor identificaţi în teren, de Im, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

b) Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care 
să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor 
constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita 
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depunerea pământului sau altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi 
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

c) Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular al 
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la 
condiţii meteo nefavorabile. 

d) Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea 
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea 
traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea 
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

e) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului 
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei 
lucrărilor. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de 
realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Este interzisă diminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea 
platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiului verde, conform prevederilor art. 5, lit. 
h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şî completările ulterioare. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată 
conform H C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de 
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art 4, lit b 

i) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau 
toaletare. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia 
lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


întocmit: 

Exp Anca Alexandru 


01 NOV 2019 



Red:AA/6ex -2910,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/pnmana/directii/directia med u/avize_art)ori_in_consultare/avize artori_in_consultare.php. pe dala de , 
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Nr. 1788232/12340 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Către : ELECTROCONS PROIECT SRL 

(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788232/31.10.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 12340/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică pentru branşament electric a 
imobilului situa* în -str. Aiud nr.77, sector 1, Bucureşti", conform C.U. 
nr. din j, vă comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. Jin' ;i planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m, având ca punct de pornire 
stâlpul din beton JT existent în trotuarul numerelor impare al str. Aiud, stâlp situat 
între imobilului de la nr.75 şi cel situat la nr. 77, continuând prin trotuar până la 
limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 77, la un nou BMPT. 

b) în apropierea stâlpului de beton există vegetaţie spontană, iar lipit de gardul 
imobilului ce urmează să fie branşat, la nr. 77, există material dendrologic.l arbore 
ex. Juglans(Nuc) cu diametrul de aprox. 15cm şi h=6, înclinat spre carosabil 

c) La limita trotuarului numerelor impare cu carosabilul există o platbandă de aprox. 

_Im lăţime, în care se află vegetaţie(iarbă)_ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
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manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea 
ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 



întocmit: 
Exp. Anca. 



Red:AA/5ex,-05.11 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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ha. Regina Eltsabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5 Bucureşti România 
Tel: 021.305.5500 
http-.'/www pmb.ro 














PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1778880/1788406/11206/12379 


Către: SIMETRON CONSTRUCT RESIDENCE SRL 

(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778880/02.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11206/03.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1788406/01.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12379/04.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branşament energie electrică Dentru imobilul situat în 
Intrarea Catedrei nr.29, sector 1, Bucureşti”, conform C.U. nr. ” - din 

vă comunicăm următoarele: 

T în baza informaţiilor din documentaţia deDUsă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. } şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 59m, pornind din postul de transformare 
4720 existent în dreptul imobilului cu nr.19, din Intrarea Catedrei, continuând pe partea 
numerelor impare până la o nouă firidă de distribuţie tip FDCP care va fi amplasată pe 
terenul imobilului situat pe Intrarea Catedrei nr. 29 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. _ 
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d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însotit de avizul Ministerului Culturii si Identităţii 

Naţionale. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii._ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 



Red:AAu/5ex.-06.11,2019 - prezenlyJ aviz a fost postat pe siEe*iH BMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

= - - - =- 

Nr. 17.66393 /1775227 / 9549/10832 

Către: DAN CONIPEX SRL-prin domnul lonescu Bogdan Adrian 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1766393/23.08.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 9549/26.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1775227/23.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10832/24.09.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branşament de gaze naturale nentru imobilul situat în 
Bd. Gloriei nr. 54, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.. din i 

vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; _v_ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5, având ca punct de pornire Bd. Gloriei, 
unde în carosabil se află conducta de gaze naturale GNRP PE100 SDR11 Dn 125mm. Din 
conducta existentă în carosabil lucrarea străbate parţial carosabilul şi trotuarul numerelor 

Î >are până la limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 54, unda va fi amplasat noul PRM. 
n apropierea traseului, pe trotuar în dreptul imobilului cu nr. 54 se află un arbore (salcâm 
_ diametru trunchiului 25 cm şi h=9) în alveolă. _ 

T In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conducta de gaze şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

Î revederilor SR 859Î/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
n dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
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răspunzători de evenluateie pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr,3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şt 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 


j) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



UTIV, 

IţpRA 


întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1771669 /10373 / M 2013 

Către: MD CONST INVESTIŢII 

(solicită ridicare exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuia nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771669/11.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10373/12.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament electric pentru imobilul situat pe strada Matei Millo nr.6, sector 1, Bucureşti” vă 
comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. i planuri anexe; 

b) Memoriului justificativ; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 

Z Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform^ 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului lucrarea se va executa subteran, prin 
două trasee cu punct de conexiune comun, în noul PC situat pe proprietatea de la nr.6, str. 
Matei Millo. 

b) Din cablul existent în trotuarul numerelor pare al străzii Ion Câmpineanu, în apropierea 
imobilului de la nr.24, continuă pe o lungime de 20ml prin subtraversarea străzii până în 
dreptul imobilului ce urmează a fi alimentat. 

c) Din cablul existent în trotuarul numerelor impare al stăzii Ion Câmpineanuţhotel Novotel), 
pe o lungime de lOml, până în dreptul imobilului cu adresa în str. Matei Millo nr.6, unde va 
avea punct comun de conexiune cu celălat cablu menţionat anterior. 

d) pe traseul lucrării sau în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi/arbori/arbuşti 
plantaţi. 

Z în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
_prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 


Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poşta) 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.30555.00 
htlpJ/www pmb.ro 


© 

TI 

UKAS 

■o ■«■■ow *1 001 




















care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate In prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sim 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1772873/10519/ Aft NDK 2019 

Către: SC ENERCONSTRUCT SRL - prin dl. - solicită ridicarea exemplarului 

de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

• Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

• PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri 
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 

• Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772873/16.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr 10519/17.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilelor cu adresa 
Drumul Cooperativei nr. şi nr. , sector 5", conform C.U. 

nr. r vă comunicăm următoarele: 

M -.1 ii ---— -““ .. ■ r— — • ^ — - -■-— 1 1 1 ' -- 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

g) aviz ADPDU sector 6. 

•~2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3km; 

b) lucrarea se execută din staţia electrică Drumul Taberei existentă pe str. Valea lalomiţei, în 
trotuarul nr. impare, prin trotuarul nr. impare al str. Valea lalomiţei, apoi prin trotuarul nr 
pare al Drumul Taberei, subtraversează str. Valea Argeşului până la intersecţia cu str. Râul 
Doamnei, prin trotuarul nr. impare al str. Râul Doamnei, subtraversează Aleea Calatis, apoi 
subtraversează str. Râul Doamnei în dreptul str. Valea lui Mihai, până la intersecţie cu 
Prelungirea Ghencea, continuă prin trotuarul nr. pare al Prelungiri Ghencea pe care o 
subtraversează în apropierea Drumului Cooperativei, prin trotuarul nr. pare al Drumului 
Cooperativei, alimentează imobilul cu nr. 20 A din Drumul- Cooperativei, continuă prin 
Drumul Cooperativei, până în dreptul imobilului nr. 76-82 din Drumul Cooperativei pe care 
îl alimentează. 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale 
blocurilor şi a arborilor aflaţi în platbandele/aliniamentele aferente trotuarelor traseului. 

~3. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 
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a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit, h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr 220/19 04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul/acordul Administraţiei Domeniului Public 
sector 5. 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIREC 

Simon 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1773549/10607/ «... 

Către :PROSPER GAZ SRL 

(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor • Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1773549/17.09.2019 şi la Direcţia de 

Mediu cu nr. 10607/18.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 

„Branşament gaze naturale pentru imobilul situat pe Calea Victoriei nr. 174, corp B, sector 

1, Bucureşti’”’, conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1 . în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. Iii şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. r emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 

~2. Urmare verificării pe^tisren din data de 22.10.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, pornind din conducta existentă pe 
bd. Dacia, stăbătând carosabilul şi trotuarul numerelor impare al bd. Dacia, până la 
imobilului ce are adresa în Calea Victoriei nr.174, corp B. Postul de reglare-măsurare se va 
amplasa într-o firidă la limita de proprietate, la aprox. 12 m de limita din dreapta a 
proprietăţi latura din bd. Dacia) 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edifitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

_ ar t. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B . nr . 304/2009, privind Normele de prote cţie a s paţiilor 
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Exp 


întocmit: 

. Anca Alexandru 



05. NOV. Zflia 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1773553 /10608 /Oft NOV 20» 

Către: Prosper Gaz SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancu(a nr. 1 , sector 1 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr.1773553/17.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10608/18.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobili situat oe strada Vasile Lucaciu nr. 112, sector 
3, Bucureşti”, conform C.U. nr.i din ‘ , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr.. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 1 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 

~2. Urmare verificării pe teren din data de 22.10.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, pornind din conducta existentă pe 
strada Vasile Lucaciu, conductă ce trece prin dreptul imobilului de la nr.112, continuând 
prin carosabil şi trotuar, până la limita din dreapta a proprietăţii. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi/arbori/arbuşti 
plantaţi. 

~Z. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţf 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
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e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 


j&niajM 1 -- *, 

k vii33Mia & 


întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1773980 /10663/ 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL - Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1773980/18.09.2019 şi la Direcţia de 

Mediu cu nr. 10663/19.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 

„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Măgura Vulturului nr. , sector 2", 

conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T fn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 

~2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Măgura Vulturului, 
perpendicular, până la aproximativ 20m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii: 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Mariana PO. 


RedP.RJ3ex.-01 .11.2019 - 

http^/Www.pmb ro/institutii/primari 
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Exp. Roxana S^ARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1774554/10723/ # & NOU 20$ 

Către: SC GINICON SRL - Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774554/19.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10723/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Constantin Stere nr. , sector 1", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Constantin Stere, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în aliniament din vecinătatea 
traseului lucrării. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conducta de gaze şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
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produse prin prăbuşirea acestuia, 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, Iii h K din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr 220/19 04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şî execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti” 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


I ) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



G&K0t! ros 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1774556 /10724 / — 

Către: SC GINICON SRL - Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774556/19.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10724/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Nicolae Şerban nr. 23, sector 1", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordunle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

a) Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

b) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m; 

c) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Nicolae Şerban, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

d) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

Z. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECU: 
Simona-Mariana 


RedP.R73ex.-01. 11.201 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1774553 /10725 / U fi JYfljf ^ 

Către: SC GINICON SRL - Str Modestiei nr. 62, sector 1 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr 1774553/19.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10725/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Mihăileni nr. , sector 1", conform 
C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Mihăileni, perpendicular, până 
la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

T în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţT 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR 

Simona-Ma, 


Red: P.RV3ex.-01.11 .^l 9 4 
http://www.pmb. ro/institt?l P 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1774471 /10727/ 

Către: SC APA NOVA SA - prin d-na - solicită ridicarea exemplarului de la 

registratura PMB 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Veizi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774471/19.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10727/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 

„Branşament pentru separarea alimentării cu apă potabilă a corpurilor de clădire din incinta 
imobilului situat pe str. Gazele! nr. , sector 4", conform C.U. nr. , 

vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de DGL sector 4; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Gazelei, perpendicular, pe 
toată lungimea accesului în imobil; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
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art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentu l a viz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ___ 



Red P FU3ex -04.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe stle-ul PMB 

httpJ/www pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_artooriJn_consuttare ptip , pe data de__ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1774437 /10728 / 0 ft ^ 

Către : SC GENERAL MPMIMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774437/19.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10728/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cetatea Neamţului nr. , 
sector 1", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Cetatea Neamţului, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3^ în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXEi 
Simona-Mariai 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1775170 /1776289/10828/10941 flg ^ 

Către: GENERAL MPMIMPEX SRL 

(Str. Bascov nr.8-12, sector 5, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775170/23.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10828/24.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B cu nr. 
1776289/25.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10941/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă de gaze şi branşament gaze 
naturale pentru imobilului din Str. Gospodăriei nr.lOD", conform C.U. nr: din 

vă comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr din şi planuri anexe; 

b) Memoriului tenmc; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de ADP sector 3; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Extindere conductă GN RP PE100SDR11 Dn125mm existentă în carosabilul din str. 
Gospodăriei, de la punctul de conexiune aflat în dreptul imobilelor situate la nr. 10 respectiv 
10A, până la imobilul de la nr. IOD ce urmează a fi branşat. 

b) Lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de 2m, pornind din 
conducta RP PE100SDR11 DN125mm, existentă pe strada Gospodăriei, până în dreptul 
imobilului situat la nr. 10D, capătul de branşament fiind pozat la limita din dreapta a 
proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 


Y .In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

_ nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
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autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1775158/10830 / O&IYOUflfi 


Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

(Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancu(a nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775158/23.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10830/24.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în Aleea Teişani 
nr 143”, conform C.U. nr.. I din : vă comunicăm 

următoarele: 

T. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. din ii planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ______ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, pornind din conducta PE100 
SDR11 DN180mm existentă în carosabilul din Aleea Teişani până în dreptul 
imobilului, la noul PRM montat la limita din stânga a imobilului situat la nr. 143 

b) în proximitatea traseului lucrărilor, la limita gardului proprietăţii situate la nr. 137 cu 
trotuarul existent pe partea nr. impare, există o platbandă de apox. 50cm în care 
sunt plantaţi arbuşti. 

~3. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 
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c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 

dendrologic. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



ta POPA 


întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1784117/11844 - — 

Către: AVI PROD GRUP SRL 

( solicită ridicarea exemplarului de registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la PM.B. cu nr. 1784117/18.10.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11844/21.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada 
Aiud nr.77, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.; din 

), vă comunicăm următoarele: 

T. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. din şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

ej aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, din conducta PE100SDR11 
Dn 90mm existentă în carosabilul străzii Aiud, traseul urmând să stăbată parţial 
carosabilul şi trotuarul nr. impare până la noul PRM montat la 5m de limita din 
dreapta a proprietăţii situate la nr. 77. 

b) Lipit de gardul imobilului ce urmează să fie branşat, la nr. 77, există material 
dendrologic.l arbore ex. Juglans(Nuc) cu diametrul de aprox. 15cm şi h=6, lipit de 
gardul imobilului, înclinat spre carosabil 

c) La limita trotuarului numerelor impare cu carosabilul există o platbandă de aprox. 

_ Im lăţime, în ca re se află iarbă_ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m 
între conductă şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 























sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea 
ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
si pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) fn baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 





Red:AA,/5ex,-04.11,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb. ro/i nslituti i/pri m a rîa /d i recti i/d i recii a mediu/avize arbori_in_consultare/avize_arborijn_consuttare.php, pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr.1 779361 /11258 "WtfW 2^ 

Către : S.C. PROSPER GAZ S.R.L 

(Bulevardul Basarabia nr.69, bloc Al6a, sc.1, ap.6, sector 2, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779361/03.10.2019 şi la Direcţia de I 
Mediu cu nr. 11258/04.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere conductă şi racord gaze naturale pentru imobilul .aflat în strada Serghei 
Vasilievici Rahmaninov nr.38, sector 2, Bucureşti”, conform C.U. nr. din 

din I, vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia deousă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. > din <in; şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 

a) Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

b) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 18m, având ca punct de pornire str. 
Serghei Vasilievici Rahmaninov, de unde se va extinde conducta RP PE 100 SDR11 
Dn125mm, existentă în carosabilul străzii, de la punctul de legătură situat în carosabil în 
dreptul imobilului de la nr. 46-48, până în dreptul imobilului de la nr.38, imobil ce urmează 
să fie branşat. Se va realiza un branşament de gaze naturale de la noua conductă de 
distribuţie extinsă RP PE 100 SDR11 Dn125m până la noul Post Reglare Măsurare situat 
la limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 38. 

c) pe traseul lucrării sau în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi/arbori/arbuşti 
plantaţi. 

2! în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 



05. NOU 


Red:AA,/5ex.-05.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultane/avize_arbori_in_consullare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1789285 /12495 




Către: RNBINSTAL CONSTRUCT SRL 


(solicita ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: -Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
-ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789285/05.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12495/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşamente de gaze naturale pentru imobilul situat pe Calea Floreasca nr. 159-165, 
Sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 


1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

f) avizul favorabil emis de Primăria Sector 1; 

g) avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 324/M/2019. 

T. Urmare verificării pe teren din data de 08.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea branşamentelor se va executa subteran, pe o lungime de 14m respectiv 5m, după 
cum urmează: 

-branşament PE 100 SDR11 Dn 63mm RP, cu o lungime de 14m, conectat la conducta de 
distribuţie PE 100 SDR11 Dn 200mm RP existentă în carosabilul din Calea Floreasca, 
căpătui de branşament va fi pozat la aprox. 30m de intersecţia Calea Floreasca cu Str. 
Mircea Eliade, la imobilul situat pe Calea Floreasca nr.159-165 

-branşament PE 100 SDR11 Dn 90mm RP, cu o lungime de 5m conectat la conducta de 
distribuţie existentă pe str. Ştefan Protopopescu, capătul de branşament fiind pozat la 
aprox. 0,5m de limita din stânga a proprităţii (latura din str. Ştefan Protopopescu) 
b) traseul lucrărilor străbate parţial carosabilul din Calea Floreasca şi trotuarul numerelor 
impare, precum şi carosabilul str. Ştefan Protopopescu, constatându-se că pe traseul 
lucrării sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi. 

T In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 
a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
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obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa 
nr,3 la HCGMB nr, 220/19 04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti" 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Red:AA*/6ex.-11 11.2019 - prezenM aviz a fost postat pe siEe*vl PMB 

httpy/www,pmb.ro/rnstitutii/primaria/directii/directia^mediu/avize_art>ori_in_consultare/avize_aftoriJn_consuHare,php . pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1772514 /1789185 /10472 / 12452 

Către : K&M COMPANY S.R.L 

(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 



Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772514/13.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10472/16.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B cu nr. 
1789185/04.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12452/05.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situat în strada 
Someşul Rece nr.51, sector 1, Bucureşti” vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. din 10.04.2019 şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 30ml, având ca punct de pornire str 
Someşul Rece, partea numerelor pare, unde din Lea JT existent între imobilele cu nr.49 
respectiv 47 pleacă până în dreptul imobilului de la nr. 51, la noul BMPT. 

b) Tn apropierea traseului există material dendrologic (2 ex. arbori) pe trotuarul numerelor 
impare al str. Someşul Rece. 1 exemplar plantat în alveolă in dreptul imobilului de la nr.49, 
respectiv un exemplar în alveolă în dreptul imobilului situat la nr. 53 

T. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul Tn care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul Tn care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spatilor verzi (platbande. 
pastile, alveole, etc.î 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
si pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 



0 8. NOV. 2019 


Red: AA./5ex -06.11,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site*u1 PMB 

httpV/www pmb.ro/jnstiLutii/primaria/directii/directia jnediu/avize_arbori_in_consultare/avize_artK>riJn_consultare.php . pe data de 


Bd. Regna Elsabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.305.55.00 
http /www pmb.ro 
















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1774440 /10729 / Zfl/J = 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774440/19.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10729/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dragosiavele nr. , sector 1", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Dragosiavele, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi, există gard viu. 

In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 

_stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti"._ 
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d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4. lit b din Anexa 1 la H.C.G.MB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 


DIRECTOR EXECUTIV, 



0 8. NOV. 2flia 


Red.P R./3ex-07.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ut PMB 

http://www.pin b.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_art)oriJn_consultare/avize„artioriJn_consultare.php , pe data de.... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1774445 / 10730 / * ^ ^ 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774445/19.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10730/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Drumul Fântâna 
Domnească nr. , sector 6", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Pian de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 119m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul Căii Giuleşti, prin carosabilul 
Drumului Fântâna Domnească, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi, există vegetaţie spontană. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

_ verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. _ 
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d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



Red.P.R./3ex.-07.11.2019 - prezent aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http:.7www pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize .arbori in con$ultare/avi 2 e_arbori_in_consultare.php , pe data de ... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

NOV. 2019 


Nr. 1774956/10763/ 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr 1774956/20.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10763/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Teleajen nr. , sector 2", 
conform C.U. nr. . vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m; 

b) lucrarea se execută din cablul existent în trotuarul str. Teleajen, perpendicular, până la 
aproximativ 18m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 

ei 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul jswgTSE&iermen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 
Simona-Mari^ta ' 


Red P.RJ3ex.-a7.11.: 



întocmit: 

ixana PARASCA 


a fost postat pe site-ul PMB 


http7/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arborijn_consuttare/avize_art)orijn_consurtare,php t pe data de. 


jzR rwii 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 

' 2- NOU 2019 

Nr. 1774700/10765/ ====== ^“^ == =^=^==^==^ 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuia nr. 1, sector 1 




Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774700/20.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10765/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe bd. Expoziţiei din 
incinta imobilului cu IE 272206 (nr. ), sector 1*', conform C.U. nr. 
vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 230m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul bd. Expoziţiei din dreptul 
imobilului cu nr. 11, prin carosabilul bd. Expoziţiei, subtraversează bd. Expoziţie, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii şi pe proprietate până la 
blocul 2; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă şi pe proprietate la 
limita acesteia. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conducta de gaze şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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d) In căzui în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

i) Prez entul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simom 



întocmit 



08. NOV 2019 


Red:P R,/3exM)7 11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PiV.B 

http 7 /www,pmb,ro/înstitutii/pnmaria/directit/directia M mediu/avize_arboriJn_consultare/avize„arboriJn_consultare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direc{ia de Mediu 



Nr. 1774692 /10767 / ţ l NOV. 2019 

Către: SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774692/20.09.2019 şi la Direcţia de 

Mediu cu nr. 10767/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 

„Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe str. Someşul Rece nr. , 

sector 1", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şj planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m branşament + 8m racord; 

b) lucrarea se execută din conductele existente în carosabilul str. Someşul Rece, până la 
aproximativ Im şi 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR 

Simona-MarL 


Red:P.R./3ex.-07.1 
http://www.pmb ro/im 
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întocmit: 
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fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1774688 /10768 / NlJH W 

Către: SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774688/20.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10768/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe str. C-tin Dobrogeanu 
Gherea nr. t sector 1", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11 m branşament + 9m racord; 

b) lucrarea se execută din conductele existente în carosabilul str. C-tin Dobrogenu-Gherea, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m şi Im faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductele de apă, canal şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5. lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ''Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va ft sancţionată conform 
art. 4, lit b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sinb °A 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



08. NOV 2019 


Red:P.R./3ex.'07.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www,pmb.ro/institutii/primaria/directii/clirectia_mediti/avize_art)onJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1774798,1778468/10769,11166/ 

11H0V.Î» 

Către: SC POWERTEC PROIECT SRL - Bd. Bariu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1 


Spre ştiinţă:Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774798/20.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10769/23.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1778468/01.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11155/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Racordare Ia reţeaua electrică de distribuţie a 
imobilului din şos. Gheorghe lonescu Sîseşti nr. , sector 1", conform C.U. nr. 

, vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ate deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 298m (23m domeniul public + 275m 
domeniul privat); 

b) lucrarea se execută din cablul existent în trotuarul şos. Gheorghe lonescu Siseşti situat în 
dreptul imobilului cu nr. 3, subtraversează şos. Gheorghe lonescu Siseşti, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii şi pe proprietate. 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi a arborilor 
existenţi pe proprietate, la limita cu şos. Gheorghe lonescu Siseşti. 

d) la data verificării în teren a traseului lucrării, terenul din şos. Ghorghe lonescu Siseşti nr. 6 
nu era îngrădit sau delimitat. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

J revederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

, n dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 

d) în cazul in care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon) 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4. lit. b din Anexa 1 la HC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabil itate 1 an de la data emiterii. __ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr l 775005/10770/ llNOrtl? 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1775005/20.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10770/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Balotă nr. , sector 1", conform 
C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în str. Balotă (drum de pământ), perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendroiogic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 


Red:P.RV3ex.-07 11 
http:/Avww.pmb. ro/ins 



întocmit: 

Exp. jŞoxana PARASCA 

’ i j 

Igpiz:jjjrost postat pe sile-ul PMB 

frimaria/dirK^^eciiajnediu/avize_arboriJnj#nsuttare/avizejarboriJn_consultare.php , pe data de 


Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013 sector 5. Bucureşti, România 
























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1775006/10771 / ^ toTîura 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775006/20.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10771/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Săveni nr. , sector 1 M , 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Săveni, perpendicular, până 
la aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se execută fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conducta de gaze şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 

_ produse prin prăbuşirea acestora. _ 
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f) La finalizarea iucrăriior aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi ; 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19 042018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti" 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Iţ Prezentul aviz are termen de vajabilitate 1 an de la data emit erii. _| 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1 775008/ 1 0772 / 1 Z NOV 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775008/20.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10772/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Curtişoara nr. , sector 1 ", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

I -- — - - H - ■ --- ■ r i - -- 

1 . In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs,, respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

1 2 . Urmare verificării pe teren din data de 31 . 10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9,5m; 

b) lucrarea se excută din conducta existentă în carosabilul str. Curtişoara, perpendicular, 
până aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a propietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Mariana 


Red:P.R J3eit.-07.11.2019 
http://www.pmb , ro/lnstitutii/pri m al 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1775010 /10773 / 1 ^ ^ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775010/20.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10773/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Diocheţi nr. 15 A, sector 1", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. 


a) 

b) 

c) 

d) 

e) 


In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. şi planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4,5m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Diocheţi, perpendicular, până 
la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edllitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e i P rezentul aviz are term en de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR 
Simona-Mariai 


Red:P.RJ3ex.-07.11. 
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întocmit: 


a fost postat pe site-ul PMB 

;ii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.php , pe data de . 





I r+t II 


DH D<vvn'i CliriKoH 


A7 pnH rvwHl flR/Iftll A R*w*iirbc+i Divr>4nb 





























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1774996/10775/ 


- solicită ridicarea 


1 ^ NOV. 2019 

Către: SC NICO ELECTROSERVICE SRL - prin d-na 
exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774996/20.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10775/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament electric subteran pentru imobilul situat pe Intrarea Brădiceni nr. 4, sector 4", 
conform C.U. nr., vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Avizul Ministerului Culturii nr.. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m; 

b) lucrarea se execută din LEA JT existent în carosabilul Intrării Brădiceni, până la limita din 
partea dreaptă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Direcţiei Gospodărire Locală sector 4. 


d) 

e) 

JL 


Prezentul aviz î 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1775366/10826/ JZIfOK 2019 

Către: Dl. - prin dl. - solicită ridicarea exemplarului de la 

registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775366/23.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10826/24.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de energie electrică pentru imobilul din str. Cpt Gheorghe Caipan nr. , 
sector 1", conform C.U. nr. .vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


Mediului 


2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15m; 

b) lucrarea se execută din LEA JT existent în trotuarul str. Cap. Gheorghe Caipan, până la 
aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


d) 

®i 


Prezen tu La^ iar e termen de valabilitate 1 an de la data emite rii. 

DIRECTOR EJfpCUTIV, * 

Simona-Mari 


Red :P. R73ex.-08.11.: 



întocmit: 

îoxaoa PARASCA 


fost postat pe site-ol PMB 


http://www.pmb.ro/institutii/pdmlria/dinectit/directja_mediu/avize arboriJn.consultane/avize.arboriJnjionsultare.php , pe data de ff . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1775802/10871 TT® 201a 

Către: E-Distribuţîe Muntenia 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775802/24.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10871/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament electric pentru imobilul situat în str. Truşeşti nr. 49, sector 1, Bucureşti", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de lOm, având ca punct de pornire trotuarul 
străzii Truşeşti, din stâlpul de joasă tensiune şi reţea electrică aferentă PT834 situat în 
dreptul imobilului de la nr. 51, până la noul BMPT ce se va afla la limita din dreapta a 
proprietăţii aflate la nr. 49. 

b) Pe trotuarul din dreptul imobilelor situate pe strada Truşeşti, la nr. 51, respectiv 49 se află o 
platbandă de aprox. 1 m lăţime, cu vegetaţie şi 2 arbore plantaţi, de asemenea în această 
platbandă se află şi stâlpul electric de joasă tensiune menţionat anterior. în dreptul 
imobilului de la nr.49 se află un arbore plantat într-o platbandă de aprox. 4m lungime şi Im 

_ lăţime. . ______ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 























d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare {24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului {inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi {platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură {tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



08 . NOU M 


Red:AAS5ex.-07 11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http V/www pmb ro/institu Iii/prim aria/d irectii/drectîa med tu/avize arbori in consultare/avize. arboriJn_consultare php . pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1776300/10939 




Către: SC FAVEO CONSULTING SRL 

(Prelungirea Ghencea nr.25, camerele 8 şi 10, Sector 6, Bucureşti 


Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776300/25.09.2019 şi la Direcţia de 

Mediu cu nr. 10939/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă şi branşament de gaze naturale centru imobilul situat în str. Malva 
nr.86-90, sector 3, Bucureşti", conform C.U. nr.! din I ,. vă comunicăm 

următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 1 din 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. ’ ‘ emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de DADP sector 3; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Extindere conductă gaze naturale şi branşament: lucrarea se va executa subteran, pe o 
lungime de 15m, pornind din conducta de gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 125mm 
existentă în carosabilul din strada Malva, de la punctul de conexiune din dreptul imobilului 
cu nr. cadastral IE207606 până în dreptul imobilului cu nr. poştal 86-60. Branşamentul 
propus are lungimea de 2m şi va fi montat la limita din dreapta a proprietăţii. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

Z. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



08. NOV. M 


Red:AA./5ex.-06.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http <'Aivww.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia_medîu/avize arbori in consultare/avize_afbori_in_consultare.php, pedala de 


Bd Regn a Elsabeta nr 47, cod poţtal 050013, sector 5. Bucureşti, România 
Tel 021.305.55 00 
hltp .'fot ww pmb ro 



















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1 776302/10940 j £ NOV 2019 

Către: S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L 

(Prelungirea Ghencea nr.25, camerele 8 şi 10, Sector 6, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776302/25.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10940/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă şi branşament gaze naturale pentru imobilul situat în Bd. Unirii nr. 47C, 
sector 3, Bucureşti" conform C.U. nr. '7 vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 1 şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. ' emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) avizul favorabil emis de DADP Sector 3; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă gaze se va executa subteran, pe o lungime de 42m, din 
dreptul imobilului situat la nr.54, str. Anton Pann, pornind din conducta RP PE DN OL 4 
existentă în trotuarul străzii menţionate anterior, până în dreptul imobilului cu nr. poştal pe 
Bd. Unirii 47C, unde va avea cap terminal. Branşamentele pentru Clădirea Aţlimita din 
dreapta) şi Bţlimita din stânga) a imobilului situat în Bd. Unirii nr.47C, se vor realiza din PE 
100 SDR IIDn 63mm, vor avea o lungime de 11,5m, şi se vor cupla în noua conducta 
extinsă din str. Anton Pann. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3l în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor ari. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
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prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
ari. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz este valabil numai însotit de avizul Ministerului Culturii si Identităţii 

Naţionale . 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 



Nr. 1 776402 / 1 0944 ( 1 739845/4848) / 1Z NOV 2019 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739845/23.05.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 4848/24.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1776402/25.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10944/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Samoilă Dumitru nr. , sector 4", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 21.06.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 175m; 

b) lucrarea se execută din PT 3238 existent pe str. Anton Bacalbaşa, prin trotuarul str. Anton 
Bacalbaşa, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Dumitru Samoilă, până la aproximativ 5m 
faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale 
blocurilor şi a arborelui aflat în pastilă din vecinătatea traseului lucrării. 

d) ._ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia sâ nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi \ 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.CG.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.... 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana jPARASCA 
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Red:P.RV3exM)Q. 11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpy/www pmb.ro/institutij/primaria/directii/directia_mediu/avize .arbori in consultare/avi 2 e_arbori_in_consultare php . pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1776400/10945/ 


-~rfrnnrztt ff 


Către: M&D CONS INVESTIŢII 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: - Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr.1, sector 1 
- ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776400/25.09.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 10945/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Buzeşti 
nr.82-94, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr , vă 

comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti; 

f) avizul favorabil emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 130m, având ca punct de pornire 
str. Buzeşti, cablurile fiind racordate din distribuitorul T10180-T4963, manşonarea 
distribuitorului realizându-se din trotuarul numerelor impare al str. Buzeşti, în 
apropierea imobilului Anima-Regina Maria(nr.85) şi subtraversează carosabilul str. 
Buzeşti până pe partea numerelor pare, pe lângă limita din stânga a proprietăţii ce 
urmează să fie branşată, continuând pe drumul de servitute (latura din stânga) 
adiacent proprietăţii situate la nr. 82-94, la un nou punct de conexiune 

b) în apropierea traseului, în trotuarul numerelor impare al străzii Buzeşti, în faţa 
imobilului situat la nr.85 se află 4 exemplare arbori în alveolă şi o platbandă cu 
vegetaţie în care este plantat 1 arbore(platan). De asemenea, pe partea numerelor 
pare, pe trotuarul din faţa imobilului situat la nr. 82-94 se află un număr de 2 arbori 

_ plantaţi în alveolă. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 
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a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 


DIRECl 

Simona 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 



08. NOV. 2019 


Red:AA./6 ex -06 11 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-u 11 PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1776595 /11027 (1754107/6846) / 


^ww 


Către: SC ALCAMO ZACOEX GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754107/10.07.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 6846/11.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1776595/26.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11027/27.09.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
Prelungirea Ghencea nr. , sector 6", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: 


1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

f) adresă emisă de ADPDU sector 6. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 257m; 

b) lucrarea se execută din CD existent amplasat lângă PT 1825 existent lângă drumul de 
acces (fără denumire) din Prelungirea Ghencea pe partea nr. pare, subtraversează 
Prelungirea Ghencea, continuă prin trotuarul nr. impare al Prelungirii Ghencea, până la 
limita din partea stângă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării există platbandă cu iarbă. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 

_ care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp, Roxarm PARASCA 



O&NOV. 2019 


Red:P.R./3ex.-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultafe/avize_arboriJn_consultare.php h pe data de .... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1778897 / 11202 (1762668/7952) / ' J Z AfOVf 2019 

Către: Dl. - prin d-na 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762668/08.08.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 7952/09.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1778897/02.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11202/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Oteşani nr. , sector 2", conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. _._ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 20m; 

b) lucrarea se execută din LEA JT existent în trotuarul str. Oteşani, până la aproximativ 5m 
faţă de limita din partea stângă a proprietăţii 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

f ilantaţi, ___ 

n urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezen tul aviz are termen de vala bilitat e 1 an de la data emiter ii._ 




























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1778891 /11203 (1767374/9690) / IZ 2019 


Către: Dl. 


- prin d-na 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767374/27.08.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 9690/28.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1778891/02.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11203/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Olimpului nr. , sector 4", conform C.U. nr. ( vă comunicăm 

următoarele: 

T în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de DGL sector 4; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 

~2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m; 

b) lucrarea se execută din cablul existent în trotuarul str. Olimpului, perpendicular, până la 
aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
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art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic, 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emjţerii_ 





Red:PR./3ex-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1778896 /11204 (1767369/9692) / 
Către: DL - prin d-na 


12. NOV 208 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767369/27.08.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 9692/28.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1778896/02.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11204/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu 
energie electrică a imobilului situat pe str. Berveni nr. , sector 1", conform C.U. nr. 

, vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 245m; 

b) lucrarea se execută din PT1198 existent în trotuarul nr. pare al str. Aurel Băeşu, 
subtraversează str. Aurel Băeşu, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Aurel Băeşu, aapoi 
prin trotuarul nr. pare al str. Ardealului, subtraversează str. Berveni, continuă prin trotuarul 
nr. impare al str. Berveni, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi platbandă. 


3] în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19 04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti" 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic 

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

mţ Prez entul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii._ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



o a NOV 2019 


Red P R./3ex„-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ufc PMB 

http://www,pmb.ro/instilutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_art>oriJn_consultare/avize„art>oriJn_consultare,php t pe data de .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1778892 /11205 (1767377/9691) / 1 2. MOV 2019 

Către: Dl. - prin d-na 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767377/27.08.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 9691/28.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1778892/02.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11205/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Prahova nr. , sector 1", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 90m; 

b) lucrarea se execută din CT existent în trotuarul nr. impare din dreptul imobilului cu nr. 51 
din str. Prahova, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Prahova, subtraversează str. 
Prahova, până la limita din partea stângă a proprietăţii 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi platbandă. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

_ răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. _ 
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e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art 4, lit b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) P rezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de l a data emiterii. _ 



OY 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1781489/1785225/11483/11964 ţ 2. NOV. 2019 


Către: EMGAZ CONSTRUCT SRL 

(str. Armeniş nr.2, sector 3, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781489/10.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11483/11.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1785225/22.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11964/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branşament apă şi racord de canal centru imobilul 
situat în strada Vestei nr.2B, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr ■ din 

i, vă comunicăm următoarele: 

T în baza informatiiinr Hin documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr .: din î şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul de traseu emis de ADP sector 1; ___ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branşament cu lungimea de 5m se va executa subteran, pornind din conducta 
de apă DnlOOmm existentă pe str. Vestei, până la căminul de branşament proiectat, 
amplasat în incinta proprietăţii de la nr. 2B 

b) Racordul de canalizare se va executa pe o lungime de 7m şi se va conecta în reţeaua 
publică de canalizare existentă în carosabilul din str. Vestei. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
na POPA 


întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 




2019 
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^ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1775164,1776294 /10829,10943 / 1 2. NOV 2019 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775164/23.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10829/24.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1776294/25.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10943/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi 
branşamente pe Intrarea Poiana şi pe terenul adiacent imobilului cu IE 225948, IE 229767 
(str. Nicolae G. Caramfil nr. ), sector 1", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: 

~î. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 128m; 

b) , având ca punct de pornire str.nr.până la str.... nr., punct final. 

c) lucrarea se execută din conducta de gaze existentă în carosabilul Intrării Poiana, 
intersecţie cu str. Poiana, prin carosabilul str. Poiana, apoi prin terenurile adiacent 
imobilului cu IE 225948, IE 227967, până în dreptul imobilului cu IE 227967 unde va avea 
cap terminal. 

d) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi spaţiu verde 
amenajat din vecinătatea traseului lucrării. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conducta de gaze şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
_ utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular ai materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



08. NOV. im 


Red:P;R /3ex.-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1775353/10831 / 
Către: D-na 


î 1M 2019 


fi 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775353/2309.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10831/24.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Pârgarilor nr. , sector 1", conform C.U. 
nr. _ , vă comunicăm următoarele : _ 

1. (n baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2655m; 

b) lucrarea se execută din LEA JT existent în trotuarul str. Pârgarilor din dreptul imobilului cu 
nr. 5, prin trotuarul nr. impare al str. Pârgarilor, până la limita din partea stângă a 
proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

f >lantaţi. __ 

n urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti", 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 


Red P. R73ex.-08.il 201£ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1784728/11898,12723/ 


Către: SC PROMPT GAZ SRL - pentru Engie - e-mail: office@promptgaz.ro 

Str. Staminelor nr. 2, sector 5 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnea Ancuţa nr. 1, sector 1 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1784728/21.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11899/22.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la Direcţia de Mediu cu 
nr. 12723/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Voinţei, sector 5", 
conform C.U. nr. - _ / _ Mn 30.08.2019, vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. .. . şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. * emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie şi planurile anexe; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. ___ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 26m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Voinţei, prin carosabilul str. 
Voinţei, până în dreptul imobilului alimentat unde are CT; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _.___ 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în b aza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona -fl 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1775802 /10871 1 2. W. IM 


Către: E-Distribuţie Muntenia 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB} 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775802/24.09.2019 şi la Direcţia de 

Mediu cu nr. 10871/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament electric pentru imobilul situat în str. Truşeşti nr. 49, sector 1, Bucureşti”, 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de lOm, având ca punct de pornire trotuarul 
străzii Truşeşti, din stâlpul de joasă tensiune şi reţea electrică aferentă PT834 situat în 
dreptul imobilului de la nr. 51, până la noul BMPT ce se va afla la limita din dreapta a 
proprietăţii aflate la nr. 49. 

b) Pe trotuarul din dreptul imobilelor situate pe strada Truşeşti, la nr. 51, respectiv 49 se află o 
platbandă de aprox. Im lăţime, cu vegetaţie şi 2 arbore plantaţi, de asemenea în această 
platbandă se află şi stâlpul electric de joasă tensiune menţionat anterior. în dreptul 
imobilului de la nr.49 se află un arbore plantat într-o platbandă de aprox. 4m lungime şi Im 

_ lăţime. . _'_ ' 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare {24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1775696/10870/ 
Către: D-na 


15. NOV 2013 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775696/24.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10870/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Munteniei nr. , sector 1", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m; 

b) lucrarea se execută din LEA JT existent în trotuarul str. Munteniei, perpendicular, până la 
aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există arbori/arbuşti plantaţi, există 
platbandă cu iarbă. 


3. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

_ verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. _ 




Bd Regina Bsabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 



















e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Administraţiei Domeniului Public sector 1 

g) Prezentul a viz are te r men de valabilitate 1 a n de la data emiterii. _ 



Red:P,R./3ex.-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.iQrtnstitutii/primaria/direclii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_art}oriJrt_consultare.php t pe data de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1775695/10875/ 1 5. NOV. W 

Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


O 

O 


o 

o 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775695/24.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10875/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament electric subteran pentru imobilul din str. Pechea nr. , sector 1", conform 
C.U. nr. _, vă comunicăm următoarele:_ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 80m; 

b) lucrarea se execută din PTAB 3738 existent pe str. Pechea, prin trotuarul nr. impare al str. 
Pechea, până la aproximativ 7m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţf 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXŞCUTIV, 
Simona - taj£ *‘— 


Rad:P.RJ3ex. 

http7/www.pmb 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1775950/10877/ 15. NOV. 20B 

Către: SC MD ELECTRIC PROJECT SRL — prin dl. — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775950/24.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10877/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa str. 
Periniţa nr. , sector 5", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 

T. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 130m; 

b) lucrarea se execută din CS existentă în trotuarul nr. pare al şos. Bucureşti-Măgurele, 
continuă prin trotuarul nr. pare al şos. Bucureşti-Măgurele, apoi prin trotuarul nr. pare al str. 
Periniţa, subtraversează str. Periniţa, până la iimita din partea stângă a proprietăţii. 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda aferentă trotuarului 
şos. Bucureşti-Măgurele. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m-1,5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 


i ii 
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răspunzători de eventualele pagube produse ta condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor ari 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (ptatbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19 04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

i) Prezentul aviz ar e te rmen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



Î2. NOV 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1776297/10938/ 




Către: SC FAVEO CONSULTING SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancu{a nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776297/25.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10938/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Intrarea Comăneşti 
nr. , sector 5”, conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 37m; 

lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul Intrării Comăneşti, continuă prin 
carosabilul Intrării Comăneşti, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii. 

pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 


b) 


c) 


plantaţi. 


O 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-ediiitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul.ayiz^are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 

Simona-Mi 


Red;P-R73ex.-12 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



O 

O 


O 

O 


Nr. 17765627/11031/ -| 5 . HOVL1013 

Cătr•: SC OINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776827/26.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11031/27.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dunei nr. , sector 1", conform 
C.U. nr. t, vă comunicăm următoarele: 

T In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Dunei, perpendicular, până la 
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui din vecinătatea traseului lucrării. 

d ) . _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m-1,5m între 
conducta de gaze şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
_ constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
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obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 





Red:PR/3ex.-12.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1776830 / 11032 / J i MWf 

Către .* SC E-Distribuţie Muntenia S/l — prin d-na — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr 5-7, sector 3 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776830/26.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11032/27 09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Victor Brauner nr. , sector 3", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Primăria sectorului 3. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 470m; 

b) lucrarea se execută din PTAB 5062 existent pe proprietatea imobilului cu IE 229071, pe 
drumul de acces fără denumire cuprins între str. Victor Brauner şi imobilul cu IE 206877, 
continuă prin imobilul cu IE 223764, drum de acces fără denumire, prin imobilul cu IE 
223764, până la noua cutie CS2, amplasată în incinta imobilului, lângă hală. 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea PTAB 5062. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. _ 
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e) 7n cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 1 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr, 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande. pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie * 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul proprietarului/proprietarilor terenurilor 
care sunt afectate de lucrare. 



IZ NOV 2013 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


O 

O 


Nr. 1776950 /11033 / 15 NQV. 2013 

Către: SC ENERCONSTRUCT SRL - prin dl. 

Str. Caraiman nr. 63, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr 1776950/26.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11033/27.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Fanionului nr. , sector 1", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U nr. şj planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m; 

b) lucrarea se execută din LEA JT existent în trotuarul nr. impare al str. Fanionului, prin 
trotuarul nr. impare al str. Fanionului, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi platbandă. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m- 1 . 5 m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor us cat e şi suportarea contravalorii eve nt ualelor prejudicii 
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produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va ft sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Iţ Prezentul av iz are termen de valabilitate 1 an d e la data emiterii. __ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxaria PARASCA 



12. NOV 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



O 

O 


O 

O 


Nr. 1778266/11140/ 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA - solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr 1778266/01.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11140/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Valea Jiului nr. , sector 2”, 
conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 63m; 

b) lucrarea se execută din CS existentă în trotuarul nr. pare al str. Peisajului, continuă prin 
trotuarul nr. pare al str. Peisajului, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Valea Jiului, 
subtraversează str. Valea Jiului, până la limita din partea stângă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. ___'_ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR 
Simona-i 


Red.PRVSex 



întocmit: 

Exp.Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1781416/11488 | S „ut! 2019 

Cifre : SC GINICON SRL 
Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781416/10.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11488/11.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale oentru imobilul situat în Str. Măslinului nr.27, sector 1, 
Bucureşti", conform C.U. nr. i din ă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. n pi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 08.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, având ca punct de pornire str. 
Măslinului, din conducta de gaze existentă PE Dn90mm în carosabil, până la 0,5m de 
limita din stânga a imobilului situat pe str. Măslinului nr.27. 

b) în lateralul imobilului cu nr. 27 de pe str. Măslinului, lipit de trotuarul aferent imobilului de la 
nr.25, pe carosabil, se află un arbore(specie tei cu diametru 50cm şi înălţime 12m) în 

_ alveolă _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
_constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
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obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



U MOV 2018 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1785804/12012 , 5 ^^ 

Către: SMART RESIDENCE DEVELOPMENT 

(Strada Ciutaci nr. 201 A, Domneşti, Jud. Ilfov) 


Spre ştiinţă: -Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr.1, sector, Bucureşt 

-E-Distribupe Muntenia SA 

(Bd. Mircea Vodă nr.30, sector 3, Bucureşti) 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785804/23.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12012/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Cooperativei nr. 86 - 88 " sector 5 , 
Bucureşti, conform C.U. nr , vă comunicăm următoarele: 


1 . In baza Informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administra i a Străzilor Bucureşti; _ 

2 . Urmare verificării pe teren din data de 08.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 135m, astfel: 

-se va extinde reţeaua electrică prin racordare în PT 5063 existent pe Drumul Cooperativei 
în dreptul proprietăţii cu numărul cadastral IE 235855, continuă prin trotuarul numerelor 
pare al Drumului Cooperativei, urmând să străbată carosabilul până pe trotuarul din Str. 
Cosmina, traseul continuând până la limita din dreapta a proprietăţii ce urmează să fie 
branşată, proprietate ce figurează pe Drumul Cooperativei nr. 86 - 88 . 

b) Pe traseul lucrărilor, pe trotuarul din strada Cosmina străbătut de cablul electric, se află o 
planbandă de aprox. Im lăţime, aceasta fiind lipită de gardul proprietăţilor, în care sunt 

_ plantaţi un număr de 5 arbori. __ 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

_materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constata uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţitor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edililare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 




Mit 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1764661/ 9376/ \Ş. 

CĂTRE 

SC GENERAL MPMIMPEX SRL 

Str. Bascovnr. 8-12, sector 5 

( str. Fânului nr. 2, sector 6) 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764661/19.08.2019 şi la Direcţia 
de Mediu cu nr. 9376/20.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Extindere conductă cu branşament gaze naturale, str. Fânului nr. 2, localitate 
Bucureşti sector 6 ", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de A.D.P.D.U. sector 6, însoţit de graficul de lucrări; 

g) avizul favorabil emis de Primăria Sectorului 6; 

h) avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie nr. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 09.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa prin carosabilul str. Fânului, pe o lungime de aproximativ 30m; 

b) pornind din carosabilul str. Oboga, prin carosabilul str. Fânului până în dreptul imobilului 
cu nr. 2, stânga acces proprietate 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

Y .în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia readucerii terenului la starea iniţială. 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
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suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

d) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr. 3 la H.C.G.M.B. nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

f) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
& POPA 




15. NOV. ?Q1? 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



NM 77831 2 / 11141 / ^ g tytfL 10 ^ 

Către: SC MELPREST SRL — prin dl. - solicită ridicarea exemplarului de la 

registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778312/01.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11141/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Gheorghe lonescu Siseşti nr. 
, sector 1", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m; 

b) lucrarea se execută din conducta de gaze existentă în carosabilul str. Petre S. Aurelian, 
până la aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _’_ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXE' 
Simona-Mari 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr 1778483 /11142 / 1 S- 


Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL - Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778483/01.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11142/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Executare branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. George Constantinescu nr. , sector 2", conform C.U. 

nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m branşament + 8m racord; 

b) lucrarea se execută din conductele existente în carosabilul str. George Constnstantinescu, 
perpendicular, până la aproximativ 3,5m şi 5m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

_ Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Pre zentul aviz are termen de vala bilitate 1 an de la data em iterii._ 


DIRECTOR ^ 
Simona-Manffia 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1778255 /11143 / \ & NUV, 

Către; D/. - prin d-na 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locaiă - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778255/01.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11143/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Prinosului nr. , sector 4", conform C.U. 
nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

d) aviz de traseu emis de DGL sector 4; 

e) avizul Ministerului Culturii nr. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul Intrării Prinosului, perpendicular, 
până la aproximativ 4,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

T în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul/acordul/punctul de vedere emis de 
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti. 
f^Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 


întocmit: 

Exp Rgxana PARASCA 



15. nov. m 


Red:P.R./3ex.-13.11.2019 - prezentul aviz a fosţ postai pe site-ul PMB 

http:/Avww.pmbTO/înstitutIi/primaria/dîrectii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize^arbori„ in consultare,php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



iJ LM 

Nr. 1778359/11145/ 

Către: SC PROSPER GAZ SRL - Bd. Basarabia nr. 69, bl. A16A, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778359/01.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11145/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Racord gaze naturale pentru imobilul din str. Doamna Stanca nr. , sector 1", conform 
C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

_ 0 _ . _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9,3m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Doamna Stanca, 
perpendicular, până la aproximativ 1 m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conducta de gaze şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 

_ produse prin prăbuşirea acestora. _ 
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f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h. din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr,3 la HCGMB nr. 220/19 04 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şî execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi ; 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are term e n de valabilitate 1 an de la data emiterii. __| 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit 

Exp. Roxana PARASCA 






15. NOV. 2019 


Red:P.R./3ex.-12.11.2019 - prezentul aviz a Cosi postat pe site-ul PMB 

http //www.pmb ro/institutii/primaria/directii/directiajTiediu/avize^arboriJn^consultare/avize^rborijn^onsultare php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1778370/11147/ 

Către: SC POWERTEC PROIECT SRL - Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1 
Spre ştiinţa: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1778689/11200 


1 9- NOV 2019 


Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778689/02.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11200/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe strada Invalid Suliga Ion nr.32B", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, pornind din strada Invalid Suliga Ion, 
din conducta de apă De 225mm PEHD existentă în carosabilul străzii, străbătând 
carosabilul şi trotuarul numerelor pare până în dreptul imobilului situat la nr. 32B 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



15. NOV 20W 


Red:AA75ex.-15.11 .2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-u 1 iPKAB 

http:/toww.pmb.rD/institutji/primaria/directii/directia_mediij/avize_artK)riJn_consultare/avize_arboriJn_con5uttare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1779216 /11255 / 1 9, NOV 2019 

Către: SC APA NOVA SA — prin d-na 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779216/03.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11255/04.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„înlocuire reţea publică de apă potabilă pe str. Barajul Argeş — tronson cuprins între 
str. Ceasornicului şi Intrarea Solzilor, sector 1", conform C.U. nr. 
vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 250m; 

b) lucrarea se execută în carosabil str. Barajul Argeş, între str. Ceasornicului si Intrarea 
Solzilor; 

c) se execută 11 branşamente noi şi 3 hidranţi; 

d) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

e) __ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. _ 
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e) în căzut în care în urma verificărilor ulterioare (24 tuni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico*edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prez e ntul aviz are term e n de valabilitate 1 a n de la data emiterii. _ _ _ 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
-—' i . 


1 5l NOV 2019 


Red:P R,/3ex.-13.11.2019 - prezentul aviz a tosl posîat pe site-ul PMB 

hrtp://wwv.pmb.ro/înstUutii/pnmaria/directii/directia mediu/avize_artooriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.ptip , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1779169/11257/ 
Către: D-na 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779169/03.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11257/04.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Poştalionului nr. , sector 
4", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 106m; 

b) lucrarea se execută din PTAB 4393 existent în incinta imobilului cu IE 212589, prin drumul 
de servitute/acces cu IE 201072, până la limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei în vecinătatea PTAB 4393. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

_ obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
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produse prin prăbuşirea acestora 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului In perioada 15 noiembrie ■* 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti" 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul/acordul Direcţiei Gospodărire Locală 
sector 4. 

m) Preze nt ul aviz are termen de v alabilitate 1 an de la data emiterii. __ 



Red:P. R./3ex 3.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori Jn_consultare/avize_arbori_in_consuttare php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1779359/11259 
Către: Prosper Gaz SRL 

(Bulevardul Basarabia nr.69, bl. A16A, sc.l.et. 1, ap.6, sector 2, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779359/03.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11259/04.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Triumfului nr. 86A, sector 1, 
Bucureşti", conform , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

Ţ- Urmare verificării pe teren din data de 08.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m, pornind din conducta de distribuţie 
gaze naturale OL DN 4 existentă în carosabilul din strada Triumfului, stăbâtând parţial 
carosabilul străzii şi trotuarul numerelor pare, până în dreptul imobilului situat la nr.86A. 

b) în dreptul imobilului situat la nr. 86A, la baza stâlpului de electricitate există vegetaţie 
spontană iar pe trotuarul opus, cel al numerelor impare se află o platbandă în care sunt 

f )lantaţi arbori. __ 

n urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
























constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 

f jentru respectarea condiţiilor din aviz. 

n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii._ 




15. NOV. 2019 


Red:AAu/5ex.-12.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http7Avww.pmb.ro/institutii/primaria/directii/dîrectia_mediu/avize_artoori in con$ultafe/avize_arborijn_consuttare.ptip , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1779717/11292/ 11 NtiOM 

Către: SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spatii Verzi şi 
Parcuri - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779717/04.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11292/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Ghindari nr. , sector 5", 

conform C. U. nr. __ , vă comunicăm u rmătoarele: 

în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. şi planuri anexe; 


1. 


a) 

b) 

c) 

d) 

e) 


Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. 

Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5. 


emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 


2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 570m; 

b) lucrarea se execută din PTAB 4298 existent pe drum de servitute, drum de pământ cu 
IE 202459, apoi prin Drumul Ghindari, prin drumul de servitute cu IE200553, până la 
aproximativ 1 m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi, există vegetaţie spontană. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 

eL 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul avjzseffp=&onen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXE] 
Simona-Marian 


întocmit: 

Roxam 


\ RAŞCA 


Red:P.R73ex.-13.l1.20T9 - a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ra/institutii/pnmaria/directii/dlrectiajnediutevize_arborijn_consut1are/avize arbori în consultare.php , pe data de ,/.a . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1779728 /11293 / ^ Wtf % 

Căfre: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779728/04.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11293/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. CpL Radu Dragoş nr. , sector 
1", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şj planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Cpt. Radu Dragoş, 
perpendicular, până la aproximativ 6m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. ___ 
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fj La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 1 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04,2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la KC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul a viz are termen de valab ilitat e 1 an de la data emit erii.__ J 



DIRECTOR 


A V 


Întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


15- KOI! 2013 


Red P R73ex -13.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www. pmb.ro/institutii/primaria/difectii/directia_mediu/avize_arbori Jn_consuîtare/avize_art)oriJn_consuîtare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nn 1779730 /11294 / 7 * % ^ 

Către : SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779730/04.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11294/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Balotului nr. , sector 2", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Balotului, perpendicular, până 
la aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acesiuLpviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 


d) 

_el 


Prezenj 



rmen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 
Simona-MarfŞ, 


întocmit: 

Exp. RoxanaPARASCA 


Red:P.R73ex.-13.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcjia de Mediu 



Nr. 1779731 /11295 / * 3 * 5 ~ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779731/04.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11295/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 

„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Plumbuita nr. , sector 2", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T! In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şj planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Plumbuita, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi, există platbandă cu iarbă. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 

_ stradale) de pe teri toriul Municipiului Bucureşti”. __ 


Bd Regim Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti, Ror£nia 
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e) Nerespectarea cslor menţionata în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

f) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ _ __ 

DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



15. NOU 2010 


Red:P R./3ex -1311.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http .'/www.pmb.ro/institutii/primariaydirectii/directia_mediu/avize_art)oriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.php * pe data de 


Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5 Bucureşti, România 


I^TWll 








PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1779735/11296/ 1 & NOV 2013 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrata la P.M.B. cu nr. 1779735/04.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11296/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cpt Radu Dragoş nr. , sector 
1", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Cpt. Radu Dragoş, 
perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării există o platbandă cu plante perene. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare plante perene). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
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art. 4, lit. b din Ânexa 1 la H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

f) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

g) Prez e ntul aviz are term e n de valabilitate 1 a n de la data emi teri i. _ „ 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


1 5 . MV ?,m 


Red.P.RJ3ex.-13.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uî PMB 

http.' l /www pmb-ro/institutii/primaria/directit/directia_mediu/avize_arboriJn_consuUare/avize„art)oriJn_consuttare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1779739 /11297 / Ztlfl 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779739/04.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11297/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tămâioarei nr. , sector 2", 
conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1 . In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Tămâioarei, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _’_'_’___ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti" 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECU 
Simona-Marian 



întocmit: 

?oxana PARASCA 
, / 



Red:P.RV3ex.-13.11 ffiSufîfctul aytz a fost postat pe site-ul PMB / * 

http://www.pmb. ro/instHutit/ftlmariaMirectii/directta_^ t pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1779743/11298/ 1 $ NOV. 2013 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779743/04.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11298/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Geamandurii nr. , sector 2”, 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7,5m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Geamandurii, perpendicular, 
până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 

e) 

f) 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Prezentul avizj^ Jftde valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXEC 
Simona-Mariana 


Red P.RJ3ex. 13.11 201B - p 
http:/Avww. pmb. ro/lnsiitulii/pri» 


întocmit: 

î oxana PARASCA 



entul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1779418 / 11304 / 


Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA - prin dl 
registratura PMB 


“ solicită ridicarea exemplarului de la 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

r Mediu c^ n iT304/07To a 201 V 9 Sîn caîe C , U J 1r - ' 77 ™*«».10.2D18 ;i la Direcţia de 

.Alimentarea cu energie electrici a imobilului''' 2 -'! d * spec a ltate P rivind executarea lucrării: 
conform C.U. nr. “ S "- Uat pc . s,r - "r. , sector 2", 

> va comunicam următoarele: 

baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv - 

. .. . . Ş' Planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr • . A 

Bucureşti; m de Agen t ,a P entru Protecţia Mediului 

Plan de coordonare reţele edilitare; 
avizul favorabil emis de ADP sector 2 
avizul Ministerului Culturii nr. 


1 . 


a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 


informaţii™ d” teS^numemtetntet'? sîu " 0 “^,^''' ' ucri ' ,T ^^ 
a) ucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 60nv i 

! «=i^Z 6 a^a'^^ - ~ ~ - 

1 îi 1 ui r"r. m X f CUta ■ afectarea ve P e taţiei existente î n aliniament. 

ma ana ze docu mentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite- 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor rnnHitii- 

^!!bi?nStni?r? r - 3par . modificări ale Proiectului, ulterior emiterii prezentu lui aviz aveţi ~ 
obligaţia solicitam revizuim avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

^&'3££S2gţ~&* 
^!SatSS5aS5SS5S“ 

' ,n c ® 2 i u J ,n care ,n ur ma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrării^ om 
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„ spaţiului verde — * 

proiectului (inclusiv plantare larba/gazony 24/2007 privind reglementarea şi 
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««** detonarea spaţiicr verzi (pla^anda, pastrl . 
h) Ucazul Execuţiei proiectului în I!| b administratorului domeniului public in 

gşfr ajjrrss sa.-rs— - • 
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E^jSTÎÎH n c 1 SC 304 / 2009 , privind Normele de protecţre a spaţvlor 

—^ raatori ^ " lucră ™ şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. defrişare sau toaletare material dendrologic 
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directorexecutiv, 
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întocmit' 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1779951 /11334/ 


m 


Către: Dl. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779951/07.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11334/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Căpreni nr. , sector 2", 
conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 31 m; 

b) lucrarea se execută din LEA JT existent în str. Căpreni, prin str. Căpreni (porţiune cu drum 
de pământ), până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _’_'_’_ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



întocmit: 


Red P.R./3ex.-1S.11.20lS^fl^iflnrLil aviz a fost postat pe site-ul PMB 

ht1p7Avww.pmb.roAnstitutii/pnm^Mfl^ectii/directia_mediu/avize_art>oriJn_consultaFe/avize_arboriJn_consultaFe.php , pe data de. 


DIRECTOR EXEC 
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Regina Efisabeta nr 47, cod poştal 050013. sector 5 Bucureşti. România 





















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1780231 /11336/ * % WĂ. jgjg 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780231/07.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11336/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Şaradei nr. , sector 1", conform 
C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Şaradei, perpendicular, până 
la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

f )lantaţi. ___ 

n urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR 
Simona -i 



Red:P.R73ex.-15.1 I^DIS - prezentul aviz a fost postat pe slte-ul PMB 


întocmit: 

Exp. Roz ana P ARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


J 9 NOV 2013 

Nr. 1780243/11337/ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780243/07.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr 11337/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Aviator Romeo Popescu nr. , sector 
1", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de lOm; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Av. Romeo Popescu, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea ace stora. __ 
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f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr-3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Preze ntu l aviz are termen d e v alabilitate 1 an de ia data emiterii. __ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

S " * PA 



întocmit . 

Exn. Roxana PARASCA 





15. nov za® 


Red :P.R,/3ex-15.11.2019 - prezentul aviz a fosî postat pe site-ui PtaB 

http://www.pmb. ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn w consuîtare/avize_art)oriJn_consultare.php , pe data de T 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



— -ii nnv m 

Nr. 1780238/11338/ “ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780238/07.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11338/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Plutaşilor nr. , sector 1", conform 
C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şj planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 

~ 2 - Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Plutaşilor nr. 71, 
perpendicular, până la aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

3* în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
[ăspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
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produse prin prăbuşirea acestora 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, fit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie *15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz, 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Preze nt ul aviz are termen d e valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sin " ’ PA 



întocmit: 

Exd. Roxana PARASCA 



15 - NOV ?M 


Red:P.R./3ex.-15.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http 7 /www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_art)oriJn_consultare.php + pe data de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direc(ia de Mediu 


Nr.,1780272 /11339 (1772208/10445) / 

Către: Dl. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnea Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772208/12.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10445/13.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1780272/07.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11339/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Zece 
Mese nr. , sector 2", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m; 

b) lucrarea se execută din cablul existent în trotuarul str. Dimitrie Onciul, perpendicular, până 
la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

& în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
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Naţionale. 

f) P r ezentul aviz are terme n de valabilitate 1 an d e la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



15. MflV w 


Red :P.R./3ex.-15.11.2019 - prezentul aviz a fost posta! pe sîte-uâ PMB 

http //www.pmbJo/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn ai consultare/avize_arborijn_consuttare php , po data de. 


M Regina Eiisabeta nr 47. cod poştal 050013 sector 5, Bucureşti. România 








PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1780297 /11341 / 19. NOV. W& 

Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA - prin d-na - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

• Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

• Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780297/07.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11341/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Zinca Golescu nr. , sector 6", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

g) aviz emis de ADPDU sector 6; 

h) avizul Ministerului Culturii nr. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 165m; 

b) lucrarea se execută din PT 2162 existent în incinta imobilului cu nr. 37 din str. Ing. Cristian 
Pascal (cămine studenţeşti), prin spaţiul verde al imobilului, subtraversează str. Ing. 
Cristian Pascal, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Zinca Golescu, până la limita din 
partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi spaţiu verde din 
incinta imobilului cu nr. 37 din str. Ing. Cristian Pascal. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 

cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţete edilitare subterane. Condiţi[ de amplasare. _ 
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c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile, 

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr, 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19,04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Pre ze ntul aviz are terme n d e valabilitate 1 an d e la data emiterii. __ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 





Red; P.R ./4ex .-15.11 -2019 - prezenţi aviz a fost postat pe site-ul PfclB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1780457/11391/ 1H MV W " ” “ ' - 

Către: SC AVi PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780457/08.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11391/09.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Goloviţa nr. , sector 1", conform 
c -U-nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Goloviţa, perpendicular, până 
la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui în aliniament din vecinătatea traseului 
lucrării. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

_ obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
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produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 

alveole, etc.) . 

g) în cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calenc nstic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are t er men de valabili tat e 1 an de la d a ta emiterii. __ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-!" 



întocmit: 





Red;P.R /3ex,-15.11.2019 - prezentul avi 2 a fost postat pe siîe-ut FMB 

http■//www.pmb.ro/institutii/primana/directii/directia_mediu/avîze_arboriJn_consultare/avize_arboriJn - consultare 1 php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1780452 /11392 / ţ g NOV 70 » 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780452/08.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11392/09.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Demnităţii nr. , sector 1", conform 
C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. _ _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Demnităţii, perpendicular, 
până la limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _’__ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fr sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

eţ P reze ntul aviz are termen de valabilitate 1 an d e la data emiterii. __ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 



întocmit: 

Exp^Roxana PARASCA 


Red; P, R.j 1 3sx -1511.2019 ^ piszentul aviz afost postat pe site-ul PMB 

http:tfwww.pmb.ro/institutii/primaria/djrectii/directiajnediu/avize_aitoorijn_consultare/avize_arborijn_consultare.php , pe data de ... fc. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


>«K 



Nr. 1705674/767;1785676/12004/....^2 ; ^ 0 ^ 

Către : BEP LIGHT ENERGY - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Strada Tarlaua nr 5, parcela 149, sat Snagov, comuna Ghermăneşti, judeţul Ilfov 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi 

Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucureştiâ 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1705674/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 767/06.02.2019, completată cu documentaţia 
înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1785676/23.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu 
nr. 12004/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bulevardul Mărăşeşti nr. 125, sector 

conform Certificat de Urbanism nr 1 /22.01.2019, vă comunicăm următoarele: 

T în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. /22.01.2019 şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi de Primăria Sector 4 - Direcţia 

_ Gospodărire Locală; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 220m, din punctul de racordare T 10127 
localizat în strada Radu Vodă, pe partea cu numere poştale impare, cu subtraversarea 
străzii, apoi prin trotuar, pe partea cu numere poştale pare, continuând prin trotuarul 
bulevardul Mărăşeşti cu numere poştale impare, până la imobilul cu nr. 125. 

b) în vecinătatea lucrării există arbori în alveole stradale, în trotuarul numerelor impare 

al bulevardului Mărăşeşti, trotuar ce are o lăţime de aproximativ 3m şi alveolele au 
o lăţime de aproximativ Im. __ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Tn timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între cablul 

electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţefe edilitare subterane. Condiţii de amplasare. _ 
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c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



întocmit: 

Exp. Alexandru Anca 



20. NOV. M* 


Red;C.I./6ex,-19.11.2019 

prezentul aviz a fost postat pe sile-uî P MB 

hţtp://www.pmb.ro/înslitutii/primana/directii/directia_mediu/avize_art>ori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare php 

pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1781676/11491/..X.4M.2J? 

Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL-solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Strada Poieniţei nr. 9, oraş Panteiimon, judeţul Ilfov 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Primăria Sector 5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spatii Verzi 
şi Parcuri 

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1781676/10.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11491/11.10.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării „Racordare la reţeaua electrică de 
distribuţie a imobilului din bd. Piptănari nr. 63, sector 5", conform Certificat de 
Urbanism nr. , emis de Primăria Municipiului 

Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 

T In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul justificativ; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi Administraţia Domeniului Public 

_ sector 5. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea constă în extinderea reţelei electrice din CD 1541 existent în trotuarul 
aferent numerelor impare al străzii Suhaia, continuă prin trotuarul numerelor impare a 
bulevardului Pieptănari, subtraversează strada llie Gripescu, continuă prin trotuarul 
numerelor impare al bulevardului Pieptănari, până la limita de proprietare a imobilului ce 
va fi alimentat, pe o lungime de 72m pe domeniul public din totalul de 83m; 

b) în vecinătatea lucrării există arbori în aleveole stradale, în trotuarul numerelor 

impare al bulevardului Pieptănari, trotuar ce are o lăţime de aproximativ 2m şi alveola are 
o lăţime de aproximativ 30-50cm. _ 

3. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

_ Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: _ 
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a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
si pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaleta re material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii._ 



întocmit ■ 
Exp. Alexandi 



Red:CI./6ex.-19.11.2019 ' f 

prezentul aviz a fost postat pe si(e-ul PMB 

httpr/Avww.pmb.ro/în sţitutii/primaria/directii/difectia mediu/avize arbori in consuttare/avize arbori în consultare.oho 


pe data de. 


20. NOV. 233 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



tir.mr?57inî52&}L..ll.Ml2J4. — 

Către: SC AVI PROD SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 

Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1781757/11.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11526/14.10.2019, prin care solicitaţi 
emiterea avizul de specialitate privind executarea lucrării „Branşament de gaze 
naturale pentru imobilul din strada Ropotului nr. 153, sector 2", conform Certificat 
de Urbanism nr. , emis de Primăria Sector 2, vă 

comunicăm următoarele: 

în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic emis de SC AVI PROD GRUP SRL; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare (pentru alimentare 

cu apă şi canalizare, alimentare cu energie electrică, iluminat public, telefonie). _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

- lucrarea se va executa subteran şi va avea o lungime de 5m, din conducta existentă în 
carosabilul străzii Ropotului, pe partea cu nr. poştale pare, perpendicular pe imobilul nr. 
153, la distanţa de 6m faţă de limita de proprietate din stânga (imobilul nr. 155); 

- în proximitatea lucrării există un arbore, în aliniament stradal (în alevolă). 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5m 
între branşament şi axul arborelui menţionat, situat în vecinătatea traseului lucrării, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua 
măsuri de protejare a ma t erialului dendrologic, se va e vita depunerea pământulu i sau 
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altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestuia prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor 
specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Exp. Alex nea 



Red’C-l./5ex.-19,11.2019 ^ ^ iiau 0iV3 

prezentul aviz a fost postat pe site-ul P MG 

http://www-pmb.ro/institLrtit/primaria/directii/direclia_mediu/avize_arbo 1 iJn_con 5 ultare/avize, arboriJn_consultare.php 
pe data de.. 


20. NOV 20-9 


Bd, Regina Etsabeta nr 47, cod poştal 050013. sector 5. Bucureşii. România 

Tel: 021,305.55.00 

httpJAvwwpmb.ro 

















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1789109/12447 ?I N0V. 2T9 

Către : BEP UGHT ENERGY 

(Şos. Ghermăneştinr.HB, sat Ghermăneşti, comuna Snagov.jud. Ilfov) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnea Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789109/04.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12447/05.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Timişoara nr. 103P, sector 6, 
Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, prin extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a 
unui cablu electric de mt, pe un traseu ce pleacă din Staţia Electrică Militari, străbate 
terenul dintre staţia electrică şi str. Liniei, subtraversează linia CF, apoi va continua prin 
Str. Liniei-pozat subteran în carosabilul acesteia. Traseul cablului electric va continua apoi 
prin trotuarul nr. impare din str. Valea Cascadelor până la intersecţia cu bd. Timişoara, va 
subtraversa bd. Timişoara la intersecţia cu str. Valea Cascadelor, apoi va continua pe 
drumul de acces dintre imobilul cu IE215031 şi imobilul cu IE 201738, apoi continuă pe 
terenul dintre imobilul cu IE 201738 şi imobilul alimentat, până la proprietatea acestuia. De 
la bd. Timişoara până la imobilul alimentat, traseul lucrării se execută pe un teren al cărui 
regim juridic nu este confirmat. Cablul electric nou proiectat se va poza în şanţ deschis la 
adâncimea de 0,9m, iar subtraversările se vor executa prin foraj orizontal dirijat. 

b) în trotuarul nr. impare din Str. Valea Cascadelor, în dreptul imobilului cu nr. 21, există 
plantat în alveolă un arbore cu diamentru lOcm şi înălţime de aprox. 3m. La ieşirea din 
Staţia Electrică Militari s-a constatat pe o parte şi de alta a carosabilului din str. Liniei arbori 

_răsăriţi spontan din speciile Ulm şi Fals Oţetar._ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 

_ SR 8591/1997 Reţete edilitare subterane. Condiţii amplasare. _ 
























c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare {24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



20. NOV. B'3 
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http://www.pmb.ro/inrstitulii/primaria/direcUi/directia mediu/avize_arboriJnjconsuîtare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 


Bd. Regra Efeabeîa rv 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021305.55.00 
http://www.pmb ro 



> 

UKAS 


(OMi-MWt) 001 



















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 
2 z nov m 


Nr. 1789603/12493/. 

Către : BEP LIGHT ENERGY - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Şoseaua Ghermăneşti nr. 11B, sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1789603/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. "! 2493/06.11 2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării „Racordare la RED a imobilului locuinţe 
colective situat în strada Drumul Valea Cricovului nr. 137, sector 6", conform Certificatul 
de Urbanism nr. i emis de Primăria Municipiului Bucureşti, vă 

comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr.: şi plan anexat, vizat spre neschimbare; 

b) memoriul tehnic justificativ; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 

_Sector 6;_ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 500m şi consta în 
extinderea reţelei electrice din PT 1383 existent pe terenul imobilul cu IE 233242 şi 
continuă prin carosabilul şi trotuarul numerelor pare al Drumului Valea Largă, trotuarul 
numerelor impare al Drumului Valea Cricovului şi prin incinta imobilului ce va fi alimentat, 
până la noua CS amplasată pe proprietate. 

b) s-a constatat existenţa vegetaţiei spontane în proximitatea lucrării. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între 

cablul electric şi axul fiecărui arbore cu 0 mai mare de 5 cm, localizat fie în 
vegetaţia spontană fie în jurul imobilelor situate în vecinătatea traseului lucrării, 
dacă este cazul, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţjl de amplasare. _ 
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c) In dreptul arbuştilor cu 0 mai mare de 5 cm, localizaţi fie în vegetaţia spontană fie 
în jurul imobilelor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
si pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

m) Prezentul aviz aste valabil doar în condiţiile în care Primăria Municipiului Bucureşti 
prin Direcţia Patrimoniu confirmă regimul juridic al terenului, dintre punctul de 
racordare la reţeaua de electricitate localizat pe Drumul Valea Largă şi imobilul din 
Drumul Valea Cricovului nr. 137, prin care se execută lucrarea, ca făcând parte din 
domeniu public al municipiului Bucureşti. în cazul în care terenul menţionat este 
proprietate privată, avizul îşi pierde valabilitatea deoarece Direcţia de Mediu nu 
emite avize pentru reţele tehnico-edilitare pe proprietăţi private ale persoanelor 

_ fizice şi/sau juridice. ___ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1780434 /11395 / l ^ ^ ^ 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780434/08.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11395/09.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extinderea a patru branşamente de apă şi realizarea unui racord de canalizare pentru 
imobilul situat pe şos. Fabrica de Glucoză nr. , sector 2", conform C.U. 
nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 35,5m branşament 1 + 45m branşament 
2 + 50m branşament 3 + 50m branşament 4 + 40m racord; 

b) lucrarea se execută din conductele existente în carosabilul şos. Fabrica de Glucoză, 
perpendicular, până la limita de proprietate; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _____ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Marian 


Red;P.R./3ex.-15.11. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1780454 /11397 / 2 2. NOV. 20'9 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780454/08.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11397/09.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Maior Alexandru Câmpeanu nr. , 
sector 1*', conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m; 

b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Maior Alexandru Câmpeanu, 
perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

3] In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 


Red:P.RJ3ex.-15 .11.2^,9 
httpV/www.pmb.ro/înslEli ' 



întocmit: 

Exp. Romana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1781052/11435/ 




Către: SC BEF UGHT ENERGY SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: 

• Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

• PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor ta cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781052/09.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11435/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Troscotului nr. , sector 3", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şj planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

g) aviz de traseu emis de Primăria sectorului 3. 

2! Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 140m; 

b) lucrarea se execută din PT 823 existent în trotuarul nr. pare al Căii Vitan, apoi prin trotuarul 
nr. pare al str. Niţă Elinescu, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Ştirului, 
subtraversează str. Ştirului, prin trotuarul nr. impare al str. Troscotului, până la aproximativ 
2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
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art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în b aza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ___ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sil " * ~0PA 



întocmit: 

Fxn Pnyana PARASCA 



19. NOV. 


Red:P,R,/4ex,-15.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/tnstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori in consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1781418/11489 ^ ^ t‘}’] 

Către: SC GINICON SRL 
(Str. Modestiei nr. 62, sector 1) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781418/10.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11489/11.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Dobrota nr.8, sector 2, 
Bucureşti”, conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil em is de ADP sector 2; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, pornind din conducta existentă în 
carosabilul din strada Dobrota, străbătând carosabilul şi trotuarul nr. pare până la aprox. 
0,5m faţă de limita din stânga a proprietăţii situate la nr.8 pe str. Dobrota. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3] în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 

_stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”._ 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 



1 9. NOV. 2019 

Red:AA75ex.-15 11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1782955/11649/ TTţ\ foy 

Către: SC APA NOVA SA -prin d-na 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1782955/15.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11649/16.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe str. Stoica Ludescu nr. , 
sector 1", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

_____ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m branşament + 6m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Stoica Ludescu, 
perpendicular, până la aproximativ Im şi 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării, 
în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verific ări lor ulterioare (24 luni de la finaliz ar ea lucrărilor) se 
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constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţîlor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit b din Anexa 1 la H.C.G M B nr. 304/2009. privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Pre ze ntul aviz are termen de v al abilitate 1 an de la data e m iterii. __ 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



1 a NOV. 2W 


Red: P.R./3ex-18.11.2019 - prezentai aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1783811 /11782 / 2 2. NOV 20-9 

Către: SC AMETECH SYSTEMS SRL — prin dl. — solicită ridicarea exemplarului 

de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783811/17.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11782/18.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Grigore Marin nr. 

, proprietăţi particulare, sector 4", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de DGL sector 4. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 338m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Grigore Marin, prin drumul 
de acces, până în dreptul blocului C6, branşând blocurile CI, C2, C3, C4, C5, C6. 

c) în vecinătate traseului lucrării există spaţii verzi cu arbuşti plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
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art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spatiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

f) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 

DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 





Red:P.R./3ex.-18* 11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sjle-ul PM& 

http://www, pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_artJoriJn_consulta re/avize^arborijn^consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1785137/11970/ TL NOV 7/3" 

Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785137/22.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11970/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Vaslui nr. , sector 
5", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. şi planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 


a) 

b) 

c) 

d) 


Avizele/acordurile individuale ale deţinător 
aviz de traseu emis de Administ raţia Străz 
Urmare verificării pe teren din data 


lor de reţele edilitare; 
lor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 28m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în dreptul imobilului cu nr. 48 din str. Vaslui, 
prin carosabilul str. Vaslui, pe partea nr. pare, până în dreptul imobilului cu nr. 54 din 
str. Vaslui pe care îl va branşa; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. 


In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 

el 


în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul i de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXi 
Simona-Marian'% 


întocmit: 


* 

w/ 

Red P.R73ex.-18.11.2019 ^reztfTTOl aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http;//www pmb ro/instKutîl/primaria/directii/directia mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consuttare.php t pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1 788576/12384 2 2 NOV 2 J )'3 

Către: E-Distribuţie Muntenia SA 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788576/01.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12384/04.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament electric pentru imobilul situat în strada Frumoasă nr. 20, sector 1, Bucureşti”, 
conform C.U. nr. din ' comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. din i şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 08.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, printr-un branşament electric situat între T3899 şi T4509, 
traseul străbătând trotuarul numerelor pare al str. Frumoasa, până în dreptul imobilului 
situat la nr. 20. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sin PA 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 



lâNfly m 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1789600/12492/ “ 

Către : SC BEP LIGHT ENERGY SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789600/05.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12492/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Bădeşti nr. , sector 6", 
conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz emis de ADPDU sector 6.__ 


2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 123m; 

b) lucrarea se va executa din CD aferentă PT 3169, existentă în dreptul imobilului cu nr. 22 
din str. Bădeşti, prin troturaul nr. pare al str. Bădeşti, până la aproximativ 2,5m faţă de 
limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
Plantaţi. 


I 


3. 


n urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

_e) P rezentul aviz are termen de v alab ilitate 1 an de la data emiteri i. _ 


DIRECTOR EXEC 
Simona-Mariana 


Red ;P.RJ3ex.18 11,2019 
http'7/www.pmb.ro/institutii/pfli 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1781070 /11436 / l & NOV 2019 

Către: SC GRID SITAL SRL - Str. Steluţei nr. 11, sector 1 

t 1 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781070/09.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11436/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Puţul lui Crăciun nr. , sector 
1", conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Puţul lui Crăciun, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV 
Simona’MarianaJ3ăft&o?k 


Red:P.R73ex.-20.11.2< 
http J/www.pmb , ro/institui 



întocmit: 

Exd. IRoxana PARASCA 


prezentul aviMfost postat pe site-ut PMB 

îfS , directia_mediu/avize_arboriJn_consuttare/avize_arborîJn_con$uHare.php t pe data de . 


% 


Bd. Regina Eiisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5 Bucureşti, România 




















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1781073/11437/ 2&NOV2013 

Către: SC GRID SITAL SRL - Str. Steluţei nr. 11, sector 1 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781073/09.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11437/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Geamandurii nr. , sector 
2", conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Geamandurii, 
perpendicular, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _’__J 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

eţ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR 

Simona-Mai 



întocmit: 

îoxana PARASCA 


Red P,R./3ex.-20.11.20f^pfes®p^avlz a fost postat pe sKe-ul PMB 
http://www.pmb.ro/instKutii/prjmaria/diFectil/directia_mediu/avtze_arboriJn_consuKare/avtze_arboriJn_consuKare.php , pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1780873/11438/ 

1 NOV 201P 

Către: SC RNBINSTAL CONSTRUCT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780873/09.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11438/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ţepeş Vodă nr. 126, sector 2", 
conform C.U. nr.160/7,,1'716.07.2019, vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 160/7„T716.07.2019 şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 17458/26.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
ucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Ţepeş Vodă, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
PrezentuLaviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 


b) 


c) 


d) 

_el 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 



Nr. 1780870/11439/ 




Către: SC RNBINSTAL CONSTRUCT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780870/09.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11439/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Intrarea Şimleu nr. , 
sector 5”, conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs. t respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 64m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în dreptul imobilului cu nr. 2 din Intrarea 
Şimleu (drum de pământ), prin drumul Intrării Şimleu, până în dreptul imobilului branşat, 
unde are cap terminal; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
tlant aţi. 


t 


3. 


urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 

e) 


in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Administraţiei Străzilor Bucureşti. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR & 
Simona-Mari 


Red:P.RJ3ex.‘20.1 
http://www.pmfc 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1780868/11440/ 261 JfOK 2019 

Către: SC RNBINSTAL CONSTRUCT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780868/09.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11440/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Pantelimon nr. , sector 2", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1.în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul aleii auto de acces între şos. 
lancului şi şos. Pantelimon, perpendicular, până la aproximativ 6m faţă de limita din partea 
stângă a proprietăţii. 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente la limita de proprietate din 
vecinătatea traseului lucrării. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 

_ produse prin prăbuşirea acestora. _ 
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f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc ) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19 04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de actul de reglementare emis de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti si avizul Administraţiei Străzilor Bucureşti. Prezentul aviz are 

t f » i * 

termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 


J 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1780864/11441 / MS 

Către: SC RNBINSTAL CONSTRUCT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780864/09.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11441/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Cruşovăţ nr. , 
sector 1", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 14m; 

a) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul din dreptul imobilului cu nr. 35 
în str. Cruşovăţ, prin carosabilul str. Cruşovăţ, până în dreptul imobilului branşat, unde are 
cap terminal; 

b) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 


Bd. Regina Sisabeta nr 47, cod poşta) 050013, sector 5, Bucureşti, România 





















obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie >15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19,04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



21 NOV 2013 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1781140/11442/ 


n nov m 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - Str. Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781140/09.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11442/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Sfinţii Voievozi nr. , sector 1", 
conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu em is de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15m; 

b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul nr. impare al str. Sfinţii Voievozi, 
imobilul cu nr. 17, prin trotuarul nr. impare al str. Sfinţii Voievozi, până la limita din partea 
stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

PrezenluLayjz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


b) 


c) 


d) 

e) 


f) 



DIRECTOj 
Simon 


Red:P.RJ3ex 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



*-.■ _ .. _ 

Nr. 1781137/11443/ 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - Str. Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781137/09.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11443/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament electric subteran în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului din 
Intrarea Străuleşti nr. , sector 1", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 96m (pe domeniul public lOm); 

b) lucrarea se va executa din PT4517 existent în Intrarea Străuleşti pe part&a imobilelor cu nr. 
impare, continuă prin Intrarea Străuleşti, până la aproximativ 1 m faţă de limita din partea 
dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente vecinătatea traseului lucrării, 
vegetaţie răsărită spontan. 

<*> . _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m-1,5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h. din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prez entul aviz are termen de valabilita te 1 a n de la data emiterii. __ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

J OPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1781155/11444/ 

2&N0U 2013 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781155/09.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11444/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Redea nr. 3, sector 1", conform 
C.U. nr.223/12TEIDD/R/19808/06.06.2019, vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 223/12TEIDD/R/19808/06.06.2019 şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. 15105/15.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de lOm; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Redea, perpendicular, 
până la aproximativ 5,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 

_ produse prin prăbuşirea acestora. _ 
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fj La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon) 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 14 . 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 


k) in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) P rezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

" ' ’OPA 



întocmit: 

Exd. Roxana PARASCA 



nm ?t)f? 


Red:P.R,/3ex.-20_112019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http /Avww.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_art)oriJn_consultare.php . pe data de.. . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1781134/11445/ WW 20)3 

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - Str. Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781134/19.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11445/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Basarabia nr. , sector 3", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 31 Om; 

b) lucrarea se va executa din PT 3704 existent în curtea Liceului Industrial din şos. Industriilor 
(grădiniţa nr. 284), continuă prin trotuarul nr. pare al şos. Industriilor, prin aleea de acces 
cu IE 213054, până la cutia DS nou proiectată; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă şi aliniament. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

_obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
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produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19 04 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

m) Prezentul aviz are termen de v alabilitate 1 an de la data emiter ii... 


DIRECTOR EXECUTIV, 



UNW 7019 


Red:P.RV3ex.-20.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ui PMB 

httpV/www pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consuttare/avize_arboriJn_consuttare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1781157,1788908/11446,12442 / 26 . NOtf 2013 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781157/09.10.2019, 
1788908/04.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11446/10.10.2019, 12442/05.11.2019, prin care 
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru 
imobilul situat pe str. Poeziei nr. , sector 2", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Poeziei, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR 

Simona-M. 


Red P.R./3ex.-21 
http://www.pmb .ro/însttti 



întocmit: 

loxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1781554/11486/ T§. NOV 2019 

Către: SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781554/10.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11486/11.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Redimensionare branşament de apă potabilă şi execuţie racord de canalizare la imobilul 
din str. Ion Slătineanu nr. , sector 1", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. ___._ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m branşament + 7m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Ion Slătineanu, 
perpendicular, până la aproximativ 3m şi 8m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi si arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _'__ ' _' 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariat 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direc(ia de Mediu 


Nr. 1781553 /11487 / 26. MOV. 

Către: SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781553/10.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11487/11.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Execuţie branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul din str. 
Şaradei nr. , sector 1", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m branşament + 11m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Şaradei, până la 
aproximativ 5m şi 6,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

d) ____ 

~2. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
_ constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
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obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edifitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaietare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

m) Prezentul aviz are termen de vala bilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
PA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



21 NOV. 


Red:P.F./3ex -21.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





N r. 1781680/11492 

Către: ELECTROCONS PROIECT SRL 

(solicită ridicare exemplarului de la registratura PMB) 

Spre ştiinţă: - Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


- PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781680/10.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11492/11.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a imobilului din Str. Matei Basarab nr.97-209, 
sector 3, Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti; Primăria Sector 3; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere şi alimentare se va executa subteran, pe o lungime de 229m(174m), 
având ca punct de pornire str. G. Dem Teodorescu, din PTAB 3527 existent, străbate str.G. 
Dem Teodorescu, şi continuă prin trotuarul aflat în lateralul blocului 85, sc.2, cu adresa în 
str. Matei Basarab nr.100, continuă prin trotuarul numerelor pare din str. Matei Basarab, 
subtraversează str. Matei Basarab, străbate platbanda si trotuarul aflat în faţa imobilului ce 
urmează să fie branşat până la un nou FDCP aflat în incinta imobilului alimentat. De 
asemenea, din PT3581 existent în spatele bl. 64 situat pe str. Matei Basarab, pe un traseu 
ce afectează aleea şi parcarea existentă în dreptul imobilului situat la nr. 97/97-209, până 
FDCP amplasat la în incintă. 

b) Tn apropierea traseului există material dendrologicîn dreptul imobilului cu nr. 12 de pe str. 
G. Dem Teodorescu, la limita gardului proprietăţii cu trotuarul. Pe strada Matei Basarab, pe 
partea numerelor impare există o platbandă de aprox. Im lăţime în care sunt plantaţi arbori 
specia platan, traseul trece printre doi arbori sp. platani în alveolă plantaţi la aprox. 7m unul 

_ de altul şi printre 2 ar b ori sp. platani aflaţi la distanţă de aprox. 12 unul de celălalt _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

_ obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. __ 
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b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1782021/11522 2l NOV. 73$ 

Către : SC APA NOVA SA 

(Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1782021/11522 şi la Direcţia de Mediu 
cu nr. 11522/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament apă şi racord canal pentru imobilul situat în strada Diaconu Coresi nr.32", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şj planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 11.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Branşamentul de apă se va racorda la reţeaua publică de apă potabilă Dn lOOmm 
existentă în carosabilul din str. Diaconu Coresi, continuă prin subtraversarea parţial 
carosabilul şi trotuarul străzii până la căminul de branşament pozat în incinta imobilului de 
la nr. 32 

b) Racordul de canalizare se va lega în reţeaua publică de canalizare Dn30cm existentă în 
str. Diaconu Coresi, traseul subtraversează parţial carosabilul şi trotuarul străzii până la 
căminul de racord pozat în incinta imobilului de la nr. 32 

c) în dreptul imobilului situat la nr. 32 pe str. Diaconu Coresi se află o patbandă de aprox. 3m 
lungime, împrejumuită cu gard, în care se află iarbă. De asemenea în dreptul imobilului se 
află o alveolă cu vegetaţie spontană. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

c) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 

_ proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). __ 
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d) Conform prevederilor art 5. lit. h. din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si 

administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze 

suprafeţele spatiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spatilor verzi (platbande. pastile, 

alveole, etc.) 

e) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţii de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

f) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

g) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

h) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

i) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 



21 NOV. M 


Red:AA./5ex,-20.11.2019 - prezentul aviz a fosl postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/instilulii/primaria/directii/direciia_mediu/avize_arboriJn_consuhare/avize artx)nJn_consultare.ptip , pe data de 


Bd Regra EJtsabeta rv 47. cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti, România 
Tel: 021.305 55.00 
http'/www pmb ro 


























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



te m 

Nr. 1782018/11524/ 


Către: SC APA NOVA SA — prin dl. — solicită ridicarea exemplarului de la 

registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1782018/11.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11524/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Măgura Văii nr. , sector 2 M , 
conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

f) adresă emis de ADP sector 2. __ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1 m; 

b) lucrarea se va executa din branşamentul existent în trotuarul str. Măgura Văii, 
perpendicular, până la aproximativ 4,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii şi pe 
proprietate; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _’__ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXEQUTIV, 
Simona-Ms 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1781935,1783581 /11525,11745/ 26 . NOV. W 

Către: SC GRID SITAL SRL - Str. Steluţei nr. 11, sector 1 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781935/11.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11525/14.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1783581/16.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11745/17.10.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi 
branşamente pe str. Jandarmeriei nr. şi drum de acces fără denumire, sector 1", conform 
C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

g) adresă emisă de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 389m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în str. Jandarmeriei, prin drumul de acces 
fără denumire (De 408 cf. adresei de la Direcţia de Patrimoniu), prin drum de pământ, până 
la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării. 

d) _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti" 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Z Z NOV 2013 


Red:P.R.V3ex.-21,11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ui PMb 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1781760/11527/. 

Către : SC AVI PROD GRUP SRL- solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public sector 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781760/11.10.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11527/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Branşament gaze naturale pentru imobilul situat pe strada 
Duetului nr. 53A, sector 1", conform Certificat de Urbanism nr. 260R/1709993 din 
04.04.2019, vă comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 260R/1709993 din 04.04.2019 şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 10284/17.04.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

eţ aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, prin carosabil şi trotuar, pe o lungime de 4m, din 
conducta existentă pe strada Duetului pe parte cu numere poştale impare, la d=2,5 
faţă de limita de proprietate din partea dreaptă. 

b) s-a constatat că există plantaţie de aliniament pe partea cu numere poştale impare 
a străzii Duetului, în dreptul imobilului nr. 53A, aceasta este delimitată de un gard 

_ metalic de aproximativ 30cm, cu plante pere şi fără arbori plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în dreptul plantaţiei de aliniament stradal din vecinătatea traseului lucrării, săpătura 
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care 
să nu distrugă materialul dendrologic ce se regăseşte în zona în cauză. în timpul 
lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va 
evita depunerea pământului sau altor materiale pe suprafaţa aliniamentului stradal. 

c) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 

proiectului (inclusiv plantare plante perene). _ 
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d) Conform prevederilor ar!. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

e) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
Infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

f) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

g) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
si pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

h) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

i) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi identităţii 
Naţionale. 

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



întocmit: 
Exp Alexa 



11 NOV. 2019 


Red:C.I./5ex.-20.11.2019 


prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http^/www.pmb,ro/insUtutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_artx)ri_in_consultare.php 
pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1781780 /11528 / W ^ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781780/11.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11528/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sălăjeni nr. , sector 1", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

_ \ _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m; 

a) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Sălăjeni, perpendicular, 
până la limita din partea stângă a proprietăţii; 

b) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

f revederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
n dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile, 
e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
_ produse prin prăbuşirea acestora. _ 
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f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.| 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 




iiwi. 


Red:P.R./3ex.-21.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ut 9MB 

tittp..'/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_art)oriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1781770/11529 76 . Wft ^ 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781770/11.10.2019 şi ia Direcţia de 

Mediu cu nr. 11529/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 

„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Str. Porţile de Fier nr.30C, sector 2, 

Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, având ca punct de pornire str. 
Porţile de Fier nr. 30C, unde se află conducta de gaze naturale PE100SDR11 Dn IlOmm, 
din aceasta se realizează un branşament nou, pozat la limita proprietăţii. 

b) în proximitatea traseului nu există m aterial dentrologic. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

_ verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. _ 
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d) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _,_ 


DIRECTOR EXECUTIV 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 



Ăl 

w 




Red:AA./5ex.*21.11.2019 - prezentul avi 2 a fosl posE&l pe silexul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn consullare/avize_arbori_in_consuttare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



—. ^ m im 

Nr. 1781772/11530/ 

Către : SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781772/11.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11530/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Alunului nr. , sector 1", 
conform C.U. nr. _, vă comunicăm următoarele:_ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Alunului, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUT} 
Simona-Marian 


Red:P.RJ3ex.-2l.11 
http://www,pmb.ro/institutl 



întocmit: 

Exp^Roxana PARASCA 


fost postat pe &ite-ul PMB 
Wdirectiajnediu/avtze_arboriJn_con5uttare/avize_arboriJn_consultare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1781765/11531 


1 c Itnll 


Către: SC A W PROD GRUP 


(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



O 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781765/11.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11531/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Sfinţii Constantin şi Elena 
nr.25, sector 1, Bucureşti", conform C.U. din 14.06.2019, vă 

comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de lOm, având ca punct de pornire str. 
Sfinţii Constantin şi Elena, branşamentul urmând să fie racordat la conducta PE100SDR11 
Dn IlOmm, aflată în carosabilul străzii, străbate parţial carosabilul şi trotuarul numerelor 
impare, până la aprox. 2m faţă de limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 25 pe str. Sf. 
Constantin şi Elena. 

b) în faţa imobilului situat la nr. 25, pe strada menţionată anterior, la limita trotuarului cu 
carosabilul se află o platbandă de aprox. 70cm în care sunt plantaţi arbuşti ( gard viu, 
vegetaţie spontană) 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon}. 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
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prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

f) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

g) In I wa acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

h) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ___ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 
Exp. Anca Ale. 



2 2. NOV. 2013 


Red:AA/5ex.-20 112019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/diiectii/directia_mediu/avize. arbori in_consuttafe/avize_arboriJn_ consultare, php . pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1781861 /11532/ 




Către: SC MD ELECTRIC PROJECT SRL - prin dl. 

Bd. Regiei nr. 6D, et. 2, ap. AXA, sector 6 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrata la P.M.B. cu nr. 1781861/11.10.2019 şl ia Direcţia de 
Mediu cu nr. 11532/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică prin branşament electric pentru imobilul situat pe str. 
Vorniceni nr. , sector 1", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15m; 

b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. impare al str. Vorniceni, până la 
aproximativ 1 m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

3^ în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vec inătatea tr aseului lucrării, veţi avea 


Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector5, Bucureşti România 


l4£\l *ll 





















obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr, 220/19 04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l ) Prezentul aviz are termen de valabilitat e 1 an de la data emiterii. __ 


DIRECTOR EXECUTIV, 





Red:P.RY3ex.’21.11,2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 

http tfwww pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori Jnjttnsultareravîze^arbariJn^consuttare.php h pe data de r 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


==— 

Nr. 1783104/11641/:. 


Către : SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de ia registratura PMB 
Strada Ghiocei, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor 

Strada Domnita Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1783104/15.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11641/16.10.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă şi branşament de 
gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, strada Gheorghe lonescu Siseşti 
nr. 214, sector 1", conform Certificat de Urbanism nr. 935R/1670573 din 29.11.2018, 
vă comunicăm următoa rele:__ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 935R/1670573 din 29.11.2018 şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 439/14.01.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

eţ aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 21.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime totală de 81 m, dintre care 5m în 
domeniu public şi 76m în domeniu privat, din conducta localizată în carosabilul 
şoselei Gheorghe lonescu Siseşti. 

b) în proximitate lucrării există plantaţie de aliniament stradală (alveole), cu arbori din 

_specia Acer Platanoides._ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m 
între branşamentul de gaze şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului 
lucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţete edilitare subterane. Condiţii 
de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
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de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon) 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h. din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr, 220/19.04 2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H C.G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
si pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) fn baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, _ 



întocmit: 

Exp. Alex ica 




Red:CI./5ex- 21,11.2019 *■ ** 

prezentul aviz a fost postat pe site-uJ PW B 

httE>://www.omb.ro/institutii/&rimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare, d^id 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1783048 /11642/ 


Către: SC INVEST ARTDESIGN SRL — prin dl. lacov Radu — solicită ridicarea exemplarului 
de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783048/15.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11642/16.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Execuţie branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Luigi 
Cazzavillan nr. , sector 1", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

d) aviz de traseu emis de ADP sector 1. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11,2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m branşament + 6m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Luigi Cazzavillan, 
perpendicular, până la aproximativ 6m şi 7,5m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _'_'_ 

& în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
şi actul de reglementare emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Simona-Mariana 


Red:P.R./3ex.-21.11 


întocmit: 


PARASCA 


postat pe site-ul PMB 

_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consuttare.php . pe 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1782974 /11645 / 1 ^"NUV. ÎU>3 

Către: Dl. 


Spre ştiinţă: 

• Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1 

• ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1782974/15.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11645/16.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. lezeru nr. ^7/f, sector 1", conform 
C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

f) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 378m; 

b) lucrarea se va executa din CS existentă în str. Câmpiniţa în dreptul imobilului cu IE 
231578, prin trotuarul nr. impar al str. Câmpiniţa, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Atlasului, 
subtraversează bd. Oaspeţilor, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Atlasului, 
subtraversează str. lezeru, apoi prin trotuarul nr. impare al str. lezeru, până la limita din 
partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi ptatbandă. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m-1,5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea,, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic 

k) P r ezentul a v iz are termen de va la bilitate 1 an de la da t a emiterii. __ 


DIRECTOR EXECUTIV, 




Red P R.Mex.-22.il .2019 * prezentul aviz a fost postaE pe sie-ul PMB 

http;//www.pmb.ro/in$tttutii/primaria/directii/directia_.mediu/avize_arboriJn_consiJltare/avize_art)oriJn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1782869,1789020 /11650,12446 / 26 H/Olf 20$ 

Către : SC MIRALINSTAL GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1782869/15.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11650/16.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1789020/04.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12446/05.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branşament de apă şi racord de canalizare pentru 
imobilul situat pe str. Maica Teofana nr. ftb , sector 1”, conform C.U. 
nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de lOm branşament + 7m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Maica Teofana, 
perpendicular, până la aproximativ 6m şi 7,5m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea celor 2ex. de arbori existenţi în platbandă. 
în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. _ 
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<■>) ]n r. fl 7 ii i în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate In Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

m) Prez e ntul aviz are term e n de valabilitate 1 a n de la data emiter ii.__ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



Red P.R./3ex.-2211 2019 - prezentul aviz a fost postat pe srte-ul PMB 

http://www. pmb.ro/institutii/prim aria/directii/directia„mediu/avî 2 e_arborijn_consultare/avize_arborijn_consultare.php F pe dala de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1782975//11654//. 




Către: SC ELECTRO TIRON SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Strada Lacul Ursului nr. 50, sectorul 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M B. cu nr. 1782975/15.10.2019 şî la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11654/16.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării: „Branşament energie electrică pentru imobilul din strada Ştefan 
Negulescu nr. 32", conform Certificat de Urbanism nr. 327/11TEIDD/N/31269 
13.08.2019, vă comunicăm următoarele: 

T în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C U. nr. 327/11TEIDD/N/31269/13.08.2019 şi planuri anexe; 

b) memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 18026/04.09.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ de 28m, dintre care 
16m săpătura pe domeniul public, lOm stâlp şi 2m BMPM, pornind din stâlpul 
existent pe strada Ştefan Negulescu în dreptul imobilului nr. 29, cu traversarea 
carosabilului, până la imobilul nr. 32. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbuşti plantaţi. 

3! în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi {platbande, 
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pastile, alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



întocmit: 

Exp. Ale) a 



Red.C.I./5ex.-20.11.2019 

prezentul aviz a fost postat pe slte-ul PMB 

htto://www. Dmb.ro/institutii/primana/directii/dtrectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuttare.php 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1786258/12147/... ~ ' ” 

Către : SC TOP ZONE EXCLUSIV REZIDENŢIAL SRL — solicită ridicarea exemplarului 
de la registratura PMB 

Strada Victor Brauner nr. 40C-40J, sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor 

Strada Domnita Ancuia nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1786258/25.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12147/28.10.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a 
imobilului din strada Victor Brauner nr. 42, sector 3”, conform Certificatului de 
Urbanism nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. din data de 05.08.2019 şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi Primăria Sectorului 3; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 21.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele; 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 753ml - domeniu public în 
administrarea Primăriei Sector 3, începând din staţia Dudeşti, localizată în trotuarul 
bulevardului Theodor Pallady, apoi prin trotuarul numerelor poştale pare al străzii Victor 
Brauner, pe o distanţă de 656 ml (619ml pavele, 37ml cai acces beton), 37ml carosabil 
asfaltat din strada Victor Brauner şi 60ml trotuar cu numere poştale pare al străzii Victor 
Brauner, până la limita de proprietate a imobilului cu domeniu public. 

b) în proximitatea lucrării există plantaţie de aliniament stradal (platbandă) pe 

bulevardul Theodor Pallady şi pe strada Victor Brauner - există arbori izolaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între 


































cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de 
protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi 
avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor 
specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 



Red:C.I./6ex.-22 11 2019 

prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

h ţt p: //www omb. rofin slitul ii/p rim aria/d irectii/d irod ia med iu/a vize arbori in con sul la re/a vize arbori in 

pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1789665/12488 

Către: ELECTROTEST SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuia nr.1, sector 1 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789665/05.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12488/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Liniei nr.44, sector 6", conform 
C.U. nr.500R/1741884 din 01.07.2019, vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 500R/1741884 din 01.07.2019 şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. 18185/09.09.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

0 aviz d e traseu emis de Adm ini straţia Străzilor Bucu reşt i, aviz ADPDU Sector 6 

2. Urmare verificării pe teren din data de 21.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 106m, prin extinderea reţelei electrice cu 
2 racorduri noi subterane, din CS existente în incinta imobilului cu IE 231998 respectiv IE 
214211, urmând ca manşonarea să se realizeze în domeniul public. Traseul continuă prin 
trotuarul numerelor pare al străzii Cupolei, subtraversează str. Gheorghe Spacu, şi străbate 
trotuarul numerelor pare al str. Liniei până la imobilul situat la nr.44, imobil ce urmează să 
fie branşat. 

b) Pe trotuarul numerelor pare al str. Cupolei, la intersecţia cu Str. Gh. Spacu se află un 

_ arbore. __ 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



2Î.H0M. 

Red.AA /4ex '22.11.2019 - prezentul aviz a fost postai pe sfle-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

N r. 1789673/12490 2 ^ ’ 

Către: ELECTROTEST SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


PS5 - Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi 
Parcuri 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789673 şi la Direcţia de Mediu cu nr. ! 
12490/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentare 
cu energie electrică a imobilului situat pe str. Bulgăruş nr.58, sector 5, Bucureşti", conform 
C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de trase u emis de Administraţia Străzilo r Bucureşti; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 385m, având ca punct de pornire PT 
1914 existent pe strada Ghidiceni, traseul străbate strada Ghidiceni până pe partea 
numerelor pare şi continuă pe str. Bulgăruş, prin trotuarul numerelor pare până la noul 
FDCP amplasat în incinta proprietăţii situate la nr. 58. 

b) în apropierea traseului, lângă PT 1914 existent pe str. Ghidiceni se află un arbore, în 
continuarea traseului, în dreptul imobilelor situate la nr. 112 respectiv 110 pe str. Ghidiceni 
se află material dendrologic, 2 arbori. Pe trotuarul numerelor pare al str. Bulgăruş, până la 
imobilul ce urmează să fie branşat, există la limita cu gardurile proprietăţilor vegetaţie 

_spontană, alveolă cu arbori şi platbandă cu vegetaţie f arbuşti, veg. spontană)_ I 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
_ utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



um 

Red;AA,/5ex.-22.11.2019 ■ prezentul aviz a fost postat pe stte-ul 

http://vww.pmb, ro/înslitutii/primaria/direclii/directia medîu/avize_ arbori Jn_consultare/avize_arbori_în_constjltare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

-— ■ 

Nr. 1789917/12552/. 

Către: SC Tehnic Instal Grup SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Strada Ghioceilor nr. 20, sat Zurbaua, comuna Dragomireşti, judeţul Ilfov 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 





Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1789917/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12552/07.11.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament apă şi racord canal 
pentru imobilul situat pe strada Drumul Lăpuş nr. 121, sector 1, Bucureşti", 
conform Certificat de Urbanism nr. , vă 

comunicăm următoarele: 

"Ti In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 21.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, astfel: 

- branşament cu o lungime de 4m, pornind din conducta publică aflată în carosabilul străzii 
Drumul Lăpuş; 

- racord de canal cu o lungime de 6m, pornind din conducta publică aflată pe axa 
drumului, în carosabilul străzii Drumul Lăpuş; 
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b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbuşti plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

ăj în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor 
specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură 
(tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Red:C,r./5ex-22.11 2019 

prezentul aviz a fost postat pe site-ut FM B 

http://www pmb.ro/instit utili 1 primaria/directii/dire ctia mediu/avize arbo ri in c onsultare/avize arbori in consultare. dEd 
pe data de ... . 

21 NOV. MW 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1 790402 / 1 2600 / 2 6. NOV 2019 

Către: Dl. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1790402/07.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12600/08.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Teleajen nr.4£, 
sector 2", conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m branşament + 8m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Teleajen, perpendicular, 
până la aproximativ Im şi 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 




DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Marian\ 


Red P.RJ3ex. 22.11 
http://www.pmb ro/instftu 


întocmit: 

Exp. Roxatja PARASCA 


aviz a fost postat pe site-ul PMB 

[»rfaii/directia_mediu/avize_arboriJn_consuitare/avize_arboriJn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1791758 /12685 (1780315/11360) / 

Către: Dl. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780315/07.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11360/08.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1791758/12.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12685/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Duzilor nr. fy , sector 2", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 30m; 

lucrarea se va executa din CD 1256 existent în trotuarul str. Teleajen intersecţie cu 
str. Duzilor, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Duzilor, subtraversează str. Duzilor, până 
la aproxiamtiv 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 


b) 


c) 


plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 

_el 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXE 
Simona-Marian, 


Red;PRV3ex.-22.11.2019 

http://www. pmb.ro/instituliiypi 



Exp, 


întocmit: 

toxana 


postat pe site-ul PMB 

[irectiajnediu/avtze_arboriJn_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1783449/11738/. 


Către : SC POWERTEC PROIECT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Bulevardul Banu Manta nr. 2, apartament 5, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor 

Strada Domnea Ancufa nr. 1. sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1783449/16.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11738/17.10.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării „Relocare post trafo şi desfiinţare nisă 
generală, în vederea eliberării amplasamentului din strada Luterană nr. 13, sectorul 
1", conform Certificatului de Urbanism nr. 605R1749913 din data de 05.08.2019, emis de 
Primăria Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul justificativ; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administ ra ia Străzilor. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării 
conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat 
următoarele: 

a. lucrarea are o lungime 51 ml şi constă în amplasarea post trafo nou subteran în 
incinta imobilului din strada Luterană nr. 13, noua reţea mt se va manşona la 
cablurile existente în trotuarul numerelor impare al străzii Luterană, în dreptul 
imobilului cu nr. 13 şi se va amplasa subteran pe un traseu ce străbate trotuarul 
numerelor impare al străzii Luterană şi terenul IE 241417 până la noul PT. 

b. pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbuşti plantaţi. 


c. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
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b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
si pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

e) fn baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



2&mm 


Red:C.I./3ex.3£î 1.2019 

prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

http//wwwpmb ro/în st itu ţii/prim aria/di rec li i/di rect ia med iu/a vize arbori in consultare/avize arbori in consulta re. oh d 

pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1784861/11903 TTWdW ~ 

Către : SIMCO INTERNATIONAL IMPEXSRL 

(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1784861/21.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11903/22.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului cu adresa 
în str. Brăţării nr.2, sector 3, Bucureşti", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: 


1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP Bucureşti; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 275m, având ca punct de pornire str. 
Brăţării, prin extinderea reţelei electrice, pornind din PT 4996 aflat lângă imobilul cu IE 
232158, pe un traseu ce străbate trotuarul numerelor pare al str. Brăţării, până la noul Post 
de Transformare situat în incinta proprietăţii situate pe str. Brăţării nr. 2.( Unitate 
Comercială ,,LIDL„) 

b) Pe trotuarul numerelor pare al străzii Brăţării, de-a lungul trotuarului se află plantaţi arbori 

_ specia Platan în alveole (aprox. 70 cm lăţime) _ 

3^ In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicuiar al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 




26. NOV 2019 


Red :AA./3ex.-25.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www,prnb.ro/jnstitutii/primaria/directii/directia_mediu/âvize arbori Jn _consultare/avize_arbori_în_consultare.php , pe data de 


§d Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013. sector 5. Bucureşti, România 
Tel: 021.305 5500 
http-.'/www pmb.ro 















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1789672/12489 ^ 

Către; ELECTROTEST SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor • Str Domnea Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789672/05.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12489/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu enrgie electrică a imobilului situat pe str. Nicolae Mavrogheni nr.4, sector 3, 
Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti; 

g) avizul Ministerului Culturii nr. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 22.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 125m, având ca punct de pornire 
PTS641 situat în trotuarul bulevardului I.C Brătianu , pe latura cu Spitalul Colţea, traseul 
continuă pe partea numerelor impare al bd. I.C Brătianu, traversează prin foraj str. Colţei şi 
lucrările continuă prin trotuar, traversează str. Mavrogheni, urmând să intre pe trotuarul 
numerelor impare al str. Pătraşcu Vodă până la limita de proprietate unde va fi amplasat 
un CS şi BMPT, la imobilul ce are adresa pe str. Nicolae Mavrogheni nr. 4. 

b) imobilului. 

c) La limita trotuarului (aprox. 6m lăţime) cu carosabilul bulevardului I.C Brătianu există arbori 
plantaţi în alveolă. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

_ materialului dend r ologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
























materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 


i) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sin 9 A 




y 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1768038/ 9832 / 0 3, DEQ M 


CĂ TR E 

S.C. APA NOVA BUCUREŞTIS.A. 

Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, Sector 2 
solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu’ nr. 1768038/29.08.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 9832/30.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 

„Mutare cămin branşament apă pentru imobilul din str. Herman Oberth nr. 25, sector 1”, 
conform C.U. nr. din 19.03.2019, vă comunicăm următoarele: 


1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. din 19.03.2019 şi planuri anexe; 

b) memoriul justificativ; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de A.D.P. sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa din carosabil prin trotuar până la limita proprietăţii, fără afectarea 
vegetaţiei existente în pastilele ce formează aliniamentul străzii Herman Oberth. 

b) în apropierea traseului există material dendrologic (2 ex. Fraxinus sp., stânga dreapta 
imobil nr. 25, la distanţă reglementară faţă de canalul reţelei) 

& în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 2m între 
marginile canalului de pozare conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea 
traseului lucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. Se măreşte dinstanţa minima la 2m, întrucât arborii sunt bătrâni 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular 
al materialului dendrolo gic. în t impul lucrărilor constructorul va lua m ăsuri de protejare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi 
avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



za NOV 28» 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1778604/11201/ Oi DEC 20* 

CĂTRE 

S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A. 

Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, Sector 2 


(str. Plumbuita nr. 41, sector 2) 



Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public Sector 2 

Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778604/02.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11201/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea 
lucrării: „Racord canal pentru imobilul din strada Plumbuita nr. 41, sector 2", conform C.U. 
nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului justificativ; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. . 


2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat că pe traseul lucrării şi în 
vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi. 

3. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 

_completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
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suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico*edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a 
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcfia de Mediu 


Nr. 1780862/1789439/1793516/1793962/11448/12499/12882/12907 

G 3. DEC, 2019 

Către: Pascu Miruna 

(Bulevardul Kiseleff nr. 20, ap. 4, sector 1, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780862/09.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11448/10.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 

#89439/05.11.2019; 1793516/18.11.2019; 1793962/19.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 
12499/06.11.2019; 12882/19.11.2019; 12907/20.11.2019 prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situat în strada Barajul Argeş 
nr.22, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. din vâ 

comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. din planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 40m, pornind din PT 4073 situat 
în dreptul proprietăţii situate la nr. 26, pe partea numerelor impare, traseul 
subtreaversează carosabilul şi străbate trotuarul numerelor pare, până la limita din dreapta 
a imobilului situat la nr.22. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

I c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
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art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţii de avizul Ministerului Culturii si Identităţii 

Naţionale. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ___ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Exp. 


întocmit: 

Anca Alexandru 



m 
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Nr. 1783446/11737/ 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

(11 DEC. AM 


Către * SC POWERTEC PROIECT SRL — prin dl. — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783446/16.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11737/17.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Racordare ia reţeaua electrică a imobilului situat pe Calea Şerban Vodă nr .206.208,2f0~ 
21& i sector 4", conform C.ll. nr. _,_vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. _ . _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m (din care 4m pe domeniul public); 

b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul nr. pare al Căii Şerban Vodă, până la 
aproximativ 16,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii şi pe proprietate, până la 
noul PC propus: 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
_glantaţi 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 

DIRECTOR 

Simona-MatfdhaJtâjPA % 

|f f| întocmit: 

Exp. RoxajmRARASCA 

Red :P.R./3ex.-27 „ 11 a fost postat pe site-uî PMB ’ ^ ^ 
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Nr. 1783460/11741 / 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

miffLOT 


Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată fa P.M.B. cu nr. 1783460/16.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11741/17.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere (subtraversare) conductă gaze naturale şi branşamente pe bd. luliu Maniu nr.'**' 
sector 6", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1 In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şj planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz emis de ADPDU sector 6. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15m în domeniul public şi 130m pe calea 
de acces în domeniul privat, aerian; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul bd. luliu Maniu, perpendicular, 
până la limita din partea stângă a proprietăţii şi pe proprietate, aerian, până în dreptui 
clădirii 3 unde are cap terminat; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în vecinătatea limitei de 
proprietate, de pe domeniul privat. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile, 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h. din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc,) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în ; 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ''Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrăm şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul av i z are termen de valabilitate 1 a n de la data emiterii. _ _ —, 


DIRECTOR EXECUTIV, 



n.m 


Red.P.RV3ex.-27 11.2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

http://www.pmb ro/institutti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbon_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1783921 /11781 / O 3L DEQ 2019 

Către: SC APA NOVA SA - Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

deferitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783921/17.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11781/18.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de apă pentru imobilul din str. Iarba Câmpului nr. 5 *J, sector 4", conform C.U. 
nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de , vă comunicăm 

următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de şi 

planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de DGL sector 4. __ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Iarba Câmpului, 
perpendicular, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

pl antaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


întocmit: 

Exp. Hpxana PARASCA 


DIRECTOR EXECU TIV, 
Simona- 


Red:P.RJ3e*Vi7.11 .^fl^/nezefflul aviz a fost postat pe site-ut PMB r 

http^/www.pmtfro/instilutHJţ)rinia^a/directti/directta_mediu/avize_arboriJn_consuttare/avize_arboriJn_consiittare.php t pe data de A* - 
* ~ % 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1783609/11791 (1769079/9952)/ 
Către: Dl. 


0iHEC.W9 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769079/03.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr, 9952/04.09.2019, completată cu docume itaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1?83609/ / / ; ?.‘fd!2019 şj la Direcţia de Mediu cu nr. 19:2019, prin care solicitaţi avizul de 

specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Sorţan Ion nr. 46, sector 2", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 


1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din doicufnentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m; 

b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. pare al str. Scorţan fon, până la 
limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 

ei. 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 
Simona-Marlan 


Red;P.R./3ex.-27.11^1ţţ] 
hUpV/www, pmb To/instit! 



întocmit: 

ExpJloxana PARASCA 

iiif aviz a fost postat pe site-ulPMB 
rî a/directi i/d ir ectia_med iu/a vîze_arbori_in_con su Ita re^ a vize_arbo ri_in_co nsuttare.php , pe data de.■■ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1785191 /11965/ 


Blfl E EOT 


Către: SC ELECTROCONS PROJECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

• Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1 

• ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785191/22.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11965/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ionel Perlea nr. 3, sector 1", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

g) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 135m; 

b) lucrarea se va executa din PTS 33 existent în Piaţa M. Kogălniceanu, în dreptul imobilului 
cu nr. 8 din bd. M. Kogălniceanu, continuă prin trotuarul nr. pare al bd. M. Kogălniceanu, 
prin gangul blocului, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

3. in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular a! materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

i) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

j) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

k) Preze nt ul aviz are termen d e valabilitate 1 an de la data emiter ii.__ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


Mit fa 

Red:P,R,/4ex.-27.11.2019 - prezentul aviz a Sosi postai pe site-ul PMB 

http^/www,pmb.ro/institutii/primaria/dtrectii/direclia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arbonJn„consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1782965//11639// 




Către: SC APA NOVA SA 

Strada Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti 

Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public 
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1782965/15.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11639/16.10.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării „Extindere reţea publică de apă 
potabilă pe bulevardul Theodor Pallady (între Drumul Lunca Mărcuşului şi Drumul între 
Tarlale) şi pe Drumul între Tarlale până la intersecţia cu strada Argonului, sector 3", 
conform Certificat de Urbanism nr. , din 04.06.2019, vă comunicăm 

următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. “ din « şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

_ e) Avize de traseu emis de Administraţia Străzilor şi Primăria Sector 3; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, astfel: 

- pe bd. Theodor Pallady de la intersecţia cu strada Drumul Lunca Mărcuşului şi până la 
intersecţia cu strada Drumul între Tarlale, în trotuarul imobilelor cu numere poştale 
impare, la 1,5-2m de bordura dinspre imobile, pe o lungime de 2577m; 

- pe Drumul între Tarlale, de la intersecţia cu bd. Pallady până la strada Argonului, în 
carosabil, la distanţa de Im de bordură, pe o lungime de 1579m; 

b) s-a constatat că în proximitatea lucrării există vegetaţie, astfel: 

- pe bd. Pallady există arbori în proximitatea imobilelor cât şi în plantaţia de aliniament 

stradal, dinspre carosabil; 

- lucrarea străbate alveola (spaţiu verde) ce delimitează sensurile de mers ale străzii Balta 
Albina; 

- pe Drumul între Tarlale, există plantaţie de aliniament stradal. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 
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AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: _ 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m 
între conductă si axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.^ 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
si pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) fn baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1783237/11736 ti g fl££ ^ 


Către: Maşter Gaz SRL 

(str Domniţa Florica nr.9, sector 4, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783237/16.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11736/17.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă şi branşament gaze naturale pentru imobilul situat în str. Orşova 
nr.84L, sector 6, Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz A.D.P.D.U S6 _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere a conductei de gaze se execută de la punctul de cuplare aflat în 
apropierea imobilului cu nr. 5, pe o lungime de 29m până în dreptul imobilului situat la 
nr.84L situat pe str. Orşova. PRM aferent va avea o lungime de 5m. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

Tn urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 

_stradale} de pe teritoriul Municipiului Bucureşti"._ _ 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ _ _ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1783463/1794181/11739/12947 W7J ' 

Către : CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT 
(str. Berveni nr.2, sector 1, Bucureşti) 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783463/16.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11739/-/?. /dl.2019, şi având în vedere adresa înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1794181/20.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12947/21.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în 
Bd. Basarabia 256, C1-C6.C61, sector 3, Bucureşti” conform C.U nr. din 

19.07.2019 vă comunicăm următoarele: 

T. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

g) Document de Avizare nr. R2/19/455 din 05.09.2019 emis de către Compania Naţională de 
Căi Ferate „CFR" -SA. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 28.10.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de alimentare cu energie electrică se va executa subteran pe o lungime de aprox. 
2x85m, din staţia Titan exitentă pe terenul imobilului cu IE 206799, străbate parţial terenul 
imobilului cu IE 206799, traseul continuă subtraversând sos. Industriilor cât şi calea ferată 
adiacentă acesteia, unde cablurile vor subtraversa prin forare, până la noul PT amplasat în 
incinta imobilului alimentat. 

b) în apropierea traseului există material dendrologic, platbandă cu arbori plantaţi, pe partea 

_numerelor pare a bd. Basarabia, de-a lungul bd. Basarabia şi Şos. Industriilor._ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

_ materialului dendrologic. Tn timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5 r lit h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
ari. 4. lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1783541/ 1792680/1796995/11744/12811/13254 




Către :S.C. EVAM CONSTAL S.R.L 
( solicită ridicare exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Complexul Sportiv Lia Manoliu 
(Str. Maior Coravu Ion nr.34) 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783541/16.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11744/17.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu 
nr.1792680/14.11.2019, 1796995/28.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12811/15.11.2019, 
13254/29.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilului situat în str. Maior Coravu Ion nr.34, sector 
2, Bucureşti", conform C.U. nr.; din , vă comunicăm următoarele: 

T îrTbaza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. „ ” din şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 respectiv 30.10.2019 a traseului 
lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m, având ca punct de pornire conducta 
reţelei de distribuţie gaze naturale de medie presiune OL-20 existentă în spaţiul verde din 
incinta Complexului Lia Manoliu, conductă aflată în spatele Bazinului de sărituri în apă 
acoperit C6. Branşamentul se va executa la limita din dreapta a clădirii cu indicativul C6 
(spatele clădirii) 

b) s-a constatat că lucrarea se execută pe un traseu care străbate spaţiul verde din spatele 
Bazinului de sărituri în apă acoperit C6. Spaţiul verde este neamenajat pe acesta aflându- 

_ se aprox. 20 de arbori de diferite dimensiuni precum şi vegetaţie spontană. _ 

3l în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime 1,5m între conducta 
de gaze şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1784585 /11898/ 06. DEC 2013 

Către: SC APA NOVA SA — prin dl. - solicită ridicarea exemplarului de la 

registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1784585/21.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11898/22.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe str. Buziaş nr. 53 A, sector 
1", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m branşament + 7m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Buziaş, perpendicular, 
până la aproximativ 1 m şi 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 

_stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti"._' 
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e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

f) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

g) Pr ez entul aviz are termen d e valabilitate 1 an de la da ta emiterii. __I 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1785146/11966/ 




Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL - Str. Bascov nr. 8-12, sector 5 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785146/22.10.2019 şi ia Direcţia de 
Mediu cu nr. 11966/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Vijeliei nr. 13 E, 
drumul de acces fără denumire dintre proprietăţile cu nr. 12 şi 13 B pe str. Vijeliei şi pe 
drumul de acces cu IE 215730 , sector 6", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) adresa emisă ADPDU sector 6. 

Ţ- Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 46,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în str. Vijeliei, prin drumul de acces între 
imobilele cu nr. 12 şi 13 B din str. Vijeliei, drum de pământ/pietriş, apoi prin drumul cu nr. IE 
215730, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
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art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



Bi DCC 2013 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1785144/11967/ 




Către : SC GENERAL MPMIMPEX SRL - Str. Bascov nr. 8-12, sector 5 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785144/22.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11967/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Odihnei nr. 22 D, 
sector 5", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1 . 


2 . 


a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

JL 


In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C -U. nr, şj planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

Plan de coordonare reţele edilitare; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. _ 

Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 


informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele 
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 26m; 

lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Odihnei, în dreprul 
imobilului cu nr. 20, prin carosabilul str. Odihnei, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din 
partea dreaptă a proprietăţii; 

pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi si arbori/arbusti 
plantaţi. 


b) 


c) 


3. 


urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-ediiitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Mariana 


Red’P.R./3ex.-29.11.201f - 
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întocmit . 

Exp. Boxam PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1785132/11971 ^ WC 2Q]$ 

Către: GENERAL MPMIMPEX 

(str. Bascov nr.8-12, sector 5, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785132/22.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11971/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă şi branşament gaze naturale nentm imobilul situat pe str. Albiţei nr.lR, 
Sector 6, Bucureşti", conform C.U. nr. din vă comunicăm 

următoarele: 

1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. din şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. ' emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP sector; 

f) avizul favorabil emis de ADPDU Sector 6; 


2. Urmare verificării pe teren din data de 27.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 27m, pornind din conducta de distribuţie 
existentă pe str. Albiţei, din dreptul imobilului situat la nr. 2C se cuplează şi se extinde până 
în dreptul imobilului situat pe str. Albiţei nr. 1R, branşamentul având lungimea de 7,5m/: 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1785147/12005/ nc „ 

° 6 - OEC 2019 

Către: SC RESTA REAL ESTATEINVESTMENTS SRL - prin d-na 
solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

• Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

• Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrata la P.M.B. cu nr. 1785417/23.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12005/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Virtuţii nr. 22 D, sector 6", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

g) aviz emis de ADPDU sector 6. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 90m; 

b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul şos. Virtuţii pe partea imobilelor cu nr. 
pare, prin trotuarul drumului de acces (drum între 2 benzinării), până la limita din partea 
stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în aliniament din vecinătatea 
traseului. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehn ol ogie adaptată co n diţiilor din teren c a re să nu distrug ă sistemul radicu lar al 
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materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic. se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul in care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4. lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

| k) Prezentu l aviz are termen de v alabilitate 1 an de la data emiterii. ___ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1785607/12009/ „ 

06 -OEC20J3 

Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL - Str. Bascov nr. 8-12, sector 5 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs" înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785607/23.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12009/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Luftttnr. 46, sector 4”, conform 
C-U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de , vă 

comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusa de dvs., respectiv: - 

a) C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 

şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de DGL sector 4; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 23,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în parcarea din str. Luică, perpendicular, 
până la aproximativ 7,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din parcare. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m-1,5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

_ răspunzători de ev entualele pagube produse la c o ndiţii meteo nefavorabile. _ 


Bd Regina Baabeta nr. 47, cod poştal 050013 sector 5, Bucureşti. România 


I ll 


























r* 


e) 


f) 


g) 


h) 


i) 

j) 
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in, cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5. lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, repu licată. cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19 04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de peteritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H C GMB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Pre zentul aviz are t er men de valabilitat e 1 an de fa data em iterii.__ 


'•J 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



Întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 




im 


Red P R /3ex.-29 11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http.'/www.pmb ro/institutii/primaria/directii/directia M mediu/avize_art)oriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.php „ pe data de 



0,4 Onnirt#, nr A~7 ţorliv PtlOHtACti PnmAnt» 























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1785611/12010 „c B m, 

06. DEC 2013 

Către: SC FAVEO CONSULTING 

(Prelungirea Ghencea nr.25, cam 8 şi 10, Sector 6, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785611/23.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12010/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă de gaze naturale şi branşament de gaze pentru imobilul situat pe 
Drumul Malu Roşu nr.43, sector 3, Bucureşti", conform C.U. nr.540R1741974 din 16.07.2019, 
vă comunicăm următoarele: 


“l. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 540R1741974 din 16.07.2019 şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr 16229/01.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) Aviz emis de către Primăria Sector 3 nr. 377/26.07.2019 

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale (14m) se va executa subteran, din conducta 
existentă pe drumul de acces din Drumul Malu Roşu, până la imobilul cu adresa în Drumul 
Malu Roşu.nr. 43. Branşamentul cu o lungime de âprox. 6m se va cupla la noua conductă 
de distribuţie, până la imobilul situat pe Drumul Malu Roşu nr.43. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

_nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea. 
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autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1785832 /12055 / ÎTft ^ 

Căfre; SC CD TIMPURI NOI DEVELOPMENT SRL - prin d-na - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă:Administraţîa străzilor - Str. Domnea Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785832/24.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12055/25.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Matei Voievod nr. 60-62, sector 2", 
conform C.U. nr, , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 137m; 

b) lucrarea se va executa din PT 187 existent în curtea Universităţii Naţionale de artă teatrală 
şi cinematografică „I.L. Caragiale”, prin curtea universităţii, subtraversează str. Mihai 
Voievod, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Mihai Voievod, până la aproximativ 6m faţă 
de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în curtea Universităţii Naţionale 
de artă teatrală si cinematografică „I.L. Caragiale”. 

d ? , __ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materi alului dendrologic sunteţi 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţîlor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului cat laristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04,2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia tucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) în b aza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul av i z are termen de v al abilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1787220 / 12224 / 0 6. Dfc flQ 

Către: SC APA NOVA SA - Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuia nr.1, sector 1 
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787220/29.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12224/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe şos. tancului nr. 44, sector 2", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1 . 


In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: ' 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz emis de Administraţia Străzilor; 

f) avizul favora bil emis de ADP sector 2. 

2, Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Lt. lonescu Baican, 
perpendicular, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi si arbori/arbusti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

_ Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

eţ Prez e ntul aviz are^rn ieir fl&valabilitate 1 an de la data emite rii._ _ 


DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Mariana 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1 787237 /12232 / O fi. DEC 2013 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787237/29.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12232/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Arubium nr. 17, sector 2", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Aleii Arubium, perpendicular, 
până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 
Simona-M r, fiana 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1787245/12233/ 06, ~ " ' “ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787245/29.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12233/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Arbustului nr. 14, sector 2", 
conform C.U. nr._ jVă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m; 

lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Arbustului, perpendicular, 
până la limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi si arbori/arbusti 
plantaţi. 


b) 

c) 


3. 


urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


b) 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui avi&r^&execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz a^ftllrmen w alabilitate 1 an de la data emiterii. 


c) 


d) 

-Şl 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1787247/12234/ 




Către: SC AW PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1787247/29.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12234/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Cumidava nr. 5, sector 2", 
conform C.U. nr. _, vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Aleii Cumidava, perpendicular, 
până la limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi si arbori/arbusti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

eţ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana 


Red:P.R73ex.-02.12.2019 - prezentul aviz 



întocmit: 

îoxana PARASCA 


lat pe site-ul PMB 


http://www.pmb. rQ/institutii/primaria/dlrectii/directia_mediu/avize_afboriJn_consultane/avize_arboriJn si con$uitare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1787257/12235/ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787257/29.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12235/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării; 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Str. Dascălului nr 73, sector 2", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
eţ avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Dascălului, perpendicular, 
până la aproximativ 1,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz arejaxnesjje valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTi 
Simona-Mariana 


întocmit: 

Exp.Roxana PARASCA 

Red P RV3ex. -02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PM B 

http y/www. p mb. ro/î nstitutii/prim aria/d irecti i/d irecti a_m ed i u/a vizeta rbori_in_co nsulta re/a vize_a rbori_i n_cons u Ita re. p hp . pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

N 71787575 / 12238 / & £ ^ ffl® == 

Către: SC POWERTEC PROIECT SRL - Bd. Bariu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787575/29.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12238/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului din Calea Griviţei nr. 6-10, sector 1", conform 
C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 150m; 

b) lucrarea se va executa pentru cablul LES 20kV din cabul existent în dreptul imobilului cu 
nr. 24 din Calea Griviţei, continuă prin trotuarul nr. impare al bd. Dacia, subtraversează bd. 
Dacia, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii 

c) lucrarea se va executa pentru cablul LES 0,4kV din cablul existent în trotuarul nr. pare al 
Căii Griviţei, continuă prin trotuarul nr. pare al bd. Dacia, până la aproximativ Im faţă de 
limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

d) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constata uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5. lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de l a data e miterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Vt-DEUm 


Red:P.R./3ex 02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/direclii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arborijn_consultare.php , pe dala de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1787745 /12283 (1746966 / 5867) / 

Către: Dl — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746966/18.06.2019 şi la Direcţia xle 
Mediu cu nr. 5867/19.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1787745/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12283/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
Vârciorova nr. 4, sector 4", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 114m; 

b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul nr. impare al Drumului Jilavei din 
dreptul imobilului cu nr. 1, continuă prin trotuarul nr. impare al Drumului Jilavei, 
subtraverseazâ str. Vârciorova, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Vârciorova, până la 
limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Neresp ectar ea celor menţionate în prezentul aviz de sp ecialitate va fi sancţionată confor m 
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art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ___ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Si OPA 



întocmit: 


Pxn Roxana PARASCA 



OlDEUfllf 


Red:P.R./3ex--29.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http7/www.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia„mediu/avize arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.php T pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1787676 /12284 {1772909/10533) / 

Către: DL 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr 1772909/16.09.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10533/17.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1787676/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12284/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Modificare tehnică a instalaţiei de racordare energie 
electrică pentru imobilul situat pe str. Codălbiţei nr. 37, sector 2", conform C.U. 
nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 18m; 

b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. impare al str. Codălbiţei, prin 
trotuarul nr. impare al str. Codălbiţei, până la aproximativ 1,5m faţă de limita din partea 
stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în vecinătatea stâlpului. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
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constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) Conform prevederilor ari 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) in cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr,3 la HCGMB nr. 220/19042018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k ) Prezentul aviz are t er men de valabilitate 1 an d e la data emiterii. __ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Exp. 


întocmit: 

Roxana PARASCA 







Red:P.RJ3ex.-02,12,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http //www pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arboriJn_consultare.php . pe dala de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1787683/12286/ O 6 0 £C 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787883/30.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12286/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 

„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Constantin Godeanu nr. 44 C ( 
sector 1", conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: 


1 . 


In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U nr. şi planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


a) 

b) 

c) 


2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Truşeşti, perpendicular, 
până la aproximativ 8m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 

_el 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEl 
Simona-Marian, 



întocmit: 

Joxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1787886 /12287 / O 6. DEC 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787886/30.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12287/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Leordina nr. 15, sector 1", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Leordina, perpendicular, 
până la aproximativ 4,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 

e) 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz areiefme&de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUT J 
Simona-Mariana 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1787888/12288 1 O 6 DEC 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787888/30.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12288/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pinului nr. 23 A, sector 1", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m; 

a) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Pinului, perpendicular, 
până la aproximativ 1 m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

b) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, arbore tânăr şi 
plante perene. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
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art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

f) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

g) Prezentul aviz are t ermen de valabilitate 1 a n de la data emiterii. _ 

D ITIV, 

S OPA 
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Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1787890/12289/ QVDEC,' 201$ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787890/30.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12289/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Baia nr. 17, sector 1", conform 
C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

g) avizul Ministerului Culturii nr. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Baia, perpendicular, până 
la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi, există platbandă cu iarbă. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

0 în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



mc % 


Red;PR./3ex.-02122019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pm b,ro/jnstitutti/primana/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consuHare/avize_art)oriJn_consuttare.php , pe data de 




Bd Regina EHsabeta nr 47 cod poştal 050013, sector iucoreşti România 










PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1 788357 /12330 / 0 6. DEC 2013 ” — 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788357/31.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12330/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Vasile Lascăr nr. 137, parter] 
sector 2”, conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile ind ividuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Vasile Lascăr, 
perpendicular, până la aproximativ 1,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. ____'_' 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
şi avizul Administraţiei Străzilor Bucureşti. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1788354/12332/. SXWE. 

Către : SC AVI PROD GRUP SRL-solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
Primăriei Municipiului Bucureşti 

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinfă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1788354/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12332/01.11.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării „Branşament gaze naturale pentru 
imobilul situat în strada Stoica Ludescu nr. 35, sector 1", conform Certificat de 
Urbanism nr. __ din 27.05.2019, vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. i din 27.05.2019 şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele; 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, din carosabilul străzii Stoica 
Ludescu, perpendicular pe imobilul nr. 35, la o distanţa de 0.5m faţă de limita din 
partea dreaptă (imobilul nr. 37). 

b) Ţn proximitatea lucrării se află un arbore, în trotuarul aferent imobilului nr. 35. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

_ Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: _ 

a) in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5m 
între conductă şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrofogic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor acestuia prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

_ răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. _ 
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e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi 
avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului. 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB ’nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



0 i DEL 2013 
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pe data de ... . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1788346/12335/ 


H DtL m 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788346/31.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12335/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Claudiu nr. 10, sector 2", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Claudiu, perpendicular, până 
la aproximativ 1,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. Tn urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 




întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 




Red:P FU3ex.-02.12 2019 - prezentul aviz a fost postat pi 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1788342 / 12337 / u ^ ^ fljg 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788342/31.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12337/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 1 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ceptura nr. 42, sector 2"’ 
confor m C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1 . 


în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Ceptura, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi si arbori/arbusti 
plantaţi, 


3. 


In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

_ Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 

e) 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii si Identităţii 
Naţionale. 

Prezentul aviz arsag^Sfete, valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUŢI 
Simona-Marian 


RBdrP.R73ex.-02, 12.2019 
http://www.pmb.ra/instituti 



izenlul aviz Itost postat pe srte-ul PMB 


întocmit: 

Exp. Roxan a PARA^CA 

% 
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&rimaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arboriJn H _consuttafB.ptip , pe data de. - 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



NrTl 788772 /12387 / 70Î9 

Către: SC ATF POWER DESIGN S.R.L. - solicită ridicarea exemplarului de ia registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788772/01.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12387/04.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de apă portabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Oteşani 

nr. 3, sector 2”, conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. şi planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 


a) 

b) 

c) 


d) Avîzele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m branşament + 7m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Oteşani, perpendicular, 
până la aproximativ 7m şi lOm faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 

el 


în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 11 . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



DIRECTOR EXECUTIV, 

Red P.R73ex -02.12.2019 - prezanlilFs^Măgiy&fcfat pe site-ul PMB ^ 

http://www.pmb.ro/instttutti/primaria/direwHir3ctia_mediu/avize_arboriJn_consuStare/avize_arbori_in_consultare.phF . pe data de. ^ . 
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întocmit: 

'oxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1789427 / 12491 (1746339/5774) / 



Către: SC RAHMANINOV RESIDENCE SRL - prin d-na 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


- solicită 


Spre ştiinţă: 

• Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

• ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 



O 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746339/14.06.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5774/18.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1789427/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12491/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Redimensionare reţea publică de apă potabilă, 
redimensionare branşament de apă potabilă şi execuţie branşament de apă potabilă la 
imobilul din str. Rahmaninov Serghei Vasilievici nr. 50-70, sector 2", conform C.U. nr. 

, vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şj planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) avizul favorabil emis de ADP sector 2; 


2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 189m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Căii Floreasca, prin carosabilul 
str. Serg. Matei Dumitru, prin carosabilul str. Rahmaninov Serghei Vasilievici, până la 
aproximativ 16,5m şi 67,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde amenajat pe 
domeniul privat al imobilului din str. Rahmaninov Serghei Vasilievici nr. 50-70. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon, plante perene, etc). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
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suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) în cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19 04 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti" 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art 4, lit. b din Anexa 1 la H C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

f) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

g) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic 

h) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
şi avizul/acordul Administraţiei Străzilor Bucureşti. 

i) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


0 3L OEC ?0f9 


Red:P.RV4ex. 29 11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe stte-ul PMB 
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Bd Regina Elîsabeta nr 47 cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti România 












PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1787225,1789983 / 12225,12555 / O 6. ^ 

Către: SC APA NOVA SA — prin d-na — solicită ridicarea exemplarului de la 

registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787225/29.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12225/30.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1789983/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12555/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul 
situat pe str. Luduş nr. 70, sector 1", conform C.U. nr. cu 

prelungirea valabilităţii până la data de , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 

şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m branşament + 7m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Luduş, perpendicular, 
până la aproximativ 2m şi 3m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

d) _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

_ răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. _ 
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e) în ra7n i în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h. din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) _Pr ezentul aviz are ter m en de valabilitate 1 an de la data emite rii.__ 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 





Red:P.R./3ex-*29.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www,pmb i ro/institutii/primaha/directii/directia M mediu/avize T arboriJn_consultare/avize_artjoriJn_consultare,php , pe data de .. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Către : SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1783455/16.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11740/17.10.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a 
gazelor naturale şi branşament pentru imobilul din strada Rotaşului nr. 14, sector 
1", conform Certificatului de Urbanism nr. . ... vă comunicăm 

următoarele: 

T. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. * din data de şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. > emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe strada Sutaşului, prin carosabilul acestei străzi 
şi prin terenul imobilului IE 204105 şi aerian, prin terenul imobilului IE 204105, de la 
punctul de racordare până în dreptul imobilului nr. 14 din strada Rotaşului, bloc B4, 
pe o lungime totală de 68m, dintre care 66m reprezintă extinderea de conductă, din 
care lOm pe domeniul public şi restul pe proprietate privată, iar branşamentul are 
o lungime de 2m, pe proprietate privată. 
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b) pe traseul lucrării şi în vecinătate acestuia nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

y în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Red C l./3ex.-04.12.2019 

prezentul aviz a fost postat pe srte-ul FMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1784333/11845/... 


Către : E-Distribuţie Muntenia SA 

Bulevardul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1784333/18.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr 11845/21.10.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe strada Madrigalului nr. 38A, sector 1", conform Certificat de 
Urbanism nr. vă comunicăm următoarele: 

'T în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 65m, prin trotuarul imobilelor cu 
numere poştale pare al străzii Madrigalului; 

b) s-a constatat că există plantaţie de aliniament pe strada Madrigalului, în dreptul 
imobilelor cu numere poştale pare, localizată între imobile şi trotuar, fără arbori plantaţi; 

~3. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 
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c) In dreptul plantaţiei de aliniament din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va 
executa manual. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare spaţiului 
verde, se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe acesta. 

d) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

e) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

f) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor 
specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor 
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico- 
edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie 
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

i) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Red C l./3ex.-04.12.2019 

prezentul aviz a fost postat pe sile-uî P MB 

httpi//www. Dmb.ro/institutii/orimaria/directiifdirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1785140/11968 




Către: SC GENERAL MPMIMPEX SRL 
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785140/22.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11968/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă şi branşament gaze naturale pentru imobilul din str. Nerva Traian 
nr.27-33", conform C.U. nr.- din vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 401R1725641 din 04.06.2019 şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 13968/02.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) avizul favorabil emis de Primăria Sector 3; 


2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pornind din 
conducta existentă RP PE100 SDR11 Dn 125m . Conducta proiectată va fi montată 
subteran de la punctul de racordare pe terenul din vecinătatea imbilului cu IE 209225 şi 
continuă prin incinta acestuia până în dreptul corpului 9 sc.2 unde va avea CT. 
Branşamentul de gaze naturale va avea 4m lungime şi se va executa până în dreptul 
[mobilului cu numărul 27—33, Corp 9, sc.2 

b) în apropierea punctului de cuplare, lângă imobilului situat la nr. 27-33 se află un arbore. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 





















d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, iit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

i) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

i a nrr. 

Nr. 1785138/11969 

Către :SC GENERAL MPMIMPEX SRL 
Str. Bascovnr. 8-12, sector 5 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuia nr. 1, sector 1 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785138/22.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11969/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în str. Ada Kaleh 
nr.25, sector 6, Bucureşti", conform C.U. nr. din , vă comunicăm 

următoarele: 


1. în baza informaţiitor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. < din şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. i emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP sector; 

g) avizul favorabil emis de ADPDU S6; 


2. Urmare verificării pe teren din data de 27.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Extindere conductă şi branşament gaze: lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 
aprox. lOOm, pornind de pe strada Orşova, din conducta existentă în carosabil, continuând 
prin str. Ada Kaleh până în dreptul imobilului situat la nr. 25 unde se va realiza un 
branşament PE100 SDR11 cu lungimea de 3m şi un P.R.M aferent. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) _ 
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c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşt' 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1785435/12007 ^ q ţ)0£. 

Către: S.C ENERCONSTRUCT S.R.L 

(Str. Caraiman nr. 63, Sector 1, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 • Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785435/23.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12007/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Eliberare amplasament prin desfiinţarea instalaţiilor electrice existente pentru imobilul cu 
adresa în strada Licurg nr.2, sector 2, Bucureşti", conform C.U. nr. din 

, vă comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. m ii planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 2; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m, pornind din str. Licurg unde se vor 
dezafecta branşamentele existente şi se va înlocui cablul subteran stradal T958-CD185, 
între zonele de deviaţie ale branşamentelor din cablul stradal. Se va monta o cutie stradală 
tip DS4522 pe terenul beneficiarului la limita de proprietate. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 


^ în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

_ nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
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autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz este valabil numai însotit de avizul Ministerului Culturii si Identităţii 

Naţionale. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
na POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 



.— - ■ ■ MMEMU jU — - - 

Nr. 1785598,1788038//12008,12341/f. 

Către : Tehnic Instal Grup - solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei 
Municipiului Bucureşti 

Strada Ghiocei nr. 20, sat Zurbaua, comuna Dragomireşti, judeţul Ilfov 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor 
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1785598/23.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12008/24.10.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1788038/31.10.2019 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr. 12341/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Branşament de apă pentru imobilul situat pe şoseaua 
Gheorghe lonescu Siseşti nr. 261-263, sector 1”, conform Certificatului de Urbanism 
nr. , vă comunicăm următoarele: 

T în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. > şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 

~2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, pornind din conducta 
existentă în şoseaua Gheorghe lonescu Siseşti, la limita cu trotuarul, perpendicular 
pe imobil. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate acestuia nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 


Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 

Tel: 021.305.55.00 

httpi^ww.pmb.fo 























plantaţi. 

y în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1788234/12338/ iaDffiM y, 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL ■ Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788234/31.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12338/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 

„Branşament de apă, branşament de incendiu şi racord de canalizare pentru imobilul din 
str. Petru Rareş nr. 15, sector 1", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m branşament de apă + 9m 
branşament de incendiu + 7m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Petru Rareş, 
perpendicular, până la aproximativ 14,5m şi 15,5m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii şi 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 

.el 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz areJermen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEC 
Simona-Mariana 


Red P.RV3ex.-06.12.201 
http^/Www.pmb.ro/institutii/j 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr"17891 66 /12453 / ^ ® W 

Cafre: SC AKCENT RESIDENTIAL CONSTRUCTION S.R.L. - prin SC ATF POWER DESIGN 
SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789166/04.Ti.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr 12453/05.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 

„Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Pipera 
nr. 61, sector 2", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m branşament + lOm racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul şos. Pipera, perpendicular, 
până la aproximativ 38m şi 41 m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda ce desparte 
sensurile de circulaţie. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
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obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

i) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic 

j) Prezentul aviz a re termen de valabilitate 1 an de la dat a e miterii, _ 




06. DEC 2020 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1788717,1797712 /12378,13293 / 10L Of£#/V- 

Către: SC BPM DEVELOPERS SRL — prin d-na Crudu Ana — solicită ridicarea exemplarului 
de ta registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788717/01.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12378/04.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1797712/29.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13293/02.12.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Deviere cabluri mt/jt aferente şi reamplasare T64 
pentru eliberarea amplasamentului situat pe str. Constantin Bosianu nr. 25-27-29, sector 4”, 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 90m; 

b) lucrarea se va executa din T64 existent în trotuarul nr. pare al str. Mitropolit Filaret, prin 
trotuarul nr. impare al str. Constantin Bosianu, până la limita din partea stângă a 
proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3! în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
_art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.^ 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _— 



06. DEC. 2020 


Red:P.R73ex -06.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http//www. pmb.ro/ins ti tu Iii/prim aria/di re cti i/di recii a_med iu/a vize _ a rbori_in_con sulta re/a vize arboriJn_consultare.php t pe data de . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


NrTl789655 /12487 / * 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA - solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789655/05.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12487/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobiluiui cu adresa Prelungirea Ghencea nr. 254 F, 
sector 6”, conform C.U. nr. _ vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 85m; 

b) lucrarea se va executa din PT 4283 amplasat pe terenul cu IE 218586, prin trotuarul nr. 
pare al Prelungirii Ghencea, subtraversează Prelungirea Ghencea, până la limita din partea 
stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi, există vegetaţie spontană. __ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



:oxana 


întocmit: 

ARASCA 


Red:P.R73e>c.-06.12.2019-ppţaritul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1784658/11901/. 

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL 

Prelungirea Ghencea nr. 25, camerele 8 şi 10, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Primăria Sector 4 • Direcţia Gospodărire Locală 
Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1784658/21.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11901/22.10.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării „Branşament gaze naturale pentru 
imobilul situat pe strada Dumbrăveni nr. 4, sector 4", conform Certificatului de 

Urbanism nr. _ vă comunicăm următoarele: _ 

T în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. ■ emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Primăria Sector 4. ___ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9 ml, perpendicular pe imobil, la 
d=0,5m faţă de imobilul nr. 4A, prin carosabilul străzii Dumbrăveni şi trotuarul 
aferent imobilului nr. 4. 

b) s-a constatat că există un arbore în trotuarul străzii Dumbrăveni, în faţa imobilului 

_ nr. 4. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

__ Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: _ 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m 
între branşament şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea 
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 
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d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi 
avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



DIFm&mfâŞXECUTIV, 
Simona-MşrfSka POPA 


întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1786938/12187/. -|£ QEC. 2019 

Către : SC PROSPER GAZ SRL 

Bulevardul Basarabiei nr. 69, bloc A16A, scara 1, apartament 6, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Primăria Sector 5 - Direcţia Generală Operaţiuni 
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucureşti 



D 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1786938/28.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12187/29.10.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării „Extindere conductă şi racord gaze 
naturale pentru imobilul situat pe strada Botorca nr. 41, sector 5", conform Certificat 
de Urbanism nr. , vă comunicăm următoarele: 

T In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. ) şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. i emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare. 

Y Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 29 ml (extindere conductă pe o 
lungime L=23 şi branşament cu L=6m), prin carosabilul şi trotuarul străzii Botorca. 

b) s-a constatat că există un arbore în trotuarul străzii Botorca. 

Y In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m 
între branşament si axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 






















manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea 
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi 
avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicata, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIREi 

Simor 


RediC.I, 

prezenţi 

tiHP ft*rwm pmb rg. r ii J i5lr1uîiii |, C- r frriarL3, , dirQi-| u'dlrPGţjfl mEdhj/fl-if,l zg flrfrţlfi irl CQrtfhijljcţVjitfizq Irtffl irl -EbE 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1787285/12226/../ Jk JJE£ 2019 

Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 

registratura Primăriei Municipiului Bucureşti 

Strada Poieniţei nr. 9, apartament 1, oraş Pantelimon, judeţul Ilfov 

Spre ştiinţă: Primăria Sectorului 4 - Direcţia Gospodărire Locală 
Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1787285/29.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12226/30.10.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a 
ansamblului de locuinţe din strada Orgu Tănase nr. 15, sector 4, Bucureşti", conform 
Certificatului de Urbanism nr. I, vă comunicăm următoarele: 

T Tn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificatului de Urbanism nr. i şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. ' emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Primăria Sector 4; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime totală de 585ml, dintre care 350ml 
pe domeniul public, 160ml în incinta liceului Dacia şi 75ml pe proprietatea 
beneficiarului, pornind din PTZ1499 existent pe proprietatea IE 213442 (Liceul 
Tehnologic Dacia), continuă prin incinta proprietăţii, apoi prin trotuarul imobilelor cu 
numere poştale pare al străzii Grigore Marin, până la intersecţia cu strada Orgu 
Tănese, continuă prin trotuarul imobilelor cu numere poştale impare al aceleiaşi 
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străzi, până la imobilul ce va fi alimentat. 

b) pe traseul lucrării, ce se executa pe domeniului public şi în vecinătate acestuia nu 
există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaleta re material 
dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 




întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1787521/12237/. .V* 2013 

Către: Doamna Stirbu Corina Marinela 

Strada Vasile Gherghel nr. 33, corp A, ap. 1B, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


O 


O 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1787521/29.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12237/30.10.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării „Branşament electric pentru imobilul 
din strada Vasile Gherghel nr. 33, apartament 1, sector 1. Bucureşti", conform 
Certificat de Urbanism nr. , vă comunicăm 

următoarele:_ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 28ml, din stâlpul localizat în 
dreptul imobilului nr. 18, prin carosabilul străzii Vasile Gherghel şi trotuarul aferent 
imobilului nr. 33. 

b) s-a constatat existenţa unui arbore în dreptul imobilului nr. 33. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

__Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:_ 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între 
cablul electric şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea 
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

_ răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. _ 























e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi 
avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaleta re material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



Red C l./3ex.'06.12.2019 

prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 
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Nr. 1787801/12275 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

riMem 


Către: E-Distribuţie Muntenia prin SC Atf Power Design SRL 
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787801/30.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12275/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada George Ranetti nr.35 sector 6, 
Bucureşti", conform C.U. nr. i, vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. ( n i planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. . emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de emis de ADPDU Sector 6; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 90, având ca punct de pornire postul de 
transformare 5069 amplasat pe strada George Ranetti, în zona intersecţiei cu strada 
Drajna, până la o firidă de distribuţie care va fi amplasată la limita de proprietate. 

Traseul afectează trotuarul străzii Ranetti, numere pare şi numerele impare. 

b) în apropierea traseului există vegetaţie spontană iar în dreptul imobilului situat la numărul 

_ 45 se află un arbore răsărit spontan la limita gardului cu trotuarul străzii. _ 

Y. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

_ răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. _ 
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e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

i) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1787596/12278 / J ^ 

Către: E-Distribuţie Muntenia SA 

(Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787596/30.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12278/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilul cu adresa Drum Valea Doftanei nr.133A, sector 6, 
Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. < > şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti; 

f) avizul ADPDU S6; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 240m. Se va prevedea extinderea 
reţelei electrice prin intrare-ieşire pe distribuitorul lOKv PT4443-PT3791, staţia Drumul 
Taberei, existent în trotuarul Aleii Cuminţenia Pământului la intersecţia cu Aleea Pasărea în 
Văzduh, pe un traseu ce străbate trotuarul numerelor impare al Aleii Cuminţenia 
Pământului, trotuarul numerelor pare al Drumului Vaiea Doftanei ( subtraversare), continuă 
prin terenul imobilului cu IE 226821, IE 227553, şi prin incinta imobilului alimentat până la 
noul PT. 

b) în proximitatea traseului lucrărilor există arbori plantaţi în platbande cu vegetaţie. _ 

3! In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 


Bd. Regina Bisa beta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 
Tel: 021.305.55.00 
httpJ/www pmb.ro 





















WY$, 


materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia Înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

q ) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 
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Nr. 1787598/12279 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcjia de Mediu 

- ■ — ■ ^ == 


Către: E-Distribuţie Muntenia SA 

(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787598/30.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12279/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Plutaşilor nr.79 sector 1, 
Bucureşti", conform C.U. nr », vă comunicăm următoarele: 


1. In baza infrowatiiiAr rtin irrţentati’a depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. ' şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. misă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 215M, având ca punct de pornire Postul 
de Transformare subteran 1058 amplasat pe strada Jumbolia, în zona intersecţiei cu strada 
Brânarul, până la o firidă de distribuţie şi contorizare care va fi amplasată pe proprietatea 
dezvoltatorului, la limita de proprietate. Lucrările parcurg următorul traseu: Str. Jimbolia 
trotuarul numerelor pare, subtraversează strada şi continuă pe partea numerelor pare a 
străzii Brânarul continuând prin trotuarul din strada Plutaşilor până la imobilul situat la nr.79 
ce urmează să fie alimentat. 

b) Pe trotuarul străzilor Brânarul, Jimbolia şi Plutaşilor există vegetaţie, arbori în alveole 

_ precum şi în platbande, vegetaţie spontană şi arbuşti. _ 

In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) fn timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) Tn dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz este valabil numai însotit de avizul Ministerului Culturii si Identităţii 

Naţionale. 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1787599/12280/... .LOtU 

Către: E-Distribuţie Muntenia SA - solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei 
Municipiului Bucureşti 

Strada Justiţie nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 




Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1787599/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12280/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere reţea electrică de distribuţie pentru 
alimentarea ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 1, strada Străbună nr. 
50A", conform Certificat de Urbanism nr. », vă comunicăm 

următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. * şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. » emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avize de traseu emise de Administraţia Străzilor şi Administraţia Domeniului Public sector 
1; 

f) avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 105m, având ca punct de pornire PT 
4146, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poştale pare al şoselei Chitila (15m), apoi 
prin trotuarul imobilelor cu numere poştale pare ai străzii Străbună (80m). 

b) s-a constatat existenţa plantaţiei de aliniament pe strada Străbună, cu arbori în alveole în 
trotuar, lăţimea trotuarului fiind aproximativ 2,5m, iar lăţimea alveolei este de aproximativ 

_Im.___ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

__ Condiţionat de res pectarea următoarelor condiţii: _ 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
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utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1787600/12281/..î£.fl£Q 2019 

Către: E-Distribuţie Muntenia SA - solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei 
Municipiului Bucureşti 

Strada Justiţie nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1787600/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12281/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere reţea electrică de distribuţie pentru 
alimentarea ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 1, strada Linlştei nr. 
37", conform Certificat de Urbanism nr. > i, vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. • şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avize de traseu emise de Administraţia Domeniului Public sector 1, _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de lOOm, prin trotuarul imobilelor cu numere 
poştale pare al străzii Niagara, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poştale impare al 
străzii Liniştei. 

b) s-a constatat existenţa plantaţiei de aliniament pe strada Liniştei, cu arbori în platbandă în 

_ trotuar, lăţimea trotuarului fiind aproximativ 2,5m. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

_ Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: _ 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
_constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
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obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 

produse prin prăbuşirea acestora. 

0 La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



fa DEC 2019 


Red C l./3ex *06122019 

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httbi //w ww ftmb rp/inslfoi lp/B^ mediu/a v^i? a rbori in cgrtvi.llarii/JvLse aitron n. Mosiirtlayo phfl, 

pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1787601 /I 2282 1 d 20® 

Către :E-Di$tribupe Muntenia prin SC Atf Power Design SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMBj 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787601/30.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12282/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică pentru imobilul situat pe strada Sera. Mai. Cara Z. Anghel 
nr.12A, sector 6, Bucureşti", conform C.U. nr. din , vă comunicăm 

următoarele: 

T. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. din ' şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADPU sector 6; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 130m, având ca punct de pornire 
PT 3355 existent în lateralul blocului C91, traseul continuă prin aleea pietonală adiacentă 
blocului de locuinţe C91 până la intersecţia cu str. Serg. Maj. Cara Z Anghel şi 
subtraversează strada până la noul FDCP proiectat care va fi amplasat în incinta imobilului 
ce urmează să fie alimentat, la nr. 12A. 

b) Aleea prin care trece traseul are aprox. 2 m lăţime fiind delimitată de grădina blocului prin 
gard. In dreapta şi în stânga acesteia există material dendrologic, arbori şi vegetaţie 

_ spontană. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Tn timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

_trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 


d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simom 



întocmit: 

Exp. Ane i 



:w 


Red:AA /3ex -09.12.2019 j prezentul aviz a fost postai pe sîte-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1788351/12333 U DEC 2019 

Către :SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicare exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788351/31.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12333/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze natura pentru imobilul situat în Drumul Plaiul Câmpinei nr.44 ”, 
conform C.U. nr. din , vă comunicăm următoarele: 


1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. r din f t şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. ) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de 4,5, şi se va cupla în 
conducta existentă GN RP PE100SDR11DN125mm, până la aprox. 3m faţă de limita din 
dreapta a proprietăţii situate la nr.44 pe Drumul Plaiul Câmpinei. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
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art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 



întocmit: 
Exp. Anca Ai 



10. DEC ZO0 


Red: AA./3ex.-09-12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ut PMB 
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Direcţia de Mediu 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 


Nr. 1788345/12336 1 i DEC 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 

Spre ştiinţă: ADR Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788345/31.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12336/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament gaze naturale Dentru imobilul situat în strada Căiuţi nr.4, sector 1, Bucureşti", 
conform C.U. nr. din i vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. dir »şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. ' emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8,5m, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă în carosabilul străzii Căiuţi până la 0,5m faţă de limita din stânga a 
proprietăţii situate la nr.4. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi {platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este vatabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
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art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sil " "'OPA 



întocmit 

Exp. Ane “ iru 



10. DEC ?0î9 


Red: AA73ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site ul FW 

http7/www.pmb ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize afbori_in r _consultare/avize_arbori in consultare.php pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1788229/12339 flfiî 


Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788229/31.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12339/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Nicolae Şerban nr. 30A, sector 
1, Bucureşti", conform C.U. nr.-' din , vă comunicăm 

următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr.: ) din şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; ___ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de 8m, pornind din conducta 
de gaze naturale aflată în carosabilul din strada Nicolae Şerban şi va fi pozat la 0,5m faţă 
de limita din dreapta a imobilului situat la nr. 30A 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 

_stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti"._ 
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d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



1 0EE 2013 


Red:AA/3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1788469/12377/ ,, „ 

tm 

Către: SC PACEGOINSTAL CONSTRUCT SRL 
(Str. Pătlaginei rtr.18, sector 3, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancu{a nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788469/01.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12377/04.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă gaze naturale si branşamente oe Drumul Marin Drăcea nr.50-60, sector 
1, Bucureşti", conform C.U. nr.! din ), vă comunicăm următoarele: 


1 . In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. din _: şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 
33m, pornind din conducta existentă în Drumul Marin Drăcea de la punctul de conexiune 
până în dreptul imobilului cu nr. poştal 50-60 unde va avea cap terminal. Branşamentul va 
avea lungimea de 4m şi se va monta un PR aferent. 

b) în vecinătate traseului lucrării există vegetaţie spontană. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

_nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea. 
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autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

f) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



1 DEC. 2013 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1788837 /12449 / U DEC 2019 

Către: SC APA NOVA SA - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788837/04.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12449/05.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de apă potabilă - separare consum pentru imobilul situat pe str. Mecet nr. 24, 
sector 2", conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. __._ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de Im; 

b) lucrarea se va executa din branşamentul existent în trotuarul str. Mecet, până la 
aproximativ 4,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXEC 
Simona-Marian, 


Red P.RJ3ex 0612.201 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1788639/12450/ H OFC 1CI9 

Către: SC APA NOVA SA - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788839/04.îl.2019 şi la Direcţia de 

Mediu cu nr. 12450/05.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Fabrica de 
Cărămidă nr. 7 S, sector 1”, conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

-.— __ _ __ _ ____ _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m branşament + 9m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Fabrica de Cărămidă, 
perpendicular, până la aproximativ 2m şi 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înl ocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalori i eventualelor prejudicii 
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produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr, 220/19,04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art, 4, lit. b din Anexa 1 la H.C G M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz a re termen de vala b ilitate 1 an de la data emiterii. ___ __ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1789446 / 12482 / 1J DEC 2013 

Către: SC GINICON SRL - Str. Modestiei nr. 62, sector 1 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789446/05.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12482/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dunăceşti nr. 75, sector 1”, 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Dumăceşti, perpendicular, 
până la aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 

_ produse prin prăbuşirea acestora. _______ 
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f) Conform prevederilor art. 5, lit. h. din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriu! Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit b din Anexa 1 la H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

_k) P rezentul aviz are term e n de valabilitate 1 an d e la data emiterii. _ 

DIRECTOR EXECUTIV, 
l POPA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1790209 / 12546 / 1 ^ 0£C 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1790209/06.11.2019 şi ia Direcţia de 
Mediu cu nr. 12546/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tuzla nr. 48 A, sector 2", 
conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. __._ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Tuzla, perpendicular, până 
la aproximativ 0,2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. __'__ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXl 
Simona-Marii 


Red:P.RJ3ex.-06.12 
http7/www.pmb.ro/înstitut! 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1789915/12551/ î J DEC. 2019 ' 

PMIB SC WSTAL GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789915/06.ii .2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12551/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Racord de canalizare pentru imobilul birouri şi spaţii comerciale situat în Calea Şerban 
Vodă nr. 206, 208, 210-218, sector 4", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 

1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării confornT 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Căii Şerban Vodă, 
perpendicular, până la aproximativ 72m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

8. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
_ constată uscarea s au prăbuşirea unor arbori a flaţ i în vecinătatea traseului lu cr ării, veţi avea 
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obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie * 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19 04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz a re termen de valabilita te 1 an de la data emite r ii. . . .. 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit 

Exp. Roxana PARASCA 



lQ -0EC?0ti 


Red P,R./3ex -06.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http .'/www pmb.r^nstitutii/pnmaria/directi-^irectia_mediu/avize„arboriJn_consuUare/avize_arbori_in_consu!tare,php . pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1789984 / 12554 / 1 $ 

Către: SC APA NOVA SA — prin — solicită ridicarea exemplarului de la 

registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789984/06.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12554/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„înlocuire reţea de canalizare pe str. Alizeului, sector 6", conform C.U. 
nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 389m; 

b) lucrarea se va executa în carosabilul str. Alizeului între Calea Giuleşti şi imobilul cu nr. 50 
din str. Alizeului; 

c) se avizează execuţia a 51 de racorduri cu o lungime totală de 150m şi 22 guri de scurgere 
cu o lungime totală de 150m; 

d) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 


3. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art, 4, lit. b din Anexa 1 la H.C G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor ( 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul/acordul Administraţiei Domeniului Public 
şi Dezvoltare Urbană sector 6. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


) 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



1 a DEC 2019 


Red P R,/3ex,-09 12,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ufc PMB 

http^Avww.pmb ro/institutit/primaria/directii/directîa sM medru/av(ze_arboriJn_consultare/avtze_art)oriJn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1790068 /12556 / ^ 2013 


Către: SC DSF PROJECT REŢELE SRL - prin dl. _ solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1790068/06.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12556/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Boitei nr. 22, bl. A 1, sector 4", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Anghel Moldoveanu, 
perpendicular, până la aproximativ 17m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi, există vegetaţie spontană şi platbandă cu iarbă. 


8. Tn urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.CGM.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

f) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

g) Prezen tul aviz are ter men de valabi lit ate 1 an de la data emiterii .__ 



întocmit 

Exp. Roxana PARASCA 



1 0 . DEC 208 


Red :P. R V3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a tost postai pe site-ul PMB 

http ./www pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_art)orijn w consultare/avize_artorijn_consultare.php , pe data de ... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1790072 /12557 / ^ 'MSt '2BJ3 

Către: SC DSF PROJECT REŢELE SRL - prin dl. - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1790072/06.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12557/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Boitei nr. 22, bl. A 2, sector 4”, 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2655m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Boitei, perpendicular, până 
la aproximativ 48m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi, există vegetaţie spontană şi platbandă cu iarbă. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

d) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

_autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

f) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

3 ) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Exp Roxana PARASCA 





Red P.RJ3ex.-09 12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 

http/Mww.pmb ro/institutii/primaria/directii/directîajnediu/avize_artooriJn_consultare/avize_arbortJn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1791000/12641 / 

Către: SC DSF PROJECT REŢELE SRL - prin dl. - solicită 

ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

• Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuia nr. 1, sector 1 

• Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av Caranda Gheorghe nr 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1791000/08.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12641/11.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 

„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe bd. Uverturii nr. 155, bl. 
2 (subtraversare), str. Aleşd, sector 1", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

f) aviz emis de ADPDU sector 6. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 97m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul bd. Uverturii, subtraversează 
bd. Uverturii, apoi continuă prin str. Aleşd (drum de pământ), până la aproximativ 18m faţă 
de limita din partea stângă a blocului branşat. 

c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în aliniament pe bd. Uverturii. 

d) _ _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 

_ materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din i 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) in cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie *15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr, 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona- 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1791902/12681 / ] 3. DEC 2013 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1791902/12.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12681/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pârgarilor nr. 5, sector 2", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Pârgarilor, perpendicular, 
până la aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 

ej 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul ayssgtetermen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR 
Simona-Marii 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


Red:P.R73ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http7/vww.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arborijn_consultare/avize_art}orijn_consuttare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1791901 /12682 / W 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1791901/12.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12682/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Lacul lanca nr. 7, sector 2", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8,5m; 

a) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Lacul lanca, perpendicular, 
până la aproximativ 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

b) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 

_ produse prin prăbuşirea acestora. _ 
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f) Lă finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă detonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit b din Anexa 1 la H C G.M.B. nr, 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l ) Prezentul aviz are ter men de valabilitate 1 an d e la data emiterii. _.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1791631 /12687/ l9 

^ 201 $ 

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA 

Bd. Mărăşeştinr. 28, bl. 1, et. 2, ap. 7, sector 4 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1791631/12.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12687/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Intrarea Băltişoara 
nr. 10, sector 4", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de ADP sector 4. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 147,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Acţiunii, prin carosabilul 
Intrării Băltişoara, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din str. Acţiunii. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti” 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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Red P.R73ex.-09 12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1791668 /12689 (1781088/11453) / 

Către ; Dl. - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781088/09.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11453/10.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1791668/12.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12689/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branşament electric în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Dirijorului nr. 26-28, sector 1", conform C.U. nr. 

, vă comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din dată de 03.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 28m (din care 16m domeniul public); 

b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 22-24 
din str. Dirijorului, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Dirijorului, până la aproximativ 8m 
faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

— ^ --- -- 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

răspunză tori d e eventualele pagube produse la co ndiţii meteo nefavorabile. _ 
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e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit, h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19,04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti" 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendroiogic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. j 



DIRECTOR EXECUTIV, 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1792844/12801/ U DEC 20/3 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792844/14.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12801/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Poeziei nr. 2, sector 2”, conform 
C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Poeziei, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 

el 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şt 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXEG 
Simona-MarianpA 



întocmit: 

Exp.jRoxapa PARASCA 



Red:P.R./3ex.-0&.12-2O19 - prazfinfnFevlfa fost postat pe site-ul PMB 

http'y/www.pmb.ro/institutii/primarţa/directii/direciia_medîu/avtze_arboriJn_consultare/avize_arbonjn_consultare.php „ pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1792840 /12802 / î 3L OEC 2019 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792840/14.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12802/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Malul Mare nr. 34, sector 1”, 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9,5m; 

a) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Malul Mare, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

b) lucrarea se va executa fără arborelui existent în platbandă. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m-1,5m între 
conducta şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestuia. _ 
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f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă detonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului In perioada 15 noiembrie * 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G M B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de val abilitate 1 an de la data emiterii. _ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



Red P i£V3ex 09 12 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http i'/www pmb.ro/instilutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arbori in consultare.php t pe data de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1792838 /12803 / == 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792838/14.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12803/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dobrici nr. 82, sector 2", 
conform C.U. nr., vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Dobrici, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) 

b) 


c) 


d) 

_el 


In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR 

Simona-Ma\ 



întocmit: 

.PARASCA 



Red:P.RJ3ex.-09.12.201aviz a fost postat pe stte-ul PMB f Q 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1792836 /12804 / ^ ^ W 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792836/14.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12804/15.11 2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Circului nr. 1, sector 2", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U nr şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2 


2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6,5m; 

a) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Aleii Circului, perpendicular, 
până la aproximativ 11 m faţă de limita din partea stângă a şcolii nr. 28; 

b) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în curtea şcolii nr. 28. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conducta şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 
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f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr,3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen d e valab ilitate 1 an de la data emiterii. __ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



* 0' OSC 2019 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1792829 /12807 / Q& 7Qf$ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792829/14.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12807/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sinaia nr. 40, sector 2", conform 
C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m; 

a) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Sinaia, perpendicular, 
până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

b) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în aliniament. 

3] în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conducta şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestuia. _ 
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f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19 04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de l a data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Slmoj 


POPA 


întocmit 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



i —. 

Nr. 1792761 /12812 (1740806/5037) / 

Către: DL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1740806/28.05.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 5037/29.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1792761/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12812/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de energie electrică pentru imobilul situat 
pe str. Retortei nr. 6, sector 1", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 23.07.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 14m; 

b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. pare al str. Retortei, prin trotuarul 
str. Retortei, până la limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUtf^'*^ 
Simona-Mariana* 



întocmit: 

Exp. R oxana PfiRASCA 



Red P. R./3ex -09.12.2019/i**d&£#3£ a fost postat pe site-ul PMB ^ 

http^/www.prnb.ro/institutii/primaria/difectii/directia_mediu/avize_arborijn_consuHare/avize_afboriJn_consuttare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1793213 /12840 / , 5 ^ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793213/15.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12840/16.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pârgarilor nr. sector 2", 
conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2 ; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. _._ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Pârgarilor, perpendicular, 
până la aproximativ 0,7m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXE.^ 
Simona-Mari0ftc 


Red P R J3ex.-09 19 - j prfi&ei-iţy 

http://www pmb.ro/insîr^tjt prifai 


întocmit: 

Exp . 3ox$B 8 PARASCA 

î a fost postai pe sHe-ul PMB căk 

dii/dîrectia_mediu/avize_art)orijn_consultare/avize_arborijn_consultare.php t pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1793026 / 12849 / ţ £ flg* ^ 

Către: SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancu{a nr.1, sector 1 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793026/15.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12849/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe Calea Şerban Vodă 
nr. 206, 208, 210-218, sector 4", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: _ 

1 . In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m branşament + 15m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul Căii Şerban Vodă, 
perpendicular, până la aproximativ 3m şi 17m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

y In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii._ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1793596 / 12874 /f J 

Către: SC APA NOVA SA - prin d-na 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793596/18.11.2019 şi la Direcţia de - 
Mediu cu nr. 12874/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Malul Mare nr. 34, 
sector 1", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m branşament + 7m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Malul Mare, 
perpendicular, până la aproximativ Im şi 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
_con stată uscarea sau prăbuşirea arborelui afl at în vecinătatea traseului lucrării, veţi av ea 
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obligaţia înlocuirii exemplarului usca! şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii I 
produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19,04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M B nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 



iaD£C20i$ 


Red:P.R,/3ex.-10.12.2019- prezentul aviz a fost poslatpe srte-uJ PMH 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1793567 /12879 (1786603/12150) / HDfc ^ 

Către: Dl. - prin dl. — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1786603/25.10.2019 şi ia Direcţia de 
Mediu cu nr. 12150/28.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1793567/18.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12879/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branşament de apă şi racord de canalizare pentru 
imobilului situat pe str. Dunăceşti nr. 75, sector 1 M , conform C.U. nr. 

, vă comunicăm următoarele: 

T. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m branşament + Im racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Dunăceşti, 
perpendicular, până la aproximativ Im şi 2,5m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

_ d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr 220/19,04,2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehmco-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. A, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, 





Red:P R /3ex -1012.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uî FMB 

http:tfwww. pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arboriJn_consultare, php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1793564 /12880 (1786605/12149) / ^ 0££ 2019 

Către: DL - prin dl. - solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1786605/25.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12149/28.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1793564/18.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12880/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică prin branşament 
electric subteran a imobilului situat pe str. Dunăceşti nr. 75, sector 1", conform C.U. nr. 

, vă comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 25m; 

b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. impare al str. Dunăceşti, prin 
subtraversare, perpendicular, până la aproximativ 7m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

d) _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. _ 
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e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr 3 la HCGMB nr. 220/19.04 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti" 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art 4. lit b din Anexa 1 la H C G.M.B nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



1 DEC. 2019 


Red:P.R./3ex.-10.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http //www pmb.ro/institutii/primaria/directii/directîa_medîu/avize_arboriJn_consultare/avize_artooriJn_consultare,php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1 796319 / 1 3136 / 13. DEC 2013 

Către: Dl - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796319/26.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13136/27.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Execuţie branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Sfinţii Voievozi nr. 15, sector 1", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: 


1. i 

a) i 

b) 

C) ' 

d) , 

e) 

în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv; 

C.U. nr. şi planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de lOm branşament + 7m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Sfinţii Voievozi, până la 
aproximativ Im şi 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de resDectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

f) Prezentul aviz are termen de val abilitate 1 an de la data emiterii. __ 


DIRECTOR EXECU: 
Simona-Mariana 


Red:P.RJ3ex.-10.12.2019 
http 7/www,pmb.ro/înstitutii/j 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1797257 /13256 / 




Către: domnul lorgulescu Cătălin 

(Str. Păltinişului nr. 26, sector 4, Bucureşti) 

(office@gmelectric.ro) 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


O 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1797257/28.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13256/29.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în strada Râsuri nr. 25, sector 2, 
Bucureşti”, conform C.U. nr i, vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, pornind din Str. Răsuri, din reţeaua 
publică existentă străbătând trotuarul până la limita proprietăţii situate la nr. 25 pe str. 
Răsuri. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
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care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



10 - D tt.20l9 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcjia de Mediu 


Nr. 1798176/13330/ 


Către: Cojocaru loan Corneliu 

(Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - S-du/ Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798176/02.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13330/03.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament electric subteran centru imobilul sitautîn strada Delta Dunării nr.5, sector 1, 
Bucureşti", conform C.U. nr I, vă comunicăm următoarele: 


1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. s emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pornind din Lea JT + stâlpul existent pe trotuar în dreptul 
imobilului până la limita din dreapta a proprietăţii, la noul BMPT proiectat. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 

_ stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". _ 
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d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Sim PA 



întocmit : 



1 OEC. 20Q 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1798958/13484 ff££ fflţj 

Către: SC Avi Prod Grup SRL, strada Ghiocei, nr. 11, sectorul 2, Bucureşti 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorul 1 


In urma solicitării dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1798958/4.12.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 13484/5.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Racordare gaze naturale a focului de consum din Şos. Chitilei nr. 217, ap. 
1, sectorul 1, Bucureşti”, în conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 
/13.09.2019, vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. /13.09.2019 şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. 30.09.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia străzilor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 9.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8,5 m, având ca punct de pornire 
conducta de gaze naturale deja existentă în carosabilul din Şos. Chitilei. Branşamentul se 
va executa la aproximativ 6 m faţă de limita din dreapta a imobilului, care urmează să fie 
branşat în Sos. Chitilei, nr. 217. 

b) lucrarea se va executa în carosabil şi trotuar; 

c) în dreptul imobilului situat pe Şos. Chitilei, nr. 217, s-a constatat existenţa unui arbore aflat 

_în alveolă, pe trotuar, la aproximativ 3,5 m de limita din dreapta a imobilului._ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5 m între 
conductă şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edUitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art, 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


Simona-Mariana POPA 



întocmit; 
Alexandru NICOLAE 
Expert 

< 7 Cur 

10. DEC 2019 


Red: A.N./3 ex.-'?CL'f2..2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1764664/9378/ 


13 DEC 2019 


CĂTRE: 

S.C.FA VEO CONSULTING S.R.L. 
Prelungirea Ghencea nr. 25, camerele 8 şi 10, sector 6 


(Str. Vitioara nr. 102, sector 3) 


Spre ştiinţă: 

P.S. 3- D.A.D.P. - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764664/19.08.2019 şi ia 
Direcţia de Mediu cu nr. 9378/20.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Extindere conductă şi branşament gaze naturale pe 
str. Vitioara nr. 102, sector 3", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: 

- * .. ■ ■ — —-- 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Primăria Sectorului 3; 


2. Urmare verificării pe teren din data de 01.11.2019 a traseului lucrării 

conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat 
următoarele: 

a) lucrarea se va executa pe o lungime de aproximativ 35ml pe o stradă de 
pământ, iar pe traseul lucrării şi în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi şi 
arbori/arbuşti plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se 

emite 1 


Bd Regina EJtsabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, Româna 






















AVIZ FAVORABIL 

Condiţionai de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului 
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei 
lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia 
să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea 
spaţiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 
220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi 
sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


o 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1768036/9830; 1801083/13643 17. DEC 

CĂTRE 

S.C. APA NOVA BUCUREŞTIS.A. 

Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, Sector 2 

(str. Lt. Baican Ionescu nr. 1, sector 2) 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public Sector 2 

Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768036/29.08.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 9830/30.08.2019, completată prin adresa înregistrată la 
P.M.B. cu nr. 1801083/10.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13643/11.12.2019, 
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Mutare racord 
de canalizare existent pentru imobilul situat pe str. Lt. Baican Ionescu nr. I, sector 
2", conform C.U. î I” din 23.04.2019, vă comunicăm următoarele: 


b In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. i din 23.04.2019 şi planuri anexe; 

b) Contract de donaţie proprietar 

c) Memoriului justificativ; „ , 

d) Clasarea Notificării nr. _misă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării 
conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-a constatat că pe traseul 
lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

_ Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: ___ 


I v il 
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a) în situaţia In care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului 
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei 

lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007privind reglementarea 
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia 
să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea 
spaţi lor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate in Anexa nr.3 la HCGMB nr. 
220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi 
sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti. 

e) în baza acestui avîz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, _; 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1771620/1789208/10370/12481 

17. DEC MV» 

Către: IT CAPITAL MANAGEMENT 

(Str. Nfcotae G. Caramfilnr. 69, et. 3, Sector 1, Bucureşti) 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 






Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr, 1771620/11.09.2019 şl la Direcţia de 
Mediu cu nr. 10370/12.09.2019, completată cu documentaţia Înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1789208/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12481/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialii e privind executarea lucrării: .Branşament apă şi racord canal pentr* imobilul situat 

In strada Măguricea nr.24, sector 1, Bucureşti", conform C.U. r - «f d in 

07.05.2019, vă comunicăm următoarele: 

1- In baza Informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile Individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform 
Informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament apă se va executa subteran, pe o lungime de 9m, pornind din 
conducta de apă potabilă existentă pe strada Măguricea, până ia limita din dreapta a 
imobilului situat pe strada Măguricea nr. 24. Racordul de canalizare va avea o lungime de 
6m şi va colecta şi evacua apele uzate din imobil în reţeaua publică de canalizare existentă 
pe str. Măguricea. 

b) pe traseul lucrării şi In vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbusti 

plantaţi. T 

3- In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) fn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şl juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţibr verzi (plalbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
n r.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avi”"»?. I 
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d) 


e) 

JL 


'autorizarea, coordonarea şt execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti", „ 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sanc ionatâ conform 
art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, . , . 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare matenal dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la d ata emiterii. -„-_- 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1787278/12228/ 


IZDECm 


Către: 

(Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiin}â: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spatii Verzi 

B-dui Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787278/29.10.2019 şi la Direcţia de 

Mediu cu nr. 12228/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 

.Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Titus nr.15, sector 4, Bucureşti", 

conform C.U. ! din 04.08.2019, vă comunicăm următoarele: 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. < ! din 04.06.2019 şi pfanuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 9 emisă de Agenţia pentru Proiecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală S4: _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, pornind din str. Titus unde se va 
prevedea un racord intrare-ieşire pe cablus CS, până la un nou BMPT ce va fi amplasat la 
limita din dreapta a proprietăţii. 

b) pe traseul lucrării şi in vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşli 
plantaţi. 

3* In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, liL h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă belonarea spaţilor verzi (piatbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) Tn cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 

_ stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". _ 
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d) Nerespectarea celor menţionate In prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentu,! aviz este valabil numai Insolit de avizul Minister ului Culturii si Identităţii 
Naţionale. 

gj Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _.--- 



DIRECTOR EXECUTIV, 
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Nr. 1787266/12229 


PRIMĂRI/’ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

- - 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sec/or 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrata la P.M.B. cu nr. 1787266/29.10.2019 şl la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12229/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării- 
.Branşamentul de gaze pentru imobilul situat pe strada Lulgi Cazzavilan nr.20, sectort, 
Bucureşti", conform C.U. nr.: , vă comunicăm următoarele: 

1> In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr.' $i planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

&Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de 4m, pornind din conducta 
PE100SDR11 Dn125mm existentă în carosabilul străzii Lulgi Cazzvilan până în dreptul 
imobilului situat la nr. 20, la limita din dreapta a acestuia. 

b) pe traseul lucrării şi In vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3-In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor ari. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şl juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HC6MB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnlco-edilitare şi 

_ stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. _ 
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d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art 4, IU. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. . 

e) în b aza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologlc. 

fţ Prezentul aviz este valabil numai Insolit de avizul Mini s terului Cultuni si Identităţi i 
Naţionale. 

q) preze ntul aviz are termen de valabilitat e 1 an de la data em i tem. __—_-- 



DIRECTOR EXECUTIV, 
S _ 


Exp. 


1 i OEC 2020 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nf. 1787394/12230 j £ 2019 

Către: SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


.... Referilorla cererea^dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787394/29.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12230/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru Imobilul situat pe strada înfrfitiril nr. 46, sector 1, 
Bucureşti, conform C.U. din 13.09.2019, vă comunicăm următoarele: 


in h»*» inf~r~, 9U j| or d j n documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

f) ' 3 din 13.09.2019 şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării 
Bucureşti; 

d} avizela/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 


i emisă de Agen(ia pentru Protecţia Mediului 


2- Urmare verificării pe teren din data de 00.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, având ca punct de pornire conducta 
de gaze naturale existentă în carosabilul din strada Macului. Branşamentul va fi pozat la 
3m fată de limita din dreapta a proprietăţii situate pe strada înfrăţirii nr.46 

b) în fa|a imobilului (pe latura din str. Macului) ce are adresa pe str. înfrăţirii nr. 48 se află un 

_ arbore Intr-o pjatbandă de aorox, 1 m lăţime. _ 

3* In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, ave|i 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distantei minime 1,6m între conductă 
şi axul fiecărui arbora situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în Jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul In care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteU 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul In care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, ve|i avea 

_gbhgaţia înl ocuirii exemplarelor uscate si suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
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g) 


h) 


j) 

k) 

JL 


la^fiîfalf^ire^uc^or 3 aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 

legea nr. 24,2007 privind regie— jj 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificănle şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 

?n V cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniu ui public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate m Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia tucrărilor de infrastructură (tehnlco-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". „ u . 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

fn baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toalelare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.__—--- 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1787227/12231 T/'ffiL Ajljj “ ~ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţa: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787227/23.10.2019 ş! la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12231/30.10.2019, prin care soUcitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
.Branşament gaze naturale centru imobilul situat In strada Valsului nr.19, sector 1, 
Bucureşti", conform C.U. ni din 18.03.2019, vă comunicăm următoarele: 

"î- in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr.» « ■ - Jin 18.03.2019şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edKHare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

f) Aviz Ministerul Transporturilor nr.L3/4/82/2019 _____ 

2^ Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, având ca punct de pornire conducta 
de gaze naturale situată In carosabilul străzii Valsului, printr-un branşament ce va fi pozat 
la 0,5m faţă de limita din dreapta a imobilului situat la nr. 19 pe strada Valsului. 

b) Tn dreptul imobilului situat la nr. 19 pe str. Valsului, pe trotuar se află 4 arbori, dintre care 3 

_ intr-o pianlbandă de aprox. Im lăţime şi un arbore plantat In alveolă. _ 

3* Tn urma analizei documentaţiei depuse şl a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia Tn care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat In vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale In jumi 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în căzui în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finaifrarea lucrărilor) se 
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g) 

h} 


i) 

k) 

JL 


constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Lb finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de reala rea 

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). . . , 

Conform prevederilor art, 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 pnvind reglementarea i 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonaraa spaţilor verzi (platbande, pastile, 

în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr3 la HCGMB nr. 220/19.04.2016 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, li). b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi d&pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucram şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.___ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Slmona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nf * 1787436/12236 1 y ^ m — 

Cifre : E-Distrtbupe Muntenia SA 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787436/29.10.2019 si la Direcţia de 

^^ara n L« 2 ^ta^îf 01 ^i Prin SoBcitati avizul de specialitate privind exlcutareatocrâri 
ere 3® a electrică In vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada 
VirgHiu nr.61A, sector 1, Bucureşti", conform C.U. i din 2006 2019 vă 

comunicăm următoarele: ^ ia ' va 


a) 

b) 

c) 

d) 
-§L 


In baza Informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. C.U. din 20.06.2019şi planuri anexe; 

memoriul tehnic; 

clasarea Notificării nr. 15153/15.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

plan de coordonare reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de ADP sector 1: 


L SîT? verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică se va 
executa subteran, pe o lungime de 120m, din PT4171 existent amplasat pe proprietatea cu 
IE229495.22S496. Traseul reţelei electrice va străbate aleea de acces la blocurile de 
locuinţe cu nr. 10C, 10D, 10E, 10F, până la noul FDCP ce va fi amplasat la HmHa de 
proprietate a imobilului de la nr. 61A, str. VirgHiu. 

s-a constatat că lucrarea se execută pe un traseu ce are în proximitate spaţii verzi 
delimitate, arbori, precum si vegetaţie spontana. _ 

In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


b) 


3. 


AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia In care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condpior din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazu l în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunleti 
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h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai înso|it de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr3 la HCGMB nr. 220/19.04-2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti" 

I) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4. Iii. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrăni şi 

pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentai aviz are termen da valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
- inaPOPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1787681/12277 1 7. DEC 2013 

Către : STYLMAN GAZ CONSTRUCT 

(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancu{a nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrata la P.M.B. cu nr 1787681/30.10.2019 şl la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12277/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării- 
„Branşamnet de gaze naturale pentru imobilul situat in strada Avionului nr.34, sector 1. 
Bucu tl , conform C.ll. »din 18.10.2019, vâ comunicăm următoarele: 


■L In 12a Informaţiilor din documentaţia depusa de dvs,, respectivi 

a) C.U. nr din 18.10.2019 şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile Individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

_ e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti; 

2- Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă pe strada Avionului, branşamentul va fi pozat la limita din stânga a 
Imobilului situat la nr. 34 pe strAvionului. 

b) pe traseul lucrării şl în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbusti 

plantaţi. ^ 


3* In urma analizei documentaţiei depuse şt a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia In care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, ăveH 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

Conform prevederilor arL 5. IR. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şl juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile 
alveole, etc.) 

în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şl execuţia lucrărilor de infrastructură (lehnico-edUitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 


b) 


c) 
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d) Nerespectarea celor menţionate In prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
' art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. . 

e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toalelare matenal dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la da ta emiterii.-- 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


Nr. 1788356/12331/. 


iulf 


Către: SC AVI PROD GRUP SRL- solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

Primăria Municipiului Bucureşti 

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 

1788356/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12331/01.11.2019, prin care solicitat! 

avizul de specialitate privind executarea lucrării „Branşament gaze naturale pentru 

imobilul din strada Rabat nr. 10-14, sector 1", conform Certificatului de Urbanism nr. 

. _ ), vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr 05.2019 şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1; 

f) Avizul Ministerului Culturii si Identităţii Naţionale. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m, perpendicular pe imobilul nr. 
10-14, din conducta de gaze existentă în carosabil, la distanţa de 2m faţă de limita 
de proprietate din partea dreaptă (imobilul nr. 8); 

b) s-a constatat că există un arbore în proximitatea lucrării, în plantaţia de aliniament 

aferentă trotuarului, în dreptul imobilului nr. 10-14, spre imobilul nr. 8. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

_ ţ _ Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: _ 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m 
între branşamentul de gaze naturale şi axul arborelui situat în vecinătatea 
traseului lucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane: 
Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 

manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea 
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. _ 


























d) IrTcăzul în care este secţionat sistemul radicular ai materialului dendrologic sunteţi 

răspunzători de eventualele pagube produse ta condiţii meteo nefavorabile 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucranlor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, v i 
avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementare; şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificănle 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (plalbande, 

pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2010 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4. lit. b din Anexa 1 la H.C.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Cultuni şi Identităţii 
Naţionale. 

mţ Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __— 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr 1788348/12334/. J.4.P£C 20/3 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL- solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

Primăriei Municipiului Bucureşti 

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1788348/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12334/01.11.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru 
imobilul din strada Mitropolit Varlaam nr. 70, sector 1", conform Certificatului de 

Urbanism nr 08,2019, vă comunicăm următoarele: _ 

1* Tn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. .08.2019şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii şl Identităţii Naţionale. __ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, la distanţa de 0,5m faţă de 
limita de proprietate din partea dreaptă, pornind din conducta existentă pe strada 
Mâicăneşti cu subtraversarea carosabilului şi trotuarului străzii, până la firida 
amplasată în decupajul gardului imobilului alimentat 

b) pe traseul lucrării şi Tn vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

_ arbori/arbuşti plantaţi. ___ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

__ Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: _ 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
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~ “conform art. 4, lit. b din Anaua 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 

dendrologic. . 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identiti t» 

Naţionale. 

fî Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _, 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Slmona-Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nrn/8«/61//1238G//. 


'17, DEC. 2013 


s c M u“K"r ia sa - s * ,ă «——»* * 

Bulevardul Mlrcea Vodă nr. 30, sector 3, Bucureşti 


Spre Ştiin(ă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


3 şi planuri anexe; 

3 emisă de Agenţia pentru Protecţia 


la Primarta Municipiului Bucureşti cu nr. 
178876-1 /01 .-| 1.20-19 şi | a Direcţia de Mediu cu nr. 12386/04.11.2019, prin care solicitaţi 

ansalihh.1 P r !l w lal H P i ri lli l i nd exe ® utarea ,ucrăril ..Branşament electric subteran pentru 

sssîsnrfiir? Minerva nr - ^ s “ tor ■»-r p . •*?? 

următoarele: _• vă comun,câm 

î* ~in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv* 

a) Certificat de Urbanism nr 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 

Mediului Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

—g) avizul fa vorabil emis de Administraţia Domeniului Public sector 1 _ 

?*, ţj"®? verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 40m (32m prin trotuarul aferent 
î™™ ■ 00 numere poştale impare şi 8m subtraversarea străzii Minerva), din PT 
1250 existent în dreptul imobilului nr. 29, apoi prin trotuarul Imobilelor cu numere 
poştale impare, cu subtraversarea carosabilului, până în dreptul imobilului nr. 38A; 

b) s-a constatat că există plantaţii de aliniament stradal aferente ambelor trotuare, cu 
arbori maturi plantaţi 

In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat d e respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor ’ 

b) fn timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între 
cablul electnc şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular ai materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 

—^protejare a materialul ui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor, 
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“materiale^ jrTjirSlriJ^ului arborilor şi rânirea/ruperea ramurilor arborilor prin 

« jgg aaairsara;— 

vetT^avea S cfetyfaţla U înlocuirii examplaralo, uscate şi suportarea contravalori, 

o — - »— 

g, ^S U imvS| a a"“T?il b ^ri“ugea nr. 24/2007 pA/M *%%*££* 
9 administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicata, cu modificările 
şfMmpl^ăn^ulterioar^Hpersoanele fizice si juridice au obligaţia să nu d = e 
suprafeţele spaţiilor verzi Astfel este interzisă betonarea spaţilor verz. ţplatbande. 

M Ef 8 2SJ l 'S2Sj«S' > Droloctuiui în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratoruui 
domenîului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp fnguros, conform 
ÎSSMSr». Anexa nr,3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 pch«nd^ aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 

infrastructură (tehnico-edililare şi stradale) de pe teritoriul-drfiSv! fi sancUonată 
ii NeresDectarea celor menţionate In prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
° coS art 4 lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 

-Mii *— 

fnCniK^r^cuTtuaOri de defrişam sau foaiatare meleriai 
dendrologic. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitem. —-- 


j) 

k) 


JL 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1789077/12448/.... .1 P.^ ?019 

Către: SC ENERCONSTRUCT SRL 
Strada Caraiman nr. 63, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: 

Administraţia străzilor 
Strada Domnita Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 
Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


< ™™£S? lor la cererea dvs - înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 

1789077/04.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12448/05.11.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat pe strada Ivan Sergheevici Turgheniev nr. 8, sector 1, Bucureşti", 
conform Certificatului de Urbanism nr. j, vă comunicăm 

următoarele: 

1- în baza informaţiilor din documentaţia denusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. r . ’ şi planuri anexe* 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. ^19 emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avize de traseu emise de Administraţia Străzilor şi Administraţia Domeniului Public 
sector 1; 

f) Avizul Ministerului Culturii si Identităţii Naţionale. _ 

2- Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 215m, începând din PTS 518 
amplasat pe bd. Mircea Eliade, prin în trotuarul imobilelor cu numere poştale 
impare, va continua pf'nă la intersecţia cu strada Turgheniev, apoi pe strada 
Turgheniev, prin trotuarul imobilelor cu numere poştale pare până la imobilul ce va 
fi alimentat. 

b) s-a constatat că în proximitatea lucrării există spaţiu verde, între carosabil şi trotuar 

şi alveole plantate cu arbori. în trotuar. _ 

3- In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

_ Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţete edilitare subterane. Condiţii de I 
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c) fiertul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va execute manua 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care sâ nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsun 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramunlor arbonlor pr 

d) ^cazufîn carefeste secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrănlor)_se 

1 constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucram, 

veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalom 

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora .. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon) 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 pnvind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 

pastile, alveole, etc.) . . . 

fn cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembne - 15 martie a anu ui 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrănlor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrăm 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) fn baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare matenal 

l) Prezentu? aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

ml Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.,-_— 


h) 
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POPA 



RedC I Mei.*11112019 - praientul evit a fost posta* pe sto-ul PMB 

http i/www prob rofm sUuWprim artaWireciWd **ctta_mediu/a vize ^ertxxt 


ki_const£Siai«fevin jt rbo rt^m_con*u*terB php 


pe data de . 


* J DEC ?oi! 


Bd Regna E&ftbett nr. 47. cod pofta) 050013, «dori, BuonrU, România 

Tel 021305.5500 
hftp //wrww-pmtj ro 






























PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1789658,1798177//12486,13337/..4^.flEa 2013 


SSK? 11 SA - 

Strada Justiţiei nr. 58-60, apartament 4 , sector 4 , Bucureşti 


Spre ştiinjă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 , Bucureşti 


1 Q Ce c?r? VS ' li Inr ®9 is ‘ ra i â ,a Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
178065W05.11.201B şl ta Direcţia de Mediu cu nr. 12486/06.11.2019, completată cu 
documentaţia înreg stratâ la Pnmăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1798177/02.12.2019 şi 

nrit?nH C £v de . MediL î cu ™' 13337/03.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
pnvind executarea lucrăni: „Deviere instalaţii electrice de joasă tensiune pentru 
eliberarea amplasamentului din Municipiul Bucureşti, sector 1 , strada Căpriorilor *»r. 

5B , conform Certificatului de Urbanism nr. - V £ comunicăm 

următoarele: __ comunicam 

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv* " 

a) Certificatul de Urbanism nr • ■ • 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 

Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1 ; 


1 . 


i şi planuri anexe; 
i emisă de Agenţia pentru Protecţia 


?■ u " na ™ verificării pe teren din data de 09.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele 1 
a) lucrarea se va executa astfei: 

-se vor demola stâlpii 5 şi 6 , existenţi în trotuarul străzii Horia Măcelariu şi reţelele 
electrice aeriene aferente acestora şi se monta trei stâlpi de joasă tensiune noi S 3 , 
S4, S5 în trotuarul străzii Horia Măcelariu, pentru refacerea reţelei de iluminat 
public; 

- pentru refacerea reţelei de distribuţie se va monta un cablu subteran între stâlpii 4 
şi 7, existenţi în trotuarul străzii Horia Măcelariu; 

- se vor demola stâlpii 1 şi 8 , existenţi în trotuarul străzii Căpriorilor şi reţete aeriene 
aferente acestora şi se vor monta doi stâlpi de Joasă tensiune noi; 

- se vor demola stâlpii 2 şi 3, existenţi în trotuarul străzii Căpriorilor şi reţelele 
aenene aferente acestora şi se va monta un stâlp de joasă tensiune nou - S 6 , în 
trotuarul străzii Căpriorilor, stâlp pe care se va muta reţeaua existentă pentru 
refacerea reţelei de iluminat public; 

- se va reface branşamentul aerian existent la stâlpul 5 ; 

- se vor monta două cabluri de joasă tensiune de la stâlpul proiectat S 6 la cele 2 
cabluri de branşament existente la baza stâlpilor 2 şi 3 pe care se vor manşona. 

_b) pe traseul lucrări i şi în vecinătate traseului lucrării nu există spatii verzi sau 


Bd ftegfcia Bbabeta nr. 47, cod poştal QSQQ13* iecfc* S Buanfd. Rvnfcib 

T6LQ21.305l55.00 

httpihmw pmb.ro 



9 

UUA* 




























arbori/arbuşti plantaţi. 


- 3 — în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Pnnriitionat de respectarea ur mătoarelor condiţii: 

^ ultoririr pmitf 


LtUiiuiuuiioiup '■ - 1 . ; —:-: 

în situaţia în care apar'modificări ale proiectului, ulterior emitem prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5. lit. h. din Legea nr. 24/2007 privind reglemerUarea şi 
’ administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicata, cu modificările 

şi completările ulterioare, persoanele fizice şi jundice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă belonarea spaţilor verzi (platband , 

c) Ucazul execuţiei ^proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, comori 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrănlor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d> Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
inform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 
e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 

dendrologic. 

0 Prezentul aviz a re termen de valabilitate 1 an de la d ata em iterii. -_ 


DIRECTOR EXECUTIV, 




întocmit: 
Exp. Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1790197/12544 1 7. DEC 25» 

Cifre: domnul f _ 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţa: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4. sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1790197/06.11.2019 şi la "Direcţia de 
Mediu cu nr. 12544/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament electric trifazat subteran pentru imobilul situat pe str. Episcop Vulcan nr.14 
sector 1, Bucureşti”, conform C.U. i din 27.09.2019, vă comunicăm 

următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a ) C.U. r şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

0 avizul Ministerului Culturii nr. 5531/14.11.2019. 

Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a tras Iul lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, din LEA existentă In trotuarul numerelor impare ai str. 
Episcop Vulcan, subtraversănd până la noul BMPT ce va fi montat în incinta imobilului 
alimentat. 

b) S-a constatat existenţa unei platbande de aprox. Im lăţime pe trotuarul numerelor impare 
şi pe trotuarul numerelor pare al str. Episcop Vulcan. In platbanda existentă se află arbori 

_ plantaţi, iarbă şi vegetaţie spontană. _ 

3. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia In care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şl axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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d) in căzui In care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produ&e la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

0 La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (Inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor ari. 5. lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (ptatbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului cale Janstic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ _ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1790203/12548/..U, JjflkJR 


Q ătr ® : .®f AVI . fR? D GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
Primăriei Municipiului Bucureşti a 

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 


1 . 


„„ Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr 

1790203/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12548/07.11.2019, prin care solicitaţi 
avizu de speciaiitate privind executarea lucrării; „Branşament gaze naturale pentru 
mobilul localizat pe şoseaua Orhideelor nr. 46, sector 1 ", conform Certificatului de 
Urbanism nr. 9, vă comunicăm următoarele; 

în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: ' 

a) Certificat de Urbanism nr. 3 şi planuri anexe* 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţete edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1; 

0 Avizul Ministerului Culturii $i identităţii Nationaie. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele; 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, pornind din conducta 
localizată Tn carosabilul străzii Fluviului. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbusti plantaţi. 


3^ înurma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligata solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă belonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şl stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 
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VTNeFespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C G.M.B nr. 304/2009. privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare mater 

f) Prezentul* aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identits 
Naţionale. 

g) Prezentul aviz Bre termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. -_- 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direc{ia de Mediu 


Nr. 1790201/12549/...!.?:.?.^ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

Primăriei Municipiului Bucureşti 

Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1 

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1790201/06.11.2019 şi la CHrecpa de Mediu cu nr. 12549/07.11.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării .Branşament gaze naturale pentru 
imobilul situat pe strada Panciu nr. 52, sector 1", conform Certificatul de Urbanism 
nr- vă comunicăm următoarele: 


1. In baza Informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. ~ , şj planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii si Identităţii Naţionale. 

2 . Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de lOm, la distanţa de Im faţă de 
limita de proprietate din partea dreaptă, spre imobilul cu număr poştal 50, 
perpendicular pe imobilul nr. 50, din conducta aflată în carosabilul străzii Panciu, 
lângă trotuarul imobilelor cu numere poştale impare. 

b) s-a constatat că există plantaţii de aliniament stradal, cu arbori maturi, pe ambele 
trotuare. 

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţji: 

a) In situaţia Tn care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m 
între branşamentul de gaze natural şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea 
traseului lucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. 
Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 


B<tR«gfcwBbafa«te nr. 47» cod pOfttOSOOn, sectar 8. Bucumfţ Romlrtfa 

T«fc021^01S5J» 

htlp#www.pmt).ro 



























de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. . 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se I 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art 5, lit. h. din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiior verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04,2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Marlana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1789919/12553 1 7 DEC 2013 ” ’ 

Cătn: SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL 

(soliciţi ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţâ: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


„ Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789919/06.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12553/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Mutare şi redimensionare branşament api şi racord canal pentru Imobilul situat oe str. 
Duetului nr. 21, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr vfi 

comunicam următoarele: 

"î* In baza Informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. f ' ‘ planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. î emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile Individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2^ Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime totala de 17m după cum urmează 

- Branşamentul proiectat cu lungimea de lOm se va lega în conducta de apd Dn lOOmm 
existentă pe str. Duetului 

•Branşamentul de apâ şi racordul existent se vor desfiinţa. 

-Racordul proiectat cu lungimea de 7m se va lega în căminul de inspecţie existent pe 
reţeaua publică de canalizare. 

b) tn dreptul imobilului situat pe str. Duetului nr.21 se află platbandă cu arbore plantat, precum 
şi un arbore In alveolă. Arborii sunt situaţi la limita din stânga şi dreapta a proprietăţii. 

__ De asemea pe trotuarul opus se află o platbandă cu arbori si vegetaţie. _ 

3* In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obtigaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Tn timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime 1.5m între conductă 
şi axul fiecărui arbore situat In vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale In Jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utHaletor din 
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d) In cazul Tn care asta secţionat sistemu» radicuiar al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. .... 

e) In cazul In care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 

produse prin prăbuşirea acestora. , , . .. „„ 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă belonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 

alveole, etc.) , , . , . 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public m 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa 
nr.3 la HCGMB nr, 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Ne espectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spapor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrăm şi 

f iantru respectarea condiţiilor din aviz. 

n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

I)' Probantul aviz este valabil numai însoţit de avizul Minister ului Culturii sl Identităţii 
Naţionale. 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an da la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1790074/1255B 1 

Către: Către: DSF PROJECT REŢELE SRL 
(Str. Sabarulul nr.7B, Popeşti Leordeni, Jud. Ilfov) 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control > 
Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1760074/06.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12558/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Boitei nr.22, bloc A3, Sector 4, 
Bucureşti", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele: 

T In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. ' emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz emis de Primăria Sectorului 4; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m, pornind din conducta de gaze 
100SDR11 Dn 125mm RP exilentă pe strada Boitei, branşamentul urmând să alimenteze 
imobilul situat pe str. Boitei nr. 22, bloc A3. 

b) jn proximitatea lucrărilor nu există vegetaţie _ 

3u In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor veizi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilHare şl 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
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“ artT4 t lit. b din Anexa 1 iaH.C.GM.B- nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spatiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz este valabil numai Insolit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

a) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.____—„ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Marlana POPA 



fntocmit: 

Exp. Anca Alex&yidrţ] 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



NrTl 790075/12553 1 7, DEC. 2019 

Către : DSF PROJECT REŢELE SRL 

(Str. Sabarulul nr.7B, Popeşti Leordeni, Jud. Ilfov) 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - 
Servicii Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1790075/06.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12559/07.11.2019, prin care soiicHaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării' 
.Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Boitei nr.22, bloc A4, sector 4, 
Bucureşti", conform C.U.» , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv; 

a) C.U. r ş| planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 3 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz emis de Primăria Sectorului 4; _____ 

Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform 

Informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m, pornind din conducta de gaze 
100SDR11 Dn 125mm RP exitentă pe strada Boitei, branşamentul urmând să alimenteze 
imobilul situat pe str. Boitei nr. 22, bloc A4. 

b) |n proximitatea lucrărilor nu există vegetaţie _ 

3» tri urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emile 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor ari. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edHttare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
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art . 4 ( ut. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B.nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

01 Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii._ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Exp 


întocmit: 

. Anca Alexandru 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1790543/12599 17, DEC 2013 ^ ' - a 

Căfre : E-DISTRiBUpE MUNTENIA SA 
(sottcRă ridicarea răspunsului de ia registratura PMB) 

Spre şliinlâ: Administraţia străzilor- Str. Domnita Ancutanrl, sector 1 

Administraţia Domeniului Public 9 ! Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea U. Av Caranda Ghaorghe nr. 9, sector 6 


SiS^SaaSstŞSSsîSs 

vă comunicăm umiătoarele: 


1 . 


Q \ S , 1 ? 828 î nTormatJf,or d,n documentaţia depusă de dvs., respectiv:-- 

a „'V,. . ■ Jşl planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

îi ^ Sa lTf "îf* 1 . n I; Bfnisâ de A 9 en l* a Pentru Protecţia Mediului Bucureşti- 

d) avteete/acordunfe Individuale ale deţinătorilor de relele edilitare- ^ ’ 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti- 

f) avizul emis de ADPDU Sector 6 ; 


Urmare verificării pe teren din data d» nn »win « 1_».» r n 7-— 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

8 exdrK,erB Be va executa subteran, pe o lungime de 330m, cu o reţea electrică 

M^t P nrinti^ip en L Pe b,0CU,ui cu ,E 21 " 6a - conlinuă pe aleea Pupăza cu 

Mof, prin aleea Pasărea in Văzduh, până la Intersecţia cu Drumul ValeaDoftanel pe care fl 

hl "° ite FDCP-uri care vor fi amplasate în incinta imobilului aî^îteL 

b) In dreptul imobiKtlui situat pe Drumul Valea Doftanei nr.69. pe trotuar se alfâ o platbandă 
_ de aprox.50 cm lăt ima cu arbori Uneri danlali. piaroanoa 

3 * m urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emile- 


AVIZ FAVORABIL 

Condiţion at de respectarea următoarelor mnriiţH- 


ÎLS lU , a ' ,a ? ap ? r ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviTăreti - 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor 

b obBga,,a respecfârii distantei minime de Im între cablul 

SRfiSÎ/roQ 7 SllU 5 In vec !^ â,a,ea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edătarn subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual «u 

m ? ! e 5 n °lf 9 i e ada ? ,atâ condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radlcular aî 
materia iău dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 


dotare. 
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d) 

e) 


g) 


h) 


i) 


j) 


k} 

JL 


FŞşşSSSSSsrES^: 

SSS»=wsssassssa= 

C'Zi^ea'ISo.^ Valia reface* spaţiului va,da afeclal da realizarea 
proiectului (mclusiv plantare larbă/gazon)^ privind reglementarea şi 

sas»-'* s rssys 

SJbSatSa^vL IM —* 

Se se specifică condiţiile de lucru pe timp fnguros. conform cekir speclfic te in 
âuodiraa —refj ax^a î-aritor P da ktaMM O**—» * 

jessss asrs^jsau m» . ■-gg» ţ-p 

art 4. lit. b din Anexa 1 la H.C G.M.B. nr. 304/2009. pnvind Normele de proiecţie a spaţiilor 

sunt răspunzători pantru execuţia lucrări şi 

^^"ceS^iz'nuM'SKuia'lucrări de defrişare sau toalalara material dendrologlc. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la dala emitem.—^— -— 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1792831 /12806 / y (}& 2013 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre şliintâ: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792831/14.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12806/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
.Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Limanului nr. 3 B, sector 1", 
conform C.U. nr.i , vă comunicăm următoarele: 

T In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. ■' ) şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. ) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. i. 

~2. Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Umanului, perpendicular, 
până ia aproximativ 6m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in platbandă (arbuşti). 


X în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor/arbuştilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de 
protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale 
în jurul trunchiului arborilor/arbuştilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor/arbuştilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea arborilor/arbuştilor aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

_obligaţia înlocuirii exempU relor uscate si suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
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produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia sâ nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului In perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaleta re material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are te rmen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


d() a 


*3/n 


oian» 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1792797 /12813 / 1 7 jjfQ 2019 

Către: SC APA NOVA SA-prin . 

Sfr. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuia nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792797/14.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12813/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
.Execuţie cămin de apă potabilă pentru imobilul din Splaiul Independenţei nr. 60, et 2, ap. 3, 
sector 5", conform C.U. nr.2 . . vă comunicăm următoarele: 


î.fn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. “** "'"‘S şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. ' imisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 1 . 

~2. Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de Im; 

b) lucrarea se va executa din branşamentul existent în trotuarul Splaiului Independenţei, prin 
trotuarul Splaiului Independenţei, pănă la aproximativ 6 m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 


3 ] In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţete edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

el în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 tuni de ia finalizarea lucrărilor) se 
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti" 

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 

Î >entru respectarea condiţiilor din aviz. 

n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

]) P rezentul aviz ar e term en de valabilitate 1 an de l a data emiteri i. __ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1792817/12814/ 17. DEC. WU 

Către: SC IRIGCIMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnea Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792817/14.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12814/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de oaze naturale centru imobilul situat pe str. Gimalau nr. 1 A, sector 2“, 
conform C.U. nr. 4 "' vă comunicăm următoarele: 

T în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U, nr.' /şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 1 9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Gimalau, perpendicular, 
până la aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi, există platbandă cu iarbă. 

^ Tn urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au 
obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor 
verzi (platbande, pastile, alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului In perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 a n de la d ata emiterii._ 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1792855/12816 1 
Către: 


U, UK2013 

- - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 


O O 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792855/14.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12816/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrăm 
„Extindere reţea electrică In vederea alimentării cu energie electrica a imobilului cu adresa 
Drumul Valea Doftanei nr. 127 F, sector 6 ", conform C.U. J “ va 

comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C U. i ' ' şi planuri anexe; 

clasarea' Notificării i emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

plan de coordonare reţele edilitare; 
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


a) 

b) 

c) 

d) 

e) 


2 . urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de * Hronhl i 

lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul Drumului Valea Dojana, in dreptul 
imobilului cu IE 231528, prin drumul de servitute cu IE 226854, până la limita din partea 

stângă a proprietăţii; „ ., 

lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in platbandă. 


b) 


c) 


3 ; In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoa relor condiţii: 


b) 


c) 


a) în situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emitem prezentului aviz, aveţT 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în ttoipul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.-5m 1 intre 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrănl, conform 
orevederilor SR 8591/1997 Reţete edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

K dreptu arborilor din vecinătatea traseului lucrării, sătura se va e xecute manua sau 
utilizând o tehnologie edaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radlcu! 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsun de protejare 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiate in juru 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 

STcazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răsDunzâtori de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile, 
în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrănlor) “ 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arb o ri aflaţi în vecinătatea traseului lucrini, veţi avea 


d) 

e) 
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g) 


h) 


j) 

Js). 


obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administra ta spatiilor varzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificărila şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
supi feţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande pastile 
alveole, etc.) 

în cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie * 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si 
stradale) de pe tentoriul Municipiului Bucureşti" 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4 Ut. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr, 304/2009. pnvind Normele de protecţie a spatiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

Beneficiarul, respectiv executantul lucrăm, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării si 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic 
_Prezenlu[av!Z are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii 


O 


DIRECTOR EXECUTIV, 
SlmonatH/lariana POPA 



întocmit: 

ExpRoxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1793219/12843 / ) ?. flEC WS 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793219/15.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12843/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de distribuţie a oazelor naturale şi branşamente pe str. Biserica Mârcuţa 
nr. 4, sector 2", conform C.U. nr . 1 . vă comunicăm următoarele: 


T. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr.J i şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 

Y. Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 22m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Biserica Mămuţa, pnn 
carosabilul str. Biserica Mărcuţa pe partea imobilelor cu nr. impare, până la limita din 
partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

~2. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m- 1 . 5 m intre 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
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obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

0 Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnlco-edilltare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) P r ezentul aviz are termen de valab il itate 1 an de la data emite rii. _ _ ! 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1793203 /12846 / î l UtL M0 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnea Ancuia nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793203/15.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12846/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
.Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe şos. Colentina nr. 427, 
sector 2", conform C.U, nr. 9, vă comunicăm următoarele: 

T In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării f 1 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) pian de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 

~ 2 , Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 42m; 

b) lucrarea se va executa din conducta de gaze existentă în carosabilul şos. Colentina din 
dreptul imobilului cu nr. 421, prin carosabilul şos. Colentina, până la aproximativ 2m faţă de 
limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 


3 ] In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

nnnditionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi ” 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Refela edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) fn dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile. 

e) In cazul în care Tn urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

_ constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi Tn vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

_. __ _ _ _... „ _ „ 




















obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şl juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) In cazul execuţiei proiectului tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2016 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnlco-edilitare şl 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 



Nr. 1793164 /12850 / Ţfc 

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL-solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
PMB 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, at. 1, sector 4 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793164/15.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12850/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
.Branşament de oaze naturale pentru imobilul situat pe str. Orăştfe nr. 35 C, sector 4", 

conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele: _ 

T. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. ’ 3 şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 1 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de DGL sector 4. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă In carosabilul str. Orăştie, perpendicular, 
până ia aproximativ 5,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

plantaţi. _____ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: _ 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4 , lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 




Directa de Mediu 


Nr. 1793174/12852/ 



Către: SC APA NOVA SA - prin i 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Veizi - B~dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793174/15.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12852/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Răul Mara nr. 5, sector 4", conform C.U. 
nr.' 3 cu prelungirea valabilităţii până la data de 30.10.2020, vă 

comunicăm următoarele: _____ 

1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 1 cu prelungirea valabilităţii până la data de 30.10.2020 şi 

planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d} Avizele/acordurile individuale ale detinătoritor de reţele edil itare. __ 

2 . Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6 m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Hârtolului, perpendicular, 
până la aproximativ 6,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi In vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului pubfic în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Direcţiei Gospodărire Locală sector 4. 



Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


n 


O 


Cb 



Nr. 1792960 / 12883/ 17 . DEC. M “ '- 

Către: SC MIRALINSTAL COMPANY SRL — solicită ridicarea exemplarului de la registratura 
R l fi 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792960/15.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12853/10.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
.Branşament deaaze naturale pentru imobilul situat pe str. Buzeştl nr. 82-94, sector 1", 

cojlfQj y ^.U . nr.* : i i, vă comunicăm următoarele: _ 

fn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. 1 j şj planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. ■ emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 


1 . 


a) 

b) 

c) 


d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţete edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector! 


2. Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul aleii adiacente str. Buzeşti, 
perpendicular, până ia aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

In urma 


3. 


i analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.201 B privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
ari 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


CUTIV, 
PA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1796037,1801679/13147,13693/ 'l'7. rtJt? 


Către: SC DSF PROJECT REŢELE SRL - prin d-na Aurelia Codreanu - solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre şliintă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea U. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796037/26.11.2019 şi la Direcţia de 
nli 7 '??' 1 ™ 2019 ' com P |elată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1 , Ir 1112,2019 Şl ,a Dlrec î' a de Mediu cu nr. 13693/12.12.2019, prin care solicitaţi avizul de 

specialitate pnvind executarea lucrării: .Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi 
branşamente pe Drumul Valea Furcii nr. 62 A (subtraversare) şi pe terenul cu IE 205832, 
sector 6", conform C.U. nr.f , vâ comunicăm următoarele: 


1- în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz emis de ADPDU sector 6. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 40m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Drumului Valea Furcii, prin 
drumul de acces cu IE 205832, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stânaă a 
proprietăţii; 

c ) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 


3* îrTurma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". _’ 
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C) 


d> 

e) 


Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform j 
art. 4. lit. b din Anexa 1 la H.CG.M.B. nr. 304/2009. privind Normele de protecţie a spaţiilor 

verzi de ps teritoriul Municipiului Bucureşti ...... . 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare matenal dendrologic. 
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.__ __.— 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


:: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1798913/13475 

U DEC a# 

Către: E-Distribuţie Muntenia prin 
la registratura PMB 


- solicită ridicarea de 


Spre ştiin|ă: Administraţia străzilor - Strada Domnita Ancuta nr.1, sectorul 1 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1798913/4.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13475/5.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branşament electric pentru imobilul situat pe 
Sos. Chltilei. nr.67 A, sectorul 1, Bucureşti”, conform Certificatului de urbanism nr. 

■ ___ l _ i vă comunicăm următoarele: _ 

în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. ; şj planuri anexe: 

b) Memoriului tehnic: 

c) Clasarea Notificării nr. i emisă de Agenda pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti: 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare: 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de 3 m având ca 
punct de manşonare reţeaua existentă în trotuarul din Şoseaua Chitilei. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

_ arbori/arbusti plantaţi. __ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform ari. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 

_ protecţie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. _ 


.«•O. 
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dfîrTbaza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 

dendrologic. .. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitem.---„- 


Slmona-Mariana POPA 
EXECUTIV 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1798978/13485 j 7 ^7 . 

Către: SC Avi Prad Grup SRL (pentru c 
sectorul 2 



Spre ştiinţă: ADP Sector 1 , Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1798978/4.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr.13485/5.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în strada 
Truşeşti, nr. 49, sectorul 1 , conform Certificatului de urbanism cu nr. 

> vă comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificatului de urbanism cu nr. î / şi planuri 

anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul de traseu emis de ADP sectorul l. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de 10 m, având ca 
punct de pornire conducta de gaze existentă pe strada Truşeşti, până la o distanţă 
de 0,5 m faţă de limita din dreapta a imobilului situat la nr. 49, ca punct final. 

b) lucrarea se va executa în carosabil şi trotuar, unde în dreptul imobilului de la nr. 49 
există o platbandâ de aliniament de aproximativ 1 m lăţime, care conţine un arbore 

_ şi vegetaţie spontană. _'__ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5 m 
între conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 

_ manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
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sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic. se va evita depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi ramrea/ruperea 

ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare. . 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile 

e \ jn cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea luc mor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea cont v lom 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicaiă, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate in Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edllitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii._„- 


Simona-Mariana POPA 



întocmit: 


Alexandru NICOLAE 
Expert 



Red: A,N74ex.-11.12.2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1799483/13549 --- 

Către: SC Ginicon SRL, strada Modestiei nr. 62, sectorul 1 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2, Şoseaua Electronicii, nr. 44, sectorul 2 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1799483/5.12.2019 

şi la Direcţia de Mediu cu nr.13549/6.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Extindere conductă şi branşament gaze naturale pentru 
imobilul situat în strada Păsărani, nr. 70, scara 2, sectorul 2, conform Certificatului 

de urbanism cu nr. î comunicăm următoarele: _ 

1 ■ în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificatului de urbanism cu nr şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr j emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul de traseu emis de ADP sectorul 2. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de totală de 118 m, având ca punct 
de pornire conducta de gaze existentă pe strada Păsărani, până la limita din stânga 
a imobilului de la nr. 70, ca punct final. 

b) lucrarea se va executa în carosabil şi trotuar, unde în dreptul imobilului de la nr. 70 
există o platbandă de aliniament de aproximativ 50 cm lăţime, care conţine un doi 

_ arbori şi vegetaţie (iarbă). _ 

3. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5 m 
între conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea 
pământului sau aitor materiale în jurul trunchiului arborilor si rănirea/ruperea I 
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” ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul in care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5 t lit, h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19,04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor^ de 
infrastructură (tehnico-edllitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4 f lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

n Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ _ 


Simona-Manana POPA 



întocmit’ 
Alexandru NICOLAE 
Expert 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1800201/13568 17. DEC 2020 

Către: Apa Nova Bucureşti SA - pentru 
exemplarului de la registratura PMB 


solicită ridicarea 


Spre ştiinţă: doamnei Geta BARBU 

ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sectorul 1 


, Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1800201/6.12.2019 

şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13568/0.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Branşament apă şi racord canal pentru imobilul din strada 
Viişoarei, nr. 4, sectorul 1, Bucureşti", conform Certificatului de urbanism nr. 

_ . vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr 7 si planuri anexe* 

b) Memoriului justificativ; ' 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

f) Avizul Ministerului Culturii si Ident ităţii Naţionale cu nr. 1924/Z/13.11.2019. 

2 - Urmare verificării pe teren din data de l 0.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de 3 m având ca 
punct de legătură reţeaua existentă în carosabilul străzii Viişoara. 

Racordul proiectat se va lega în căminul inspecţie existent pe reţeaua publică de 
canalizare din strada Viişoarei. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

_ arbori/arbuşti plantaţi. _ 

In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnlco-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

I_ c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
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“conform art. AJLbtoĂmi la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de ' 

protecţie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiuîui Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare matenal 

dendrologic. . . t .... 

e ţ prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emit ni - 


Simona-Mariana POPA 



întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 



11 DEC 2020 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1765529/9450/ U^ m 

CĂTRE 

S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L. 
Aleea Ciceu nr. 8-10, Bl. R 10, sc. 4, ap. 121, sector 4 

(str. Dumbrăveni nr. 25, sector 4) 



Spre ştiinţă: 

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi 

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765529/21.08.2019 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr. 9450/22.08,2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branşament gaze naturale la imobilul 
situat în str. Dumbrăveni nr. 25, sector 4", conform C.U. nr. 
' 712860/29.03.2019, vă comunicăm următoarele: 

a ■ ■ •" 1 ■ ■ - 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. )//29.03.2019 şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 12.04.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu nr. 87 emis de P.S. sector 4, Direcţia Gospodărie Locală 
însoţit de graficul de lucrări; 


2. Urmare verificării pe teren din data de 20.10.2019 a traseului lucrării 

conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat 
următoarele: 

a) lucrarea se va executa prin carosabilul şi trotuarul str. Dumbrăveni, în 
partea stângă a limitei de proprietate a imobilului nr. 25, pe o lungime de 
aproximativ lOm; 

b) pornind din carosabilul str. Dumbrăveni partea numerelor pare, traversează 

carosabilul străzii până la limita de proprietate a imobilului cu nr. 25, stânga 
acces proprietate _ 

























c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi 
arbori/arbuşti plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se 
emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului 
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea 
execuţiei lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia readucerii terenului la starea iniţială. 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru 
pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B. nr. 
220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi 
sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1783834/1793853/11783/12905 2 a DEC 2JÎ0 
Către: MGA CONSTRUCT 

(Intrarea Cireşului nr.9, localitatea Dobroieşti, jud. Ilfov) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuia nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783834/17.10.2019 şî la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11783/18.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1793853/19.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12905/20.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe 
Drumul Nădlac nr.9, sector 1, Bucureşti”, conform C.U. nr. din 

, vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7,5mm, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă în carosabilul din Drumul Nădlac până la limita din dreapta a proprietăţii 
aflate la nr. 9. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor ari. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea. 
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autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

Q Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Si >OPA 



întocmit: 



17. DEC 2J1J 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcfia de Mediu 



Către; PROSPER GAZ SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă:PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785267/22.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11963/23.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1793182/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12860/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente 
pe strada Pericle Papahagi, pentru imobilul situat la nr.51-53, sector 3, Bucureşti”, conform 
C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Primăria Sector 3; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale (134m) se va executa din conducta existentă 
în carosabilul din str. Pericle Papahagi. Conducta proiectată va fi montată subteran de la 
punctul de racordare, prin proprietatea imobilului cu IE 210890 pe str. Pericle Papahagi 
până în dreptul corpului CI unde va avea CT 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

T. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit: 
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http://www pmb ro/înstitutii/primaria/directji/d'fectja mediu/ 3 vize_arborijn_consultare/avize_artoriJn_consultare.php , pe data de 
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Nr. 1789660/12485 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

UMU& 


Către: E-Distribuţie Muntenia SA 

(solicită ridicare exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 11789660/05.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12485/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa în Drumul Gura Făgetului nr.76-80, 
76A, sector 3, Bucureşti", conform C.U. din 04.06.2019, vă comunicăm 

următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Primăria Sectorului 3 ; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 208m (163m pe domeniul public), 
pornind din PT 5092 exitent pe terenul cu IE 227875 şi continuând prin trotuarul numerelor 
pare al Drumului Gura Făgetului, până la noile FDCP amplasate în incinta imobilului 
alimentat. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi, doar vegetaţie spontană. 

3! In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



POPA 


întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 



17. DEC. 


Red:AA/3ex-16.12.2019 - prezentat aviz a lost postai pe sita-ul FM B 

http://www.pmb. ro/tnstitulii/primaria/directii/directia_mediii/avize_art>oriJnjconsultare/avtze^arfcorijn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1789553,1798809//12496,13478//. 




Către: SC RO SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria 
Municipiului Bucureşti 

Strada Nicolae Titulescu nr. 121, bloc 2, scara 2, apartament 73, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1789553/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12496/06.11.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1798809/04.12.2019 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr. 13478/05.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Executare branşament apă potabilă şi realizarea unui 
racord de canalizare pentru imobilul din bulevardul Chişinău nr. 1, 

conform Certificat de Urbanism nr. , vă comunicăm 

următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, astfel: 

- branşament de apă potabilă în lungime de 9m, perpendicular pe imobil din 
conducta de apă potabilă, existentă în carosabilul Aleii Dobrina, prin trotuar, lângă 
parcare; 

- racord de canalizare în lungime de 3m, perpendicular pe imobil din reţeaua de 
canalizare localizată în parcarea Aleii Dobrina; 

b) s-a constatat că în proximitatea lucrării există arbori. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

__Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:_ 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m 
între branşamentul de apă potabilă şi racordul de canalizare şi axul fiecărui 
arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
_ sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
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radicular ai materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simom 



întocmit; 



17. DEC 2JÎJ 


RedLCJ73ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe siie-ul PMB 

http.//www. pmb.ro/instkutiî/primaria/direclii/directia_mediuyavi 2 e_arboriJn_ consullare/avize^ arboriJn consultare.php 
pe data de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1789558,1798816//12498,13477 II . 


Către: SC RO SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria 
Municipiului Bucureşti 

Strada Nicolae Titulescu nr. 121, bloc 2, scara 2, apartament 73, sector 1, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1789558/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12498/06.11.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1798616/04.12.2019 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr. 13477/05.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Executare branşament de apă potabilă şi realizare racord 
de canalizare pentru imobilul din bulevardul Chişinău nr 1, IE-228271-C1-U55”, 
conform Certificatului de Urbanism nr. , vă comunicăm 

următoarele:_ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 2. _ 

1. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, astfel: 

- branşament de apă potabilă în lungime de 9m, perpendicular pe imobil din 
conducta de apă potabilă, existentă în carosabilul Aleii Dobrina, prin trotuar, lângă 
parcare; 

- racord de canalizare în lungime de 3m, perpendicular pe imobil din reţeaua de 
canalizare localizată în parcarea Aleii Dobrina; 

b) s-a constatat că în proximitatea lucrării există arbori. _ 

2. In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

_ Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: _ 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m 
între branşamentul de apă potabilă şi racordul de canalizare şi axul fiecărui 
arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
_ sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
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radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbâ/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr,3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 


Simoni 




întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1790207/12547 2 a DEC D-' 

Către: SC AVI PROD GRUP 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1790207/06.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12547/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze pentru imobilul situat pe Strada Duetului nr.94, sector 1, Bucureşti", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis ADP sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de aprox.8,5 m, având ca 
punct de pornire conducta OL” 4 RP existentă pe str. Duetului. Branşamentul va fi pozat la 
limita din dreapta a proprietăţii situate pe str. Duetului nr.94 

b) în dreptul imobilului situat la numărul 94, spre limita din drepta se află o platbandă de 

_ aproximativ Im lăţime, cu iarba. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

d) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

e) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
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administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

f) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

i) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

j) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
S OPA 



Ipfnnmit* 

Exp- Ai îdru 



17. DEC. 2» 


Red:AA/3ex,’1312.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/direclii/directia_mediu/avize_arborijn consultare/avize_arborijn_consultare.php . pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1791899/12683 2 0. DEC. W 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1791899/12.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12683/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Neamului nr.56, sector 1, 
Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, pornind din conducta de gaxe 
naturale existentă în strada Abus. Branşamentul pentru imobilul situat pe str. Neamului nr. 
56 se va executa la 0,5m faţă de limita din stânga a proprietăţii pe latura cu str. Abus. 

b) pe traseul lucrării lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
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art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simoi *' ' — 




Exp. Anca Alexandru 


r 


1 7. DEC. a» 


Retf:AA./3eş-1612.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uî PMB 

http://www.pmb ro/înstitutii/primaria/directii/directia_mediij/aviz6_arbori _in_consultare/avîze_arbori _in_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1792145/12729 

Către :SC FAST PARKING SRL prin SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL 
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792145/13.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12729/14.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Ghizodanului nr. 1, 
sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament de apă va avea o lungime de 5m şi se va racorda la conducta 
publică de apă potabilă existentă pe str. Ghiozdanului. 

Racordul de canalizare va avea o lungime de 3m şi va fi legat la reţeaua publică de 
canalizare existentă pe str. Ghiozdanului. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". _ 
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d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii si Identităţii 

Naţionale. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 
Exp. Anca Ale. 



17.0EC.HH 


Red:AA73ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sîte-ul PMB 

http://www.pmb. ro/instilutii/primaria/directii/dîrectja_med’u/avize arbori in .consultare/avize arbori in consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1 792850/12798 2 a DEC 

Către: SC AVI PROD PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792850/14.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12798/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Neajlovului nr.44, sector 1, 
Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

l! în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 567R/1746369 din 16.07.2019 şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 1 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii nr 


2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de 11m, având ca punct de 
pornire conducta existentă pe str. Neajlovului. Branşamentul va fi pozat la Im faţă de limita 
din dreapta a proprietăţii situate la nr. 44. 

b) In dreptul imobilului situat pe str. Neajlovului nr.44, spre limita din dreapta se află un arbore 
bitulpinal în platbandă. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime 1.5m între conductă 
şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbâ/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit, h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie « 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Si 1PA 



fntocmit: 



17. DEC. Ut) 


Red:AA ,/3e*.-16.12,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http/Avww pmb.ro/instimtii/primana/directii/diectta med iu/a vize arbori in consu Ha re/avize arbori in consultare php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1792848/12799 l U. BtC ZJI3 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792848/14.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12799/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Caro! Knappe nr.94, sector 1, 
Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5,5mm, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă în carosabilul din strada Carol Knappe. Branşamentul aferent va fi 
montat la 0,5m faţă de limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 94, str. Carol Knappe. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor ari. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. _ 
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d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
S POPA 



întocmit: 




Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb jo/in5UtuUi/primaria/directit/directia_mediu/avize_aftoriJnjconsultare/avize_art>oriJnjconsullare php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


> 4 ^ 



Nr. 1792846/12800 ^ U OtL 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuta nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1792846/14.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr.12800/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cecilia Cuţescu Stork nr.15, 
sector 1, Bucureşti”, conform C.U. nr. din 30.08.2019, vă comunicăm 

următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 1 30.08.2019 şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă pe str. Cecilia Cuţescu Stork, până la limita de proprietate a imobilului 
situat pe str. Cecilia Cuţescu Stork nr.15. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

_autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-ft 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1792833/12805 î a ntu îs,! - : 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792833/14.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12805/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul sitaut pe str, Moldovei nr, 22, sector 1, 
Bucureşti", conform C.U. nr. î, vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. ji planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7,8m, având ca punct de pornire 
conducta de gaze naturale existentă pe str. Moldovei. Branşamentul aferent va fi montat la 
aproximativ 3m faţă de limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 22 pe str. Moldovei. 
bţ în apropiere, pe trotuarul numerelor pare există o platbandă cu vegetaţie. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

c) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon dacă este cazul). 

d) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

e) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

f) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

g) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

h) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

i) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simt " ' - 4 



întocmit: 
Exp. Ane 



17. DE&ÎJi 


Red AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

http://www, pmb.ro/institutii/primaria/direclii/directia_mediu/avize arbori in consultare/avize_arbon_m_consultare.php , pe dala de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direc(la de Mediu 

. J a DEC 2fi __ 

Nr. 1792828/12808 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792828/14.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12808/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bd. Oaspeţilor nr. 15, sector 1, 
Bucureşti", conform C.U. nr.232/11TEIDD/O/19810 din 06.06.2019, vă comunicăm următoarele: 


1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 232/1ITEIDD/O/19810 din 06.06.2019 şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. 15104/15.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, având ca punct de pornire conducta 
existentă în carosabilul din Bd. Oaspeţilor. Branşamentul PE100SDR11Dn32mm se va 
poza la 0,5m faţă de limita din dreapta a imobilului situat la nr. 15. 

b) Pe trotuarul numerelor impare precum şi în apropierea imobilului există platbandâ cu arbori 

_ şi vegetaţie _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5. lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



fntocmit: 

Exp " j 



17. DEC. 


Red :AA./3ex -16.12*2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1792827/12809 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792827/14.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12809/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Lipova nr. 18-20, sector 1, 
Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă pe str. Lipova. Branşamentul se va executa la aprox. 1 m faţă de limita 
din stânga a proprietăţii situate la nr. 18-20, str. Lipova. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". _ 
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d) Nerespectarea celor menţionate In prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1793211/12839 “H Util 

Către ; SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793211/15.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12839/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere conductă gaze naturale şi branşament pentru imobilul situat pe strada Ţărmului 
nr.17A, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 

T! în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriu tehnic; 

c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 130m (11 Om în domeniul privat şi 20m în 
domeniul public). Extinderea conductei de gaze naturale RP PE100 SDR11 Dn 90mm din 
RP PE 100 SDR11 Dn IlOmm existentă în trotuarul străzii Ţărmului la intersecţia cu strada 
Navigatorilor. Conducta proiectată va fi montată subteran de la punctul de racordare prin 
carosabilul străzii Ţărmului, drumul de acces cu IE 259950, drumul de acces cu IE 274095, 
prin proprietate particulară cu IE 274094 până în dreptul imobilului situat la nr. 17A pe 
strada Ţărmului. Branşamentul de gaze naturale se execută de la noua conductă de 
distribuşie proiectată. 

b) Pe strada Navigatorilor, pe partea din dreapta a străzii din sensul de mers str. Navigatorilor 

_ sper str. Ţărmului există vegetaţie spontană şi arbori. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) fn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 

[ rrevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

, n dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pă mântului sau altor materiale în jurul 
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 


k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. ___ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Si IPA 



întocmit: 

Exp. Ai dru 




Red: AA./3ex -16 12,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1793214/12841 




Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793214/15.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12841/16.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Lonea nr. 84, sector 1, 
Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă pe str. Lonea, branşamentul fiind pozat la limita din dreapta a proprietăţii 
situate la nr. 84. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

~Z. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 

_ stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". _ 
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d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



POPA 


întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 

â 



17. DEC. 1313 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1793217/12842 tJiv — 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793217/15.11.2019 şî la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12842/16.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe terenul cu IE248424 şi Drumul 
Lăpuş, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. din 04.06.2019, vă comunicăm 

următoarele: 

T In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. din 04.06.2019 şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. isă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de ADP sector 1; __ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere se va executa subteran, pe o lungime de 60m, având punctul de 
cuplare la intersecţia şos. Odăi continuând prin Drumul Lăpuş până la limita proprietăţii ce 
are adresa pe Şos. Odăi nr. 31-35, unde va avea cap terminal. 

b) Branşament PE100SDR11Dn32mm va avea lungimea de 3m şi va alimenta imobilul sus 
menţionat. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3! în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
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care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Exp. Anca Atexandru 





Red:AA73ex -16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1793221/12844 ^ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.6. cu nr. 1793221/15.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12844/16.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe strada 16 Februarie pentru imobilul 
situat Ia nr.8, sector 1, Bucureşti ", conform C.U. nr.363R1722111 din 04.06.2019, vă 
comunicăm următoarele: 


1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. 363R1722111 din 04.06.2019 şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. 13578/20.06.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 15.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime totală de 38m, astfel: Extinderea conductă 
de gaze naturale de la intersecţia străzii Sălăjeni cu str. 16 Februarie(30m) unde va fi 
punctul de cuplare. Branşamentul va avea lungimea de 8m şi va alimenta imobilul situat la 
nr.8 pe str. 16 Februarie. 

b) Pe trotuarul din dreptul imobilului situat la nr.8 există platbandă cu vegetaţie şi arbori. _ 

3. in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. Tn timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

_ răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. _ 
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e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 


k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Slmona’!“ 



întocmit: 

Exp. tandru 



17 . 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1793224/12845 




Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793224/15.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12845/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe str. Ocheanului nr.7, sector 1, 
Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale (13m lungime) se execută din conducta 
existentă pe str. Ocheanului. Conducta va fi montată subteran prin carosabilul str. 
Ocheanului de la punctul de racordare până în dreptul imobilului cu nr.7 unde va avea cap 
terminal 

b) branşamentul de gaze naturale (2m lungime) se va executa de la noua conductă de 
distribuţie până la limita din dreapta a proprietăţii. 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

2L în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
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care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 



17. DEC. IM 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



- — - ————— 

Nr. 1793205/12847 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793205/15.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12847/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Intrarea Solzilor nr. 2A, 
sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Branşamentul va fi racordat la conducta de gaze naturale existentă, montată aerian la 3m 
înălţime, care se află pe partea numerelor pare a străzii şi va fi pozat la 2m faţă de limita 
din dreapta a proprietăţii situate pe Intrarea Solzilor nr.2A. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 


Y. în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea. 
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autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit: 



Red:AAJ3ex.-16,12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-u! PMO 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1793192//12848//. 2 & DEC. Ul. 

Către: SC ELETRO TIRON - solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria 
Municipiului Bucureşti 

Strada Lacul Ursului nr. 50, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administrarea Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1793192/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12848/18.11.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a 
imobilului situat în Intrarea Cobiliţei nr. 3, sector 2", conform Certificatului de 
Urbanism nr. , vă comunicăm următoarele: 

T. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 370m, din PT 4437-PT 4 existent 
în trotuarul străzii Monumentului, pe un traseu ce străbate trotuarul imobilelor cu 
numere poştale pare al străzii Monumentului, trotuarul imobilelor cu numere poştale 
impare al străzii Precupeţii Vechi, cu subtraversarea străzii Ardeleni, apoi prin 
trotuarul imobilelor cu numere poştale impare al Intrării Cobiliţei; 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbuşti plantaţi. 

3! în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 
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a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit: 



17. DEC. IM 


Red:CJ./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 

http://www.pmb.ro/instjtutii7pnmaria/directji/djrectja_mediu/avize_arbori_in_consuttare/avize. arbori in consultare, php 
pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1793594 /12875 / * U ^ W 

Către: SC APA NOVA SA - prin 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793594/18.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12875/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe Intrarea Berbeci nr. 32, 
sector 1", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 


2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m branşament + 8m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul Intrării Berheci, 
perpendicular, până la aproximativ Im şi 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

3] în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
_ constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
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obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia sâ nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr 3 la HCGMB nr 220/19 04 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit b din Anexa 1 la H.C.G.M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitat e 1 a n deja_daţaemiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



17. DEC m 


Red PRV4ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site ul PMB 

httpv/www pmb.ro/institutii7primaria/directii/directia med ru/a vize arbori jn consultare/avize_arboriJn_consultare.php t pe data de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1793591 1 12876/ 




Către: SC APA NOVA SA - prin d-na 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


O 

O 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P M.B. cu nr. 1793591/18.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12876/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Execuţie branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Diaconu 
Coresi nr. 57, sector 1", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii nr 


2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m branşament + 6m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Diaconu Coresi, 
perpendicular, până la aproximativ 2,5m şi 4m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

y In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. _ 
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e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lît. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public Tn 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

0 Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art 4, lit. b din Anexa 1 la H C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic, 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



17.DEC.IB 


Red P R /4ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe silexul PMB 

http i l /www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consuUare/avize_art)oriJn_consuîtare,php „ pe data de .......... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 





Nr. 1793667/12881/ 

Către: DL 

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793667/18.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12881/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Negoiu nr. 51-51 A, sector 3", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 


2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m; 

b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. impare al str. Negoiu, prin 
trotuarul nr. impare al str. Negoiu, până la aproximativ limita din partea dreaptă a casei; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 


plantaţi. 

în urma 


3. 


în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
şi avizul/avizul de traseu emis de Administraţiei Domeniului Public sector 3. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


c) 


d) 

e) 



OR EX&QUTIV, 
ana ROPA 


Red:P.R 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


.122019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 



http 7 /www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_med[u/avize_art)orijn_consuttare/avize_arborijn_consultare.php , pe data de. 
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Nr. 1794942/13019 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

MDECZJi., 

Către: ELECTROCONS PROIECT SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794942/21.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13019/22.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa în str. Constantin Dobrogeanu 
Gherea jnr. 59A-61, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. din şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 491 (din care 485 pe domeniul 
public), având ca punct de pornire PT 2720 existent pe terenul imobilului cu nr. 78B, traseul 
porneşte prin trotuarul aferent numerelor impare al străzii Someşul Rece, prin trotuarul 
numerelor impare ale străzii Baru Mare, continuă prin trotuarul numerelor pare al străzii 
Constantin Dobrogeanu Gherea, stradă pe care o subtraversează din dreptul imobilului cu 
nr.70 până la imobilul ce urmează să fie alimentat cu energie electrică situat la nr. 59A-61 
str. Constantin Dobrogeanu Gherea. 

b) Pe trotuarul numerelor impare al străzii Someşul Rece există arbori plantaţi în alveole. In 
dreptul imobilului cu nr. 68 de pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea există un arbore 
în alveolă iar în dreptul imobilului ce urmează să fie alimentat se află două plantbande cu 

_ yegetaţie(iarbă) şi arbori. _ 

3. in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Tn timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şj 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă detonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 

f rentru respectarea condiţiilor din aviz. 

n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

I) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a Fost postat pe sile-ul PMB 

http://www.pnfib.ro/institutii/pnmaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize arbori Jn_consultare.php „ pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1799737/13545 ? 

Către: SC EMGAZ Construct SRL, str. Armeniş, nr.2, sectorul 3, Bucureşti 


Spre ştiinţă: ADP 2 - Şoseaua Electronicii nr.44, sectorul 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1799737/5.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13545/6.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Executarea lucrărilor de branşament de gaze naturale 
pentru imobilul situat pe Str. Amidonului, nr.10-12, sectorul 2, Bucureşti", conform 
Certificatului de urbanism nr. . *, vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. ‘ ‘ * şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sectorul 2. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, în trotuar şi carosabil, pe o 
lungime de 9 m având ca punct de legătură reţeaua existentă în carosabilul din 
Strada Amidonului, în dreptul imobilului cu nr.11, până la limita din dreapta a 
imobilului cu nr.10-12, în trotuar, ca punct final; 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

_ arbori/arbuşti plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări aieproiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
_conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
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protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUTIV 



întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 



17. DEC. 2311 


Red: A.N../4ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www. pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_medi u/avize_arboriJn^consultare/avize_arboriJn_consultare.php , 
la data de.. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1800607/13603 

Către: SC ROOA Rezidenţia SRL, Bulevardul Ion MIHALACHE, nr. 41-43, sectorul 1 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1 



O 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1800607/9.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr.13603/10.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Branşament electric subteran pentru imobilul situat în 
şoseaua Bucureşti-Târgovişte, nr. 26, sectorul 1, conform Certificatului de urbanism 
cu nr. ^ 1 vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificatului de urbanism cu nr. “ ' j şj planuri 

anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării r r emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul de traseu emis de ADP sectorul 1. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de totală de 54 m, dintre care 26 m 
pe domeniul public, având ca punct de manşonare reţeaua de distribuţie a energiei 
electrice existentă pe strada Dirijorului, până la limita din stânga a imobilului de la 
nr. 26, pe latura din strada Dirijorului, ca punct final. 

b) lucrarea se va executa pe trotuar, unde în dreptul imobilului de la nr. 26 există o 
platbandă de aliniament de aproximativ 60 cm lăţime şi în dreptul numerelor pare 
unde se va executa branşamentul există încă două platbande similare, cu 

_ dimensiunea de aproximativ 60 cm şi vegetaţie spontană. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 

_sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
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lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea 
ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


Simo 'A 

DIRE IV 



întocmit: 


Alexandru NICOLAE 
Expert 




Red: A.N,/4ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a iost postat pe site-ul PMB 

http://www. pmb.ro/institutii/prima ria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arborijn_consultarţ.ph0£Q. 
Ja data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1800486/13605 ^ ^ 

Către: SC Electro Tiron SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: domnului ’ 

ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1 



Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 180486/9.12.2019 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr. 13605/10.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branşament electric subteran pentru imobilul 
situat pe Str. Petru MAIOR, nr. 17-19, sectorul 1, Bucureşti", conform Certificatului 
de urbanism nr,« , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. * " “ ‘ 1 şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. “ ' emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

eţ aviz de traseu emis de ADP 1. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, în trotuar şi carosabil, pe o 
lungime de aproximativ 15 m, dintre care 3 m pe domeniul public. Branşamentul va 
fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 17-19. 

Manşonarea la reţeaua existentă în strada Petru MAIOR, se va realiza la stâlpul de 
joasă tensiune aflat la limita de proprietate a imobilelor cu nr. 14 şi 16. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

_ arbori/arbuşti plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



întocmit: 


Alexandru NICOLAE 
Expert 



Red: A.N ./4 ex.'16-12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arborijn_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , 


la data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1801105/1364& 

Către: E-Distribuţie Muntenia, Bulevardul Mircea VODĂ, nr. 30, sectorul 3 


Spre ştiinţă: domnului ", str. Dr. Haralambie BOTESCU, nr. 12, 

sectorul 5 

Administraţia străzilor - Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorul 1 
ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1801588/10.12.2019 
Şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13642/11.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Amenajare branşament electric subteran pentru imobilul 
situat pe Drumul Vârful Berivoiu! Mare, nr. 76 J, sectorul 1, Bucureşti", conform 
Certificatului de urbanism nr. *~*“‘*'*- vă comunicăm 

următoarele: __ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. 4 ‘3 şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. * ~ emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. __ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 12 m 
având ca punct de manşonare reţeaua existentă din Drumul Vârful Berivoiul Mare. 
Branşamentul se va realiza în dreptul imobilului cu număr impar către str. Piscul 
RUSULUI, până la limita din stânga a imobilului cu nr. 76 J. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

_ arbori/arbuşti plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 


I ***** I I 
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celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


Simona-Mariana POPA 



întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 


17. DEC 2£ : 




Red: A.N../6 ex.-16.12,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , 
la data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcjia de Mediu 



Nr. 1801588/13645 ^ &■) 

Către: SC Best Electroproiect SRL, prin domnul i • — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorul 1 
ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1801588/10.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13645/11.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branşament electric subteran pentru imobilul 
situat pe Str. Cornăţel, nr. 13, sectorul 1, Bucureşti”, conform Certificatului de 
urbanism nr. " 1. _ L-, _ >, vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţi* deousă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP 1. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, în trotuar şi carosabil, pe o 
lungime de 8 m având ca punct de manşonare reţeaua existentă în trotuarul din 
strada Cornăţel, în dreptul imobilului cu nr. 16, până la limita din stânga a imobilului 
cu nr. 13. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

_ arbori/arbuşti plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUTIV 



întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 

17. OK» 

Red: A.N../5 ex.~16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uî PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.php , 
la data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1801588/13646 




Către: E-Distribuţie Muntenia pentru SC Geral SF Invest SRL - solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: domnului < 

ADP 2, Şoseaua Electronicii, nr.44, sectorul 2 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1801589/10.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13646/11.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branşament electric subteran pentru imobilul 
situat pe Str. Sachelarie Visarion, nr. 55, sectorul 2, Bucureşti", conform 
Certificatului de urbanism nr. ' ' ’ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. * emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de ADP2. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de 25 m 
având ca punct de manşonare reţeaua existentă în trotuarul din strada Sachelarie 
Visarion, în dreptul imobilului cu nr. 51, până la limita din stânga a imobilului cu nr. 
55. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

_ arbori/arbuşti plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 

_ infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUTIV 



întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 



17.0ECÎ3Î3 


Red: A.N../4 exxl 6,12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/p(imaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php . 

la data de. 




Bd Regina Elisabeta nr 47 cod poştal 050013. sector 5 Bucureşti, România 


















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr 1801591/13647 ® W. — 

Către: E-Distribuţie Muntenia, Bulevardul Mircea VODĂ, nr. 30, sectorul 3 — solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: domnului • 

ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1 


In urma solicitării dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1801591/10.12.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 13647/11.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Racordare la reţeaua electrică a locului de consum din Str. Mitropolit 
VARLAAM, nr.13, sectorul 1, Bucureşti”, în conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 

vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. ’ ' ~ şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP1. ___ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de aproximativ 4 m pe domeniul 
public, la limita din dreapta a imobilului cu nr. 13. Lungimea totală a cablului va fi de 
aproximativ 16 m. 

Manşonarea se va realiza din stâlpul de joasă tensiune aflat în dreptul imobilului cu nr. 15. 

b) lucrarea se va executa în trotuar; 

c) în dreptul imobilului situat pe Str. Mitropolit VARLAAM, nr.13, s-a constatat existenţa unui 
arbore aflat într-o platbandă de aliniament (aproximativ 60 cm lăţime), în care se mai află şi 

_ vegetaţie spontană pe trotuar, la aproximativ 3,5 m de limita din dreapta a imobilului. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între 
conductă şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

dţ în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă detonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


Simona-Mariana POPA 
DIRECTOR,EXECUTIV 





întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 

17. DEC, 231) 

Red’ A.N74 ex.-16.10,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmbTo/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.php . 
la data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1801980/13689 


2 f* DEC'® 


Către: SC Global Invest Consult Management SRL, Sos. Pipera Tunari, nr. 2/11 bis, 
Voluntari, jud. Ilfov 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr.1, sectorul 1 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1801980/11.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13689/12.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branşament apă pentru incendiu, refacerea 
racordului de canalizare existent şi realizarea unui racord nou pentru imobilul situat 
pe Str. Petru RAREŞ, nr. 12, sectorul 1, Bucureşti", conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: _'_ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament pentru alimentarea instalaţiei de stingere a incendiilor se 
va executa subteran, în trotuar şi carosabil, pe o lungime de aproximativ 5 m. 
Branşamentul va fi pozat pe str, Petru RAREŞ, în dreptul imobilului cu nr. 12. 
Racordul de canalizare existent la imobilul cu nr. 12, cu o lungime de 7 m, va fi 
înlocuit cu unul similar. Lucrarea se va executa în subteran, în trotuar şi carosabil 
va fi pozată pe str. Petru RAREŞ, în dreptul imobilului cu nr. 12; 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

_ arbori/arbuşti plantaţi. __ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 

_ infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


Simona-Mariana POPA 
D :utiv 



întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 



Red: A.N../5 ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http;//www. pmb.ro/institutii/prirnaria/dire ctii/directia_rnediu/avize_arbori_in„consultare/avize_arbori_in_consulta re.php „ 

la data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1778923,1795507//11207,13098//..... 2 . 4 . 2J20 

Către: ..- . - solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria 

Municipiului Bucureşti 
Strada Magnoliei nr. 57-57A 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2 , Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1778923/02.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11207/03.10.2019, completată cu 
documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1795507/25.11.2019 şi 
la Direcţia de Mediu cu nr. 13098/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării „Branşament electric pentru imobilul situat în strada 
Magnoliei nr. 57-57A, sector 2", conform Certificatului de Urbanism nr. 

_ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 35m, din nişa generală a blocului 
15, scara 1 până la imobilul nr. 57-57A din strada Magnoliei; 

b) s-a constatat că lucrarea se execută pe un traseu care străbate spaţiul verde al 

_ blocului 15, scara 1 , în care există vegetaţie şi arbori. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

_ Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: _ 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
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manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnîco-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
si pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaleta re material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


O 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Red C 73ex -17 12 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http .Twww pmb rofinstilutiVprimaria/directii/dir6ctia_ mediu/avize, arbori in consultare/avize arbori in .consuttare.php 
pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1782771/1796220/11655/13158 
Către : 


2 4. DEC 23X0 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1782771/15.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11655/16.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1796220/26.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13158/27.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. I.D. Mendeleev nr. 33, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. 

, vă comunicăm următoarele: 

T în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 50m, din PT1624 existent în 
lateralul imobilului situat la nr. 34 pe str. I.D. Mendeleev, continuă prin trotuarul numerelor 
pare, carosabil şi trotuarul numerelor impare, până în dreptul proprietăţii ce urmează să fie 
branşat de la nr. 33, la limita din dreapta a acesteia. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 

_care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

0 Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Stoic “ ’ ~~PA 



întocmit: 
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Red: AA./3ex.-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1788328/1802755/12328/13747 2 4, DEC. 2313 

Către: 

(solicită ridicarea exemplarului ae la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788328/31.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12328/01.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1802755/12.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13747/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branşament electric subteran pentru imobilul din 
strada Fabrica de Cărămidă nr. 5D, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. 

, vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; __ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 25m, având ca punct de pornire stâlpul 
de joasă tensiune existent pe trotuarul numerelor pare a străzii Fabrica de Cărămidă, 
continuă prin carosabil şi până la nou BMPT amplasat la limita de proprietate situată la 
numărul poştal 5D. 

b) în proximitatea lucrărilor există vegetaţie precum şi arbori. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Imîntre cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

_ răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. _ 
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e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



20.DEC.2Ja 


Red:AA/3ex,-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sHe-uî PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1788995/1798897/12443/13474 




Către:domnul _ u pentru SC LUXTEN UGHTING 

pentru SC t-UistrtDu^ Muntenia sh 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788995/04.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12443/05.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1798897/04.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13474/05.12.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branşament electric pentru imobilul situat în strada 
Dărmăneşti nr. 6, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. din 

13.08.2019, vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. din şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, având ca punct de pornire trotuarul numerelor numerelor 
impare, din stâlpul de beton LEA JT, continuă prin carosabil şi trotuarul numerelor pare 
până la limita din dreapta a proprietăţii situate pe str. Dărmăneşti nr. 6. 

bj Pe ambele tr o tuare ale străzii Dărmă ne şti există platbande de aprox. Im lăţi me şi a rbori. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 

DiRECTo&'&mcym : 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1790098/12560/. iLW* ^ 

Către: M&D CONS INVESTIŢII - solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria 

Municipiului Bucureşti 

Şoseaua Giurgiu nr. 48, Jilava, judeţul Ilfov 

Spre ştiinţă: 

Administraţia Străzilor 

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti 

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1790098/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12560/07.11.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a 
imobilului din Splaiul Independenţei nr. 319H", conform Certificatului de Urbanism 
nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. şj planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avize de traseu emise de Administraţia Străzilor şi Administraţia Domeniului Public 

_ şi Dezvoltare Urbană Sector 6. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1700m şi constă într-un racord 
subteran de medie tensiune, între staţia de transformare 110/10 kv Cotroceni şi noul 
punct de conexiune PC SEMA, traseul lucrării fiind următorul: 

-prin curtea UO Bucureştii Vechi, cu traversarea străzii Economu Cezărescu, apoi prin 
trotuarul imobilelor cu numere poştale pare a acestei străzii, prin trotuarul imobilelor cu 
numere poştale pare al străzii Mioriţa, apoi pe strada Economu Atanase Stoicescu, prin 
trotuarul imobilelor cu numere poştale impare, pe Splaiul Independenţei, sensul spre 
Centru, până la imobilul în cauză. 

b) s-a constatat că lucrarea se execută pe un traseu care străbate trotuarele străzilor 

menţionate mai sus, care au plantaţii de aliniament stradal, iar pe Splaiul Independenţei 
există spaţiu verde aferent imobilelor. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 
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a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între 
cablul electric si axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, 
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de 
amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual 
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul 
radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri 
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor 
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin 
manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, 
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii 
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1790630/1802583/12602/13728 ^ ^ ^ 2310 

Către: R&D QUAUTYINSTAL GAZ SRL 
(Str. Olimpului nr. 49A, sector 3, Bucureşti) 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura PMB 

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


































prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ _ _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Red:AA./3ex.-20 12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB r y ■> 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



--fK 


Nr. 1791103/12655/. 2-4,-DEQ 2Jiî 


Către: LMM ADVISORY CONSULTING SRL 

Strada Tohani nr. 2, bloc 33, scara 3, apartament 111, sector 4, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1791103/11.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12655/12.11.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de apă potabilă pentru 
imobilul situat pe strada Vasile Lascăr nr. 202, sector 2", conform Certificatului de 
Urbanism nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare. _ 

Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m pe strada Badea Cârţan 
aferent imobilului nr. 5-5A, perpendicular pe imobilul nr. 202 din strada Vasile 
Lascăr; 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
_ arbori/arbuşti plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

__ Condiţionat de respec _ţg£gg_yni} gtoarelor condiţii: _ 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 

_pastile, alveole, etc.) 
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c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaleta re material 
dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



Fi ed:C I /3ex -17 12,2019 - prezentul aviz a fost postat pe siîe-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1791111/12656/. V*' ^ ^ 

Către: LMM ADVISORY CONSULTING SRL 

Strada Tohani nr. 2, bloc 33, scara 3, apartament 111, sector 4, Bucureşti 


Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2 
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1791111/11.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12656/12.11.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de apă potabilă pentru 
imobilul situat pe strada Vasile Lascăr nr. 202, sector 2”, conform Certificatului de 
Urbanism nr. _ , vă comunicăm următoarele: 

1- în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m pe strada Badea Cârţan, 
perpendicular pe imobilul nr. 202 din strada Vasile Lascăr; 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

_ arbori/arbuşti plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

_ _ Condiţionat de respecţ grg^urml ţoarelor condiţii: _ 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
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calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 

domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaleta re material 
dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 



na POPA 


întocmit: 



Red:C.IJ3ex.-17 12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1791590/12688/, 


ş4_- wr.,na 


Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de la 
registratura Primăria Municipiului Bucureşti 
Strada Bascov nr. 8-12, sector 5, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală 
Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 

1791590/12.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12688/13.11.2019, prin care solicitaţi 

avizul de specialitate privind executarea lucrării „Branşament gaze naturale pentru 

imobilul din strada Scumpiei nr. 4, sector 4", conform Certificatului de Urbanism nr. 
_ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificatul de Urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Primăria sector 4; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, perpendicular pe imobil din reţeaua 
aflată în carosabilul străzii Scumpiei, cu subtraversarea parţială a carosabilului şi a 
trotuarului, la distanţa de 0,5m faţă de imobilul nr. 2; 

b) s-a constatat că în proximitatea lucrării se află un arbore. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

_ Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: _ 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m 
între branşamentul de gaze natural şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului 
lucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 Refele edilitare subterane. Condiţii 
de amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa 
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă 
sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va 
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea 
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea 
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile._ 
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e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 

constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi 
avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor 
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării 
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



Rad C I73ex -17 12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sise-ut 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1793163/12851/. 03 

Către: Faveo Consulting - solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria 
Municipiului Bucureşti 

Prelungirea Ghencea nr. 25, camera 8 şi 10, sector 6, Bucureşti 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1793163/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12851/18.11.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere conductă şi branşament 
gaze naturale pe strada Drumul Valea Cricovului nr. 137, sector 6", conform 
Certificatului de Urbanism nr , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) Certificat de Urbanism nr şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 77,5m (70m extindere şi 7,5m 
branşament), pornind din PC aflat în vecinătatea imobilului nr. 116-120, prin 
carosabilul Drumului Valea Cricovului si pe proprietăţile IE 203557, IE 200996, IE 
200993, IE 209918, IE 209907, IE 203216 până la imobilul nr. 137. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbuşti plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 


Bd. Regina EJisabeta nr 47 f cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


fy 


Tel: 021.305.5500 

IlRl 

V 


http://www.pmb.ro 

l V5/ 

UKAS 



umi.hwh 

001 

























"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



RedCl/3ex 17 12,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PN B 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 

Nr. 1793582/12877 2TUEC ZJZ'7 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793582/18.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12877/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe strada Ziduri între Vii, sector 2, 
Bucureşti”, conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Plan de coordonare reţele edilitare 

d) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) avizul favorabil emis de ADP sector 2; ___ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 114m, 
pornind din conducta existentă în carosabilul străzii Ziduri între Vii intersecţie cu Intrarea 
Ceptura şi continuând pe strada Ziduri între Vii până la imobilul situat la nr. 55. 
Branşamentul va avea aprox.2m şi se va cupla la noua conductă proiectată 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării există vegetaţie spontană. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) in situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

_ nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, | 
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autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură {tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simo " ' 



întocmit . 

Exp Anca * ‘ *ru 



20.DEC.2B 


Red:AA./3ex.4 9-12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1793796 /12903 / 24. DEC 2JZJ 

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3 

Spre ştiinţă: 

• Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

• PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii 
Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793796/19.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12903/20.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Calea Văcăreşti şi str. 
Povestei nr. 10, sector 4", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

g) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 750m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Căii Văcăreşti, pe partea 
imobilelor cu nr. impare, continuă prin carosabilul Căii Văcăreşti, apoi prin str. Povestei 
(drum de pământ), până la aproximativ 55m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din Calea Văcăreşti 
şi vegetaţiei spontane din vecinătatea str. Povestei. 

& în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
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materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic. se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr 3 la HCGMB nr. 220/19 04 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul avi z are termen de valabi litat e 1 an de la data emi terii.__ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



1 a DEC. u 


Red: P.R V5ex. -17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://Www.pmb.ro/institutti/primaria/directii/directia_mediuyavize_art)oriJn_consultare/avtze_art)Ori_in_consultare.php . pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1794013 /12904 / 2 4. DEQ Z3Z0 

Către: SC GINICON SRL - Str. Modestiei nr. 62, sector 1 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794013/19.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12904/20.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe şos. Sălaj 
(subtraversare) şi pe terenul cu IE 200233, str. Pucheni nr. 105 D, sector 5", conform C.U. 
nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţi a Străzilor. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 89m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în şos. Sălaj, prin terenul cu IE 200233 
(drum de pământ), până la aproximativ Im faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. __'__ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOi 
Simona 


Red P.R./4ex.-17.ţ 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


intui aviz a fost postat pe site-ul PMB 



httpi/Zwww. pmb.ro/instilutii/primari a/dîrectii/directia_mediuVavi 2 e_art) 0 fiJn_consuItare/avize_arbori_in_cons uftareph p r pe data de „AviQ- 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1 794048/12906 24. DEC 2310 

Către: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 

Spre ştiinţă: -Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 
-ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 



O 








Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794048/19.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12906/20.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Oteşani nr.3, sector 2, 
Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti; 

g) avizul de traseuemis de ADP sector 2; _ ' _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.10.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 59*£vând ca punct de pornire PT822 
existent subteran adiacent blocului de locuinţe nr.20 de pe str. Maşina de Pâine t traseul 
continuă prin trotuarul numerelor pare, subtraversează Str. Maşina de Pâin<? în dreptul 
intersecţiei cu strada Oteşani şi continuă prin trotuarul numerelor impare până la noul 
FDCP care se va amplasa în incinta imobilului cu nr. 3 ce urmează să fie branşat. 

b) în faţa blocului nr. 20 situat pe strada Maşina de Pâine există o gradină cu arbori şi 

_ vegetaţie. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 

_materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Red:AAJ3ex.-19.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 


20. DEC. 2311 


http://www. pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize arbori in^_consultare/avîze_arbori_in_ consultare, php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1794426/12945/ U ZdiJ 

Către: SC APA NOVA SA - prin d-na 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794426/20.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12945/21.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Execuţie racord de canalizare ia imobilul din str. Ing. Nicolae Teodorescu nr. 29, sector 6", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şj planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz emis de ADPDU sector 6; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Ing. Nicolae Teodorescu, 
perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

_ răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. _ 
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e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr, 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz a re termen de valabilitate 1 an de la data emite rii-__ 



DIRECTORMXECUTIV, 

Simona-H&i&P&PA 



întocmit 

Exp. Roxana PARASCA 



20. DEC. 231] 


Red:P.R./4ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www,pmb.ro/înstitutii/primaria/cfirectii/directia_mediu/avize_arboriJn^consultare/avize_arbohJn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1794513/12946 24. DEC'ifc 

Citre: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794513/20.11.2019 şi la Direcţia de 

Mediu cu nr. 12946/21.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 

„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada George Călinescu nr.55, 

sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 

1 . In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.10.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă în strada George Călinescu, noul branşament va fi pozat la limita din 
stânga a proprietăţii situate la nr. 55. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbusti 
plantaţi. 

3- fn urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

_autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz este valabil numai însotit de avizul Ministerului Culturii si Identităţii 

Naţionale. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Slmona-Mariana POPA 



întocmit: 

Exp. A i dru 



20.0EC.2M 


Red:AA73ex.-19.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize arbori_in_consultare/avize_ arborijn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1794696/13014/ 2 4, DEL iJi-l 

Către: SC APA NOVA SA - prin d-na 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr 1794696/21.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13014/22.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Execuţie racord de canalizare la imobilul situat pe str. Jimbolia nr. 64, sector 1", conform 
C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Jimbolia, perpendicular, 
până la aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 6591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată usc a rea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, ve ţi avea 
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obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului In perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19 04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art, 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul a viz are termen de valabilitat e 1 an de la data emiteri i._ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simt °A 



întocmit: 


Exp. Roxana PARASCA 



2 o. dec. m 


Red P R*/4ex -17 12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1794821/13015 24. DEC 2320 

Către: BEST ELECTRIC EXPECTATION SRL 
(Str. Grigore Ion nr.4, sector 3, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794821/21.11.2019 şi la Direcţia de 

Mediu cu nr. 13015/22.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 

„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Bucegi nr.19, sector 1, 

Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de ADP sector 1; __ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere a reţelei de energie electrică de aprox.250 m, din PTS 1012 existent 
subteran adiacent blocului nr.403 cu adresa poştală în Calea Griviţei, străbate spaţiul verde 
aferent blocului, continuă prin aleea aferentă blocului menţionat, continuă prin trotuarul 
numerelor impare al străzii Bucegi până la noul FDCP care va fi amplasat în incinta 
imobilului situat la nr.19 pe str. Bucegi. 

b) Lucrarea se execută pe un traseu care străbate spaţiul verde aferent blocului 403, în 
acesta aflându-se vegetaţie şi arbori. De asemenea pe trotuarul numerelor impare al străzii 

_ Bucegi există arbori şi vegetaţie în alveole. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

_trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 


d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _._ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
S/mo " ' -*1 




întocmit: 


Red:AA/3ex -20 12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1794943 /13018 / 24. DEC 2010 

Căfre; SC ELECTROCONS PROIECT SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794943/21.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13018/22.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilelor situate pe str. Blândeşti nr. 36, bl. 1 şi 
str. Gheorghe Condurache nr. 43A, bl. 2, sector 4", conform C.U. 
nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti, 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 524m; 

b) lucrarea se va executa din PTZ 2034 existent pe str. Runcu, subtraversează str. Runcu, 
continuă prin trotuarul nr. pare al str. Runcu, prin trotuarul nr. impare al str. Căp. Eremia 
Popescu, subtraversează str. Blândeşti, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Blândeşti, 
până la aproximativ Im faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 

d) _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art 4, lit b din Anexa 1 la H.C G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul a vi z are termen de valab ilit ate 1 an de la data emiterii. __ 



2 0, DEC. 


Rod: P. R./4ex-18.12.201 i - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http.'/www pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_afbon_n consultare php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1795006/13020/ 


u nFUii'i 


Către: SC Best Electroproiect S.R.L. - pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA - solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795006/21.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13020/22.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentarea cu energie electrică prin branşament pentru imobilul din str. Măgura Vulturului 

nr. 32, sector 2”, conform C.U. nr. __ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m; 

b) lucrarea se va executa din stâlpul existent în str. Măgura Vulturului nr. 34, prin trotuarul nr. 
pare al str. Măgura Vulturului, până la aproximativ 5,5m faţă de limita din partea stângă a 
proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. 


în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
l aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Exp. Roxana-PARASCA 


Red P.R^fcx.-Tri2:20l9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http^/www.pmb ro/înstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_art30riJn_consultare/avize_art)oriJn_consuttafB.php p pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1794998/13021 2 4. DEC ZJii 

Către : E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



o 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794998/21.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13021/22.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament electric subteran pentru imobilul situat în str. Prahova nr.7A, sector 1, 
Bucureşti”, conform C.U. nr.. vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr.' şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15m, având ca punct de pornire PTZ 
1346, subtraversează strada Prahova , continuă prin trotuarul numerelor impare până la 
noul FDCP situat la limita din stânga a imobilului de la numărul 7A, str. Prahova. 

b) Pe trotuarul numerelor pare, în apropierea PTZ 1346 se află o platbandă de aprox. Im 
lăţime în care există arbori. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 




























constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi , 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.___i 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 

J 1 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1 795310/13047 i 4. DEQ 23i0 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795310/22.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13047/25.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Salva nr.81, sector 1, 
Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

"î* In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sectari; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, având ca punct de pornire conducta 
de gaze naturale existentă în strada Salva. Branşamentul va fi pozat la limita din dreapta a 
proprietăţii alfate ia nr. 81. 

b) Pe trotuarul din dreptul imobilului situat la nr.81 se află o platbandâ cu vegetaţie precum şi 

_ un arbore în proximitatea imobilului la limita din dreapta a acestuia. _ 

3.In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
_ constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea , 
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obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (ptatbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Nomelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Nomele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are temen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-'Mariana POPA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1795313/13048/ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795313/22.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13048/25.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Temişana nr. 17, sector 1", 
conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C U. nr şj planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii nr _._ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Temişana, perpendicular, 
până la aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi si arbori/arbusti 

_ plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


MRECT-mmcum 

Simoa*&$ari?n&POPA 

~ O 



întocmit: 

Exp. Rpxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1795779 /13092 (1788323/12329) / 24. DEC. 231-3 


Către: Di -prin di 

registratura PMB 


- solicită ridicarea exemplarului de la 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788323/31.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 12329/01.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1795779/25.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13092/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Gen. 
Mihail Cerchez nr. 5, sector 4", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de DGL sector 4. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m; 

b) lucrarea se va executa din stâlpul existent în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 7 de pe 
str. Gen. Mihail Cerchez, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 

_ verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. _ 
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d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simona-Mariana POPA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1795722/13093 2 4, DEC 2J20 

Către: SC EURO GAZ CONSTRUCT SRL 
(Str. Abuş nr. 20, sectorul 1, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795722/25.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13093/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Colecţiei nr. 12A, sector 1, 
Bucureşti", conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă în carosabilul străzii Colecţiei şi continuând până la limita imobilului 
situat la nr. 12A de pe strada Colecţiei 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbusti 
plantaţi. 

3! în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". _ 
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d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Si r " • ~DPA 



întocmit: 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1795684/13096/ 


TTÎIEUm 


Către: SC APA NOVA SA - prin d-na 

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et 6-9, sector 2 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795684/25.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13096/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Redea nr. 47, sector 1", conform C.U. 
nr * , vă comunicăm următoarele: 


1 . 


In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. si planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clas ea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Redea, perpendicular, 
până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi si arbori/arbusti 
plantaţi. 


3. 


a) 

b) 


In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

_Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


c) 


în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor, 
în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

* n baz^s«H£ţuiaviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Preasffturăflgfece termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 


Red:P.R./4ex.-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 2 Q, QCp 

http://www.pmb ra/instHutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_art>oriJn_consultare.php „ pe data de.. „ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


- - . - . 

Nr. 1795678,1799425 1 13097,13551 / 

Către: SC APA NOVA SA prin d-na — solicită ridicarea exemplarului de la 

registratura PMB 

Spre ştiinţă: 

• Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 

• Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795678/25.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13097/26.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1799425/05.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13551/06.12.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „înlocuire reţea publică de apă potabilă pe 
str. Lămăşeni, sector 6", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor; 

g) aviz emis de ADPDU sector 6; 


2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 336m; 

b) lucrarea se va executa în carosabilul str. Lămăşeni, tronson cuprins între str. Stupea şi str. 
Orşova; 

c) se execută 29 de branşamente noi, 2 hidranţi de incendiu; 

d) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

2L în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

_ nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
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autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. __ 



DIRECTOR EXECUTIV, 
POPA 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



2 0, DEC 232) 


2 0. DEC 2J23 


Red P R 75ex-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http i/www pmb.ro/institutiiypnmaria/directii/djrectia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbonJn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1795805 /13099 (1783063/11678) / 2 A. DEQ ZJ20 

Către: D-na 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783063/15.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11678/16.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1795805/25.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13099/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe 
str. Ciobănaşului nr. 14, sector 2", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. __ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 14m (lOm stâlp + 4m trotuar); 

b) lucrarea se va executa din stâlpul existent în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 16 din 
str. Ciobănaşului, prin trotuarul nr. pare al str. Ciobănaşului, până la aproximativ 2m faţă de 
limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

plantaţi. _'_'_ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui_aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul as^*Hfe%rmen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



întocmit: 



http:tfwww. pmb.ro/institutii/primaria/direclii/dlrBctia_mediu/avize_arbori Jn_con$ultare/avize_arboriJn_consuttare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1795816/13100 (1783214/11734) / DEC. MW 
Către: Dl. 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783214/16.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11734/17.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P M B cu nr 
1795816/25.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13100/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Branşament electric în vederea alimentării cu energie 
electrică a imobilului situat pe str. Duioşiei nr. 30, sector 1", conform C.U. nr. 

, vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. si planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m; 

b) lucrarea se va executa din stâlpul existent în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 32 din 
str. Duioşiei, prin trotuarul nr. pare al str. Duioşiei, până la limita din partea stângă a 
proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im—1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

_d) în ca zul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
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răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie * 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material endrologic. 

k) Prezen t ul aviz are te r men de valab ili tate 1 an de l a data emiter ii.__ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Simon 



întocmit 

Exp. Roxana PARASCA 



2 0, DEC. Î315 


Red: P. R Mex.-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pa site-ul PMB 

http://www.pmb. ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avîze_arborijn_consultare/avize_arborijn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


Nr. 1796295,1802561 /13137,13729 (1768034/9829) / 24, DEC U- 


Către: SC APA NOVA SA — prin d-na / dl. — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public 

Intrarea Odobeştinr. 5-7, sector 3 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768034/29.08.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 9829/30.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1796295/26.11.2019, 1802561/12.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13137/27.11.2019, 
13729/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere 
reţea publică de canalizare pluvială şi optimizare reţea publică de canalizare unitară pe 
str. Peneş Curcanul (între nr. 8C şi şos. Mihai Bravu) şi aleea dintre str. Moţilor şi str. Peneş 
Curcanul, sector 3”, conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

f) aviz de traseu emis de PS 3. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 01.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 130m canalizare unitară + 234m 
canalizare pluvială; 

b) lucrarea se va executa în carosabilul str. Peneş Curcanul între imobilul cu nr. 8C şi şos. 
Mihai Bravu şi pe aleea dintre str. Moţilor şi str. Peneş Curcanul; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi si arbori/arbusti 
plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 

_nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
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autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
ari 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, _ 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Sin - • ~~>PA 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



2 (X DEC 7. Voi 


Red: P. R,/4ex.-19.12.2019 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB 

http /Avww.pmb ro/in$titutii/primaria/directii/directia_mediu/avize^ arbori in consultare/avize_arboriJn_consultare.php t pe data de 



8d. Regina Sisataîftii nr 47. cod poştal 050013, sector i§ucureşti. România 










PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1795891 /13154/ M UtU iJw 

Către: SC APA NOVA SA - Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos Electronicii nr. 44, sector 2 


O 



Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795891/26.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13154/27.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Executare branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Olimpiadei nr. 21, 
secto r 2”, co nform C.U. nr. _, vă comun icăm următoarele: _ 

1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. __,_ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Olimpiadei, perpendicular, 
până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _'_’__ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECT 
Simon , 





întocmit 
Exp. Roxana PARASCA 

r _ i 


Red;P.R74âk,-2tf n rî*tff9' :; prezenlul aviz a fosl postat pe site-ul PMB 2 

http:/^vww.pmb.ra/institutii/primaria/directii/directia_niediu/avize_art>oriJn_consultarB/avize_art)oriJn_consultare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 






Nr. 1796094/13156 

Către: SC GINICON SRL 

Str. Modestiei nr. 62, sector 1 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796094/26.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13156/27.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Extindere conductă de gaze naturale şi branşament pe aleea de acces aferentă blocului 
nr.4 pe strada Jiului, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. , vă 

comunicăm următoarele: 

T In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 ; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de extindere conductă de gaze naturale (25m) se executa din conducta existentă 
pe aleea aferentă blocului nr.56 unde are punctul de conexiune. Conducta va fi montată 
subteran pe aleea de acces aferentă blocului 4 situat pe str. Jiului, până în dreptul 
imobilului cu adresa poştală strada Jiului nr.2C. Branşamentul de gaze proiectat va avea 
6m şi va racorda imobilul situat pe strada Jiului nr.2C. 

b) Pe traseul lucrărilor nu există vegetaţie. Tn proximitatea lucrărilor, în faţa scării B de pe 
strada Jiului nr.4 se află o grădină cu arbori (grădina blocului). 

3^ in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 


AVIZ FAVORABIL 


Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între 
cconductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 

Î jentru respectarea condiţiilor din aviz. 

n baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

I) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 



20.DEC.Z3i0 


Red. AA/3ex-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uî PMB 

http://www.pmb.ro/institutîi/primaria/directii/direclia_mediu/avize arboriJn_consultare/avize_arborijn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1796843/13204 

Către: 

( 


2< dec ag 

I 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 




Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796843/27.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13204/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Branşament electric subteran pentru imobilul situat în str. Fabrica de Cărămidă nr.7S, 
sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 

T In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 20m, având ca punct de pornire LEA JT 
existent în trotuarul numerelor pare al străzii Fabrica de Cărămidă, traseul continuă prin 
carosabil şi până la noul BMPT amplasat la limita de proprietate situată la numărul poştal 
7S. 

b) Există vegetaţie şi platbandă cu arbori în dreptul imobilului situat la nr. 7S, precum şi arbori 
în alveolă pe trotuarul numerelor pare. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Tn timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 
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d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Nomele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



Red:AA./3ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postai pe sileul PMB 2 0. DEC. 2310 

http //vvww.pmb.rD/inslitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize arboriJn_consultare/avize arbori in .consultare.php ► pe data de 


Bd. Regina Elisabela nr 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România 


a 



Tel: 021.305.55.00 

ilKJ 

▼ 

UKA5 



http.tfwww. pmb.ro 

vx 

-swr' 




ttfMt-UIlMt 

001 
















PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1 796844/13205 2 4, DEC 

Către: E-Distribuţie Muntenia SA 

(Bd. Ion Mihalache nr. 321, bl. 11, sc.B, ap.97, sector 1, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: ADR Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B cu nr. 1796844/27.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13205/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa în str. Panait Istrati nr. 9, sector 1, 
Bucureşti", conform C.U. nr , vă comunicăm următoarele: 

1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sec tor 1j_ _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 65m, având ca punct de pornire CD 422 
existent la intersecţia str. Panait Istrati cu str. lani Buzoianu şi continuă prin trotuarul 
numerelor impare al str. Panait Istrati până la noul BMPT amplasat în incinta imobilului 
alimentat situat la nr. 9. 

b) Lucrarea se execută pe un traseu care străbate trotuarul numerelor impare al str. Panait 
Istrati, torutuar în care se regăsesc alveole cu arbori. 

y în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Imînlre cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. _ 
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e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea 
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). 

g) Conform prevederilor ari. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

h) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

k) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
S ' *' * PA 



întocmit: 


Exp. Ana 



20. DEC. Ul'l 


Red AA73ex.-20 12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB 

http://www.pmb ro/înslitutii/primaria/directii/direclia_mediu/avize arbori Jn^consultare/avize_arbori_in__consuttare.php , pe dala de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1797887/13339/ 
Către: Dl. 


24. DEC ZJ3 


Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1797887/02.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13339/03.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Executare branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe 
str. Geamandurii nr. 27-29, sector 2”, conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele:_ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m branşament + 5m racord; 

b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Geamandurii, 
perpendicular, până la aproximativ Im şi 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a 
proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-tâ$tâst'~ 


RedP.R.A 
http 7/www. ps 



întocmit: 

Exp . Roxana P ARASCA 

prezentu l aviz a (ost postat pe site-ul PMB Zţjh nţrp n 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 


Nr. 1798437 /13367/ 24. DEC, iJ « 


Către: SC Best Blectroproiect S.R.L. - pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA - solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii 
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798437/03.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13367/04.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Luică nr. 152, sector 4", conform 
C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Plan de coordonare reţele edilitare. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 50m (15m domeniul public + 35m 
domeniu privat); 

b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul str. Luică din dreptul imobilului cu nr. 
130-132, prin trotuarul nr. pare al str. Luică, până la limita din partea stângă a proprietăţii şi 
pe proprietate până la noua CD şi FDCP-uri; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3i în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
_ art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
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verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 
şi avizul/acordul Direcţiei Gospodărire Locală sector 4. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _____ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



i a dec yî-î 


Red:P.R./4ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ui PUB 

http'7/www.pmb ro/înstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize arboriJn_consultare/avize_artooriJn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1798448/13368/ 24. DEC 2£} 

Către: SC ATFPOWER DESIGN S.R.L. - pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA - solicită 
ridicarea exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr, 1798448/03.12.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13368/04.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Ferdinand I nr. 75-77, sector 2“, 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

T. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e} aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. 


2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 170m; 

b) lucrarea se va executa din PTS 1061 existent în trotuarul bd. Ferdinand I din dreptul 
imobilului cu nr. 58, continuă prin trotuarul nr. pare al bd. Ferdinand I, subtraversează bd. 
Ferdinand I în dreptul imobilelor cu nr. 60 şi 63, continuă prin trotuarul nr. impare al bd. 
Ferdinand I, până ia aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 

_ răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii m eteo nefavorabile. _ 
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e) in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19,04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H C G M B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

l) Prez entul aviz are termen de valabilita te 1 an de la data emiterii. _ 



20.DEC2J2-] 


fted;P.RV4ex-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

httpi.'Twww pmb.ro/inslitutri/primaria/directii/dîrectia mediu/avize_art)oriJn_consultare/avize_art)oriJn M consuttare php . pe dala de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1801340/13644/ 


24. DEC Uvi 


( solicită ridicarea de la Registratură) 

Spre ştiinţă: CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureşti 


Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din 
strada Panciu nr.52, sector 1, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1801340/10.12.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 13644/11.12.2019, prin care depuneţi în completare actele cerute 
prin adresa Direcţiei de Mediu cu nr. 1766007/9492/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „ Branşament de apă potabilă şi racord de c?nal 
pentru imobilul din strada Panciu nr. 52, sector 1, Bucureşti ", conform C.U. nr. ... 
din 20.06.2019, vă comunicăm următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. din 20.06.2019şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. ' 11.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia ADP sector 1; 


2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o suprafaţă de 360 mp, în faţa imobilului nr. 52, pe 
str. Panciu: 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de înce pe rea ex ecuţiei lucrărilor._ 
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b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr 220/19 04 2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz a re term en de valabilitate 1 an de la d ata emiterii. __ 


DIRECTOR EXECUTIV, 



întocmit: 

Expert Florentina POPESCU/s ex / 19.12 2019 



70 . 0 ^^ 


- prezentul aviz a fost postat pe silexul PMB 

http //www-pmb.ro/institutîi/primaria/directiî/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arborjjn_consultare.php , pe data de , r 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1802098/13695 




Către: SC Grid Sital SRL, str. Steluţei, nr. 1, sect.1, Bucureşti 


Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1802098/11.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13695/12.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branşament gaze naturale pentru imobilul situat 
pe Str. Petru MAIOR, nr. 8, sectorul 1, Bucureşti", conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: _ ' _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de ADP 1; 

f) Aviz Ministerul Culturii si Identităţii Naţionale cu nr. __ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, în trotuar şi carosabil, pe o 
lungime de aproximativ 10 m. Branşamentul va fi pozat la limita din stânga a 
imobilului cu nr. 8. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

_ arbori/arbuşti plantaţi. ___ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB’nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

dţ In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 


I I " -X- I I 
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dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona-Mariana POPA 



întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 




2 a DEC. Z31-I 


Red: A.N./4 ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb. ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori in_consultare/avize_arborijn_consultare.php . 

la data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1802915/13738 2 4. DEC 2J20 

Către: E-Distribuţie Muntenia pentru Creativ Logistic Serv SRL - solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 
doamna t 


Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr. 1, sectorul 1 


O 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1802915/12.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13738/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branşament electric subteran pentru imobilul 
situat pe Str. Rinocerului, nr. 6, sectorul 5, Bucureşti", conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia străzilor. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, în trotuar şi carosabil, pe o 
lungime de aproximativ 240 m, dintre care 220 m pe domeniul public din str. N. D. 
Cocea. 

b) Branşamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 6, ieşirea din latura 
str. N. D. Cocea, prin trotuarul numerelor impare, carosabil şi trotuarul în dreptul 
imobilului cu nr. 38 din str. N. D. Cocea, apoi va continua prin trotuarul numerelor 
pare până în dreptul postului de transformare nr. 3629, de la intersecţia străzilor N. 
D. Cocea cu Zeţarilor, unde va subtraversa carosabilul şi trotuarul pentru a se 
realiza mansonarea. 

i 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

_ arbori/arbuşti plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
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"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


Simona-Mariana POPA 



întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 

2 0. DEC. m 


Red: A.N./4 ex.-18.12,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arboriJn_consultare.php ( 
la data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1802911/13739 24. DEC 2® 

Către: SC Powertec Proiect SRL, str. Banu Manta, nr. 2, ap. 5, sect. 1 
domnul * 

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 



O 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1802911/12.12.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.13739/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind 
executarea lucrării „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a 
imobilului situat pe str. Muşeteşti nr. 24, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism 
nr., vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificatului de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 1. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, în carosabil şi trotuar, pe o lungime de 176 m, având ca 
punct de manşonare Postul de transformare cu nr. 4770 din str. Soldat Gh. Pripu, aflat în 
apropierea imobilului cu nr. 14, până la str. Muşeteşti, nr. 24, ca punct final; 

b) Branşamentul va fi pozat la limita dreapta a imobilului cu nr. 24, va străbate trotuarul din 
dreptul imobilului până la intersecţia cu str. Soldat Gh. Pripu, unde va străpunge carosabilul 
şi va continua prin trotuarul numerelor pare până la Postul de transformare nr. 4770; 

c) In dreptul imobilului cu nr. 24, la limita din stânga a proprietăţii există un arbore în trotuar; 

d) Pe traseul executării lucrării nu mai există material dendrologic. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între cablul 
electric şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare {24 luni de la finalizarea lucrărilor} se 
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

i) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 



Red: A.N./4 ex.-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primariaydirectii/directia_mediu/avize_arbori_in_consullare/avize_arbori_in_consultare.php , 
pe data de. 


20. DEC. 231- 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1803432/13780 2 4, DEC ZEd 


Către: SC RNB Instal Construct, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 24-25, sect.5, Bucureşti 
Doamna ■" 

Spre ştiinţă: ADP 2, Şos. Electronicii, nr.44, sectorul 2 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1803432/13.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13780/16.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branşament gaze naturale pentru imobilul situat 
pe Str. Lanternei, nr. 1, sectorul 2, Bucureşti”, conform Certificatului de urbanism 
nr., vă comunicăm următoarele: ____ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

eţ Aviz de traseu emis de ADP 2. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, în trotuar şi carosabil, pe o 
lungime de aproximativ 4 m. Branşamentul va fi pozat la limita din stânga a 
imobilului cu nr. 1. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

_arbori/arbuşti plantaţi._ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
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dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona-Mariana POPA 



întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 



2 0. DEC 2J2'j 


Red: A N../4 ex.-l7,12,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arboriJn_consultare.php „ 
la data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1758228/7441; 1804359/13859 3 l DEC 2320 


CĂ TR E 

D-na 


(Str. Poeziei nr. 2, sector 2) 


Spre ştiinţă: 

A.D.P. Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1758228/25.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7441/26.07.2019, completată prin adresa înregistrată la P.M.B cu 
nr. 1804359/17.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13859/18.12.2019 prin care solicitaţi 
aviz de specialitate privind executarea lucrării “Alimentare cu energie electrică a imobilului 
din str. Poeziei nr. 2, sector 2", în conformitate cu C.U. nr. 

A ' ' —- 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. din 08.07.2019 şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Primăria Sectorului 3; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.09.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

- lucrarea se va executa pe o lungime de aproximativ 12ml prin carosabil şi trotuar, 
iar pe traseul lucrării şi în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

....- A -— . ■ ■ . 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 

_şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
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suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV , 



sjntocmit 

Exper(Jjxg<C!ristma ENACHE 


2 4. DE" 




Red.C.E./3ex. - 20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http.//www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize^arboii in consultare/avize arborijn_consultare.php , pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1758225/7442; 1804365/13860 31 q E q j ■. 

CĂTRE 

D-na i 

Şos nr. , Bl. , sc. , ap. , sector 2 


Spre ştiinţă: 

A.D.P. Sector 2 

Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


(Str. Poeziei nr. 2, sector 2) 

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1758225/25.07.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 7442/26.07.2019, completată prin adresa înregistrată la P.M.B cu 
nr. 1804365/17.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13860/18.12.2019 prin care solicitaţi 
aviz de specialitate privind executarea lucrării ” Branşament apă potabilă şi realizarea unui 
racord de canalizare pentru imobilului din str. Poeziei nr. 2, sector 2 ", în conformitate cu 
C.U. nr. 

-x--- - - - -- 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr din 08.07.2019 şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 2 ; 

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.09.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

- lucrarea se va executa pe o lungime de aproximativ 4-5ml prin carosabil şi trotuar, 
iar pe traseul lucrării şi în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

-x------—---- 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

-x--- - ----—----- 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
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administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



24B£C2j. 
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Red'C E /3ex. - 20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uî PM3 

http://www pmb.ro/institutii/primaria/directri/directia_medii(/avize_arborijn_consultare/avize_art)orijn_consultare.php , pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr.1783682/1795694/11786/13095 3t DEC. 

Către: E-Distribuţie Muntenia SA 

(Bulevardul Mîrcea Vodă nr.30, sector 3, Bucureşti) 


Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783682/17.10.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 11786/18.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 
1795694/25.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13095/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa 
cu adresa str. Nisipoasă nr.46-52, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. 

1, vă comunicăm următoarele: 

T în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. t şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. 1 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 700ml, pornind din staţia Pipera, 
continuă prin carosabilul şi trotuarul str. Cîmpui Pipera apoi prin incinta imobilului alimentat, 
până la noile PT. pe un traseu ce străbate parţial incinta imobilului alimentat din str. 
Nisipoasa nr. 46-52 

b) în proximitatea lucrărilor există arbori crescuţi spontan precum şi vegetaţie spontană. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de Im între cablul 
electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor 
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 

_trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din 
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dotare. 


d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie -15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

i) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
S *OPA 



întocmit: 

Exp. Anca Alexandru 



HOECsî&l 


Red:AA./3ex, 2S 12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sfoe-ul P.MB 

http •'/www.pmb.ro/tnstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize arbori Jn con sulta re/avize arbori_in_consultare.php „ pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1784896/11904/ 3 V 


CĂTRE 

S.C APA NOVA BUCUREŞTIS.A. 

Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, Sector 2 

(Str. Sos. Gheorghe Ionescu Sîseşti nr. 6, sector 1) 


Spre ştiinţă: 

Administraţia Domeniului Public Sector 1 
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1784896/21.10.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr. 11904/22.10.2019, prin care depuneţi completări solicitate 
prin adresa Direcţiei de Mediu nr. 9831/11.10.2019 privind emiterea avizul de 
specialitate pentru executarea lucrării: ” Branşament apă potabilă şi racord 
canalizare a imobilului nr. 6 din B-dul Gheorghe Ionescu Siseşti, sector 1 ", conform 
C.U. nr. din 25.04.2019, vă comunicăm următoarele : 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr din 25.04.2019 şi planuri anexe; 

b) Memoriului justificativ; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul de traseu emis de ADP sector 1; 


2. Urmare reverificării pe teren din data de 19.10.2019 a traseului lucrării 

conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat că pe 
traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 
plantaţi. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 
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a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului 
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei 
lucrărilor. 

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia readucerii terenului la starea iniţială 

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea 
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia 
să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea 
spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.) 

d) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul 
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe 
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 
220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, 
coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi 
sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B, nr. 304/2009, 
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului 
Bucureşti. 

f) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV\ 



2 4. DEC 2)L) 

RediE.C./ 3 ex - 20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul FMB 

http //www pmb.ro/rnstitutii/primaria/direclii/directia_mediu/avize arbori rn consultare/avize„arboriJn_consultare.php . pe dala de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1795341/13050/... 3.l.DEt 2320 


Către : DSF PROJECT REŢELE SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

Primăria Municipiului Bucureşti 

Strada Sabarului nr. 7B, Popeşti Leordeni, judeţul Ilfov 

Spre ştiinţă: Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public 
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 
1795341/22.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13050/25.11.2019, prin care solicitaţi 
avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru 
imobilul situat pe strada Negoiu nr. 51-51 A, sector 3", conform Certificatului de 
Urbanism nr. >, vă comunicăm următoarele: 

1- în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:~~ 

a) Certificat de Urbanism nr. »şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. -• emisă de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz Primăria sector 3. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, cu subtraversarea parţială a 
carosabilului şi trotuarul aferent imobilului nr. 51-51 A; 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 
arbori/arbuşti plantaţi. 

3- în urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 
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b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi {platbande, 
pastile, alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
dendrologic. 

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


DIRECTOR EXECUTIV, 

a-R/fă&ftna POPA 



întocmit: 

Exp. Alexandru Anca 



Red:C.I./3ex.-î£ 122019 

prezentul aviz a fost postat pe sfte-ul FfrSB 

httfl://w ww.emb.fo/instilutii/orimaria/direcUiy directi a mediu/avize arbori in c onsult are/avize arbori in consulta re ,phja 

pe data de. 2 4, DEQ 231*) 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1796697/13200/ 3 1. 

Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA — pentru dl. — solicită ridicarea 

exemplarului de la registratura PMB 

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şo$. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796697/27.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13200/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe srtr. Bujorul Alb nr. 96 A, sector 2", 
conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 30m; 

b) lucrarea se va executa din cablul existent în carosabilul str. Magnoliei, prin carosabilul 
str. Magnoliei, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. ___'_’_ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



Red I 


ECUTIV, 
POPA 


2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 


întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 

^ 4 ? 




http'7/www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediuyavlze_art)oriJn_consultarB/avize_arboriJn_consultare.php t pe data de. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1796853 /13207 / 31. DEC 23Î3 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B cu nr. 1796853/17.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13207/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării 

„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Horaţiu nr. 16, sector 1", 
conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectivi - 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; 

f) avizul Ministerului Culturii nr. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Horaţiu, perpendicular, 
până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului. 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între 
cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform 
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 

_ obligaţia înlocu iri i exemplarului uscat şi s upo rtarea contravalorii event u alelor prejudicii 
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produse prin prăbuşirea acestuia. 

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr, 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

g) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H C G M B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

î) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic 

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

S/moi ■' ' 3 A 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 



O 


2 4. DEC 2E 


Red P R /4ex.-20.12,2019 - prezenţii! aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_art)orijn_consultare/avîze_arbonjn_consultare.php t pe data de... 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direc{ia de Mediu 



Nr. 1796854/13208 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796854/27.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13208/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Gheorghe Ţiţeică nr.158, 
sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele: 

în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic, 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP sector; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8,5m -, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă pe str. Gheorghe Ţiţeică, străbate carosabilul şi trotuarul numerelor pare, 
iar branşamentul va fi pozat la 0,5m faţă de limita din dreapta a proprietăţii situate la nr. 
158 pe str. Gheorghe Ţiţeică. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 

^ In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 

[_ autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Si >OPA 



întocmit: 





Red:AA./3ex.- 2312.2019 - prezentu' aviz a Ipst postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/înstitutii/primaria/directii/directia_mediu/avi 2 e_arboriJn_consultare/avize_artoori Jn_consultare.php , pe data de 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1796855 /13209 / 




Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796855/27.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13209/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. G-rai Dimitrie Salmen nr. 5, C2, 
sector 2”, conform C.U. nr. _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. G-ral Dimitrie Salmen, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 

_ plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 



întocmit: 

Exp. Roxana PARASCA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1796856/13210 ’ 

Către: SC AVI PROD GRUP SRL 

(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB) 


Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796856/27.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13210/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilui situat în strada Mircea Vulcănescu nr. 75, 
sector 1, Bucureşti”, conform C.U. nr. , vă comunicăm 

următoarele: 


1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de ADP sector 1; _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, pornind din conducta de gaze 
naturale existentă in strada Horaţiu, branşamentul urmând a se poza la limita imobilului ce 
are adresa pe str. Mircea Vulcănescu nr. 75, pe latura acestuia din str. Horaţiu. 

b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti 
plantaţi. 


3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze 
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, 
alveole, etc.) 

c) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". _ 
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d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

e) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. _ 


DIRECTOR EXECUTIV, 
Simona-Ma 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1796857/13211 / 




Către: SC AVI PROD GRUP SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB 
Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796857/27.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13211/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cpt. Juverdeanu nr. 74, 
sector 2”, conform C.U. nr, _ , vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

a) C.U. nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) avizul favorabil emis de ADP sector 2. 

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3,5m; 

b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Cpt. Juverdeanu, 
perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbusti 

_ plantaţi, _'___'_'_* 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii._ 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1797090/13253 / 3 ţ QEt ZJiJ 

FMfi 6 ^ MPMIMPEX SRL - solicită ridicarea exemplarului de la registratura 

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuia nr.1, sector 1 


Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1797090/28.11.2019 şi la Direcţia de 
Mediu cu nr. 13253/29.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: 
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 11 Iunie nr. 75 B, sector 4", 

conform C.U. nr. __ , vă comunicăm următoarele: 

1 . 


a) 

b) 

c) 


In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv: 

C.U. nr. şj planuri anexe; 

Memoriului tehnic; 

Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) aviz de traseu emis de A dmi nistraţia Străzilor. _ _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12,2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele: 

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2655m; 

lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. 11 Iunie, perpendicular, 
până la aproximativ 0,6 faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii; 
pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti 


b) 

c) 


plantaţi. 

In urma 


3. 


In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti”. 

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii 
Naţionale. 

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


c) 


d) 

e) 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 


Nr. 1798998/1804977/13479/13862 H ULII iJÎJ 

Către: SC M&D Cons Investiţii SRL, Şos. Giurgiului, nr. 48B, Jilava, Jud. Ilfov - solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 
domnul Bogdan STĂNESCU 

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, Strada Domniţa Ancuţa 1, Bucureşti 
ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1 
ADP Sector 2, Şoseaua Electronicii, nr. 44, sectorul 2 



Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1798998/4.12.2019 şi la 
Direcţia de Mediu cu nr.13479/5.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată la PMB cu nr. 
1804977/17.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13862/18.12.2018, prin care solicitaţi avizul de 
specialitate privind executarea lucrării „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu 
energie electrică a imobilului situat pe şos. Pipera nr. 61, sectorul 2”, conform Certificatului 
de urbanism nr„ vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificatului de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) memoriul tehnic; 

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) plan de coordonare reţele edilitare; 

e) Avizul favorabil emis de Administraţia străzilor; 

Avizul favorabil emis de ADP sector 1; 

_ Avizul favorabil emis de ADP sector 2. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) Lucrarea de branşare se va executa subteran, în carosabil şi trotuare, pe o lungime totală 
de aproximativ 1700 m, dintre care aproximativ 1561 m pe domeniul public; 

Manşonarea branşamentului la reţeaua de distribuţie a energiei electrice se va realiza în 
trotuarul de la intersecţia străzilor Siriului cu Aviator Alexandru Şerbănescu, în dreptul 
imobilului cu nr. 60-62 şi a proprietăţii IE 258045; 

Branşamentul va subtraversa str. Siriului către str. Aviator Alexandru Şerbănescu, prin 
trotuarul cu numere pare, în care se află alveole de aproximativ 50 cm lăţime, care conţin 
arbori; 

Traseul branşamentului va subtraversa străzile Prometeu şi Căpâlna, până la intersecţia cu 
Şos. Pipera; 

Traseul branşamentului va continua pe Şos. Pipera prin trotuarul cu numere impare; 

Pasajul suprateran nu va fi afectat; 

Pe traseul branşamentului din Şos. Pipera, până la imobilul cu nr. 61, unde este punctul 
final al traseului, există alveole cu vegetaţie care conţin arbori şi platbande cu vegetaţie, de 
aproximativ 60 cm lăţime; 

b) Branşamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 61 din Şos. Pipera. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: - 


a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi 
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obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între cablul 
electric şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 
8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare. 

c) în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau 
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al 
materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a 
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul 
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din 
dotare. 

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi 
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. 

e) în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se 
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea 
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii 
produse prin prăbuşirea acestora. 

f) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, 
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în 
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa 
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, 
autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi 
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform 
art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor 
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi 
pentru respectarea condiţiilor din aviz. 

i) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic. 

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.| 


Simona-Mariana POPA 



întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 



Red: A.N./6 ex. -23.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://wwwrpmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arborijnjconsultare/avize_arborijn_consultare.php , 

P edatade : . 2 4. DEC 


Bd. Regina Eîisabeta nr. 47 cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti România 













PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Direcţia de Mediu 



Nr. 1804711/13847 


3lDEC,2Jii 


Către: E-Distribuţie Muntenia pentru doamna Alexandra GHEORGHE - solicită ridicarea 
exemplarului de la registratura PMB 


Spre ştiinţă: ADP 3, Şos. Mihai Bravu, nr. 428, sectorul 3 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1804711/17.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13847/18.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branşament electric pentru imobilul situat pe Str. 
Lunca OZUNULUI, nr. 16 A, sectorul 3, Bucureşti", conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriului tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de ADP 3. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.12.2019 a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, în carosabil, pe o lungime de 
aproximativ 85 m, dintre care 5 m pe domeniul public, care vor subtraversa Drumul 
Lunca Tâmavei 

Branşamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 16 A. 

b) pe traseul lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-ediiitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
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dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona-Mariana POPA 



o 


întocmit: 
Aiexandru NICOLAE 
Expert 
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http://www.pmb.ro/institutii/primariaydirectii/directia_mediu/avize_arborijn_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , 

la data de .. 2 4. DEC. 2J2Q 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Directa de Mediu 



Nr. 1805283/13899 

31. DEC. ÎB 


Către: SC Pantelimon Residential Park SRL, şos. Pipera, nr. 48, Pavilion Administrativ, et. 
parter, camera 6, sect.2, Bucureşti 
domnului Petre Florin 

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr.1, sectorul 1 


Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1805283/18.12.2019 
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13899/19.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate 
privind executarea lucrării: „Execuţie branşament apă potabilă pentru imobilul situat 
pe şos. Pantelimon, nr. 266, sectorul 2, Bucureşti", conform Certificatului de 
urbanism nr., vă comunicăm următoarele: _ 

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv: 

a) Certificat de urbanism nr. şi planuri anexe; 

b) Memoriul tehnic; 

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare; 

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor. _ 

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.12.2019, a traseului lucrării conform 
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: 

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, în trotuar şi carosabil, pe o 
lungime de aproximativ 7 m; 

b) Branşamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 266; 

c) pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau 

_ arbori/arbuşti plantaţi. _ 

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite 

AVIZ FAVORABIL 

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii: 


a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, 
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. 

b) în cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului 
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului 
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform 
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea 
"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de 
infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti". 

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 
conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de 
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. 

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material 
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dendrologic. 

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. 


Simona^Mariana POPA 
DIRECTOR EXECUTIV 



întocmit: 
Alexandru NICOLAE 
Expert 
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Red: A.N./4 ex.-23.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboriJn_consultare/avize_arbonJn_consultare.php , 
la data de. 
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